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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 609 


16 Μαΐου 2003 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Υ6α/43195 

Έγκριση αναθεωρημένου καταλόγου συνταγογραφου- 
μένων ιδ/των σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 23 
του Ν. 2737/99 (ΦΕΚΑ' 174/27.8.99). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2458/97 (ΦΕΚ Α' 
15/14.2.97) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 23 του 
Ν. 2737/99 (ΦΕΚΑ' 174/27.8.99) καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 12 παρ. Γ του Ν.2955/01 (ΦΕΚ Α' 256/01) με 
τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του ως άνω άρθρου 
23. 

2. Την 3418/8.7.2002 (ΦΕΚ Β'861/9.7.2002) απόφαση α¬ 
νάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και 
Πρόνοιας. 

3. Την 80088/31.10.2001 (ΦΕΚΒ' 1485/01) κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ερ¬ 
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Α¬ 
σφαλίσεων». 

4. Την από 5.5.2003 εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής 


Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευ¬ 
ασμάτων που συγκροτήθηκε με τη ΔΥ Ιδ/οικ.39606/ 
16.4.2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 521/02). 

5. Την Α7α/οικ. 1951/20.3.2000 κοινή υπουργική απόφα¬ 
ση «Όροι λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης 
καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων». 

6. Τα 9.12.2002, 5.3.2003, 24.3.2003 και 28.3.2003 δελ¬ 
τία τιμών φαρμάκων του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου κρατικού Προ¬ 
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την αναθεώρηση του καταλόγου συνταγο- 
γραφουμένων ιδιοσκευασμάτων της κοινής υπουργικής 
απόφασης Φ21/οικ.88/98 (ΦΕΚ Β' 24/98) όπως αυτή έχει 
συμπληρωθεί και τροποποιηθεί. 

Η εφαρμογή του αναθεωρημένου καταλόγου συνταγο- 
γραφουμένων φαρμάκων είναι υποχρεωτική κατά τη συ- 
νταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ό¬ 
λων των ασφαλιστικών φορέων ανεξάρτητα από την ο¬ 
νομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και σε όλους 
τους δικαιούχους περίθαλψης «οικονομικά αδυνάτου και 
ανασφαλίστου» (άρθρο 23του Ν. 2737/99). 

Ο αναθεωρημένος κατάλογος, περιέχει ιδιοσκευάσματα 
α) κατά αλφαβητική σειρά β) κατά θεραπευτική κατηγορία 
και έχει ως εξής: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΕΡΟΣ I: ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΟ 


8 Υ/Θ3ΐβηίσ3 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

250ΐυ/νΐΑΕ 

(ΒΤΧ10ΒΤ+1 \/ΙΑΕ)+ 







ΒΤΧ10ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙΟΜΕ δΟΕν 

▼ 


Β02Βϋ02 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝμ 

500 ιυ/νίΑΕ 

(ΒΤΧ10ΒΤΧ1VI ΑΕ)+ 

▼ 


Β02Βϋ02 

ΑΒϋΕΙΟΕ/Ρβιτηβηίσ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

5% 

ΤΒΧ10Θ 



ϋ06ΒΒ03 


ΟΒ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

5% 

ΤΕΙΒΧ2Θ 



ϋ06ΒΒ03 


ΟΒ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

5% 

ΤΕΙΒΧ5Θ 



ϋ06ΒΒ03 

ΑΒΕΙ_0ΕΤ/ΕΙ3Π 

ΐΝϋ.δυδΡ 

100ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ10 νΐΑΕδ Χ20ΜΕ 

▼ 


302ΑΑ01 

ΑΒΕΕΙΤΑΝ/Εβον3Π 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

ΕΕ Χ10ΜΕ(200 ϋΟ) 



ΒΟΙΑϋΟδ 

ΑΒΕΒΤΕΝ/ΜθηβΓίηί 

3Β.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 2X15) 



Β03ϋΑ04 


3Β.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 2X15) 



Β03ϋΑ04 


3Β.ΤΑΒ 

350ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 2X15 ) 



Β03ϋΑ04 

ΑΟΟυ ΡΒΟΝ/ΡΪΪΖΘΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΒδ) 



009ΑΑ06 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 



009ΑΑ06 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 



009ΑΑ06 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤΕΒδ) 



009ΑΑ06 

Α00ΕΙΒΑΝ/Α1νί3 

ΟΑΡδ.δΟΕΤ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

▼ 

■ 

ϋΙΟΒΑΟΙ 


ΟΑΡδ.δΟΕΤ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

Τ 

■ 

ϋΙΟΒΑΟΙ 

ΑΟΟΕΙΒΕΤΙΟ/Ρίίζβι· 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΒ) 



009ΒΑ06 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(σε Ε>Μβί.2χ14) 



009ΒΑ06 

ΑΟΕΟΕΟΝΑΟ/νβπβίίβΙά 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ16 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40(ΒΕΙδΤ4Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ16 

ΑΟΕΜΥΟΙ Ν/ΕΙρβη 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝμ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋ01 ϋΑ07 

ΑΟΕΤΑΖΟΕΑΜΙϋΕ/Ιφετ 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ5Τ.2Χ10) 



601ΕΟ01 

ΑΟΕ\/ΟΒ/ΗβΙρ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



ϋ01 ΕΑ06 

ΑΟΕΑΒΕΧ/ΡίίζβΓ 

ΟΑΡδ 

100ΜΘ 

ΒΤΧ20(2ΒΕΧ10) 


■ 

Μ01ΑΗ01 

ΑΟΝΕ ΗΕΒΜΑΕ/ΟΙνοβ 

ΕΜυι.Εχτ.υ 

1% 

ΤΒΧ25Θ+ΤΒΧ7.5Θ(οοΙοτ 



ϋΐ 0ΑΡ02 


δΟί.Εχτ.υδ 

1,63%(\Λ//ν)η2%(νν/νν) 

ΡΕΧ25ΜΕ 



ϋ10ΑΡ02 

Α-ΟΝΟΤΡΕΝ/Φαρματεν 

ΘΕΕ 

0,05% \Λ//νν 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10Αϋ04 

Α0Τ-ΗΙΒ/νί3Πθχ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

10ΜΟΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ0.5ΜΕ+1 δΥΒ 


■ 

ϋ07ΑΘ01 

ΑΟΤΙΕΥΒΕ/ΒοθΙΐΓίηρΘΓ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧ50ΜΕδ 

▼ 


Β01 Αϋ02 

ΑΟΤίνΕΕΙΕ/Νονο ΝοτάίβΚ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

(1+0.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(Τ01 Χ28) 



Θ03ΡΑ01 

ΑΟΤΟΝΕΕ/Ανθηΐίβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 


■ 

Μ05ΒΑ07 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 


■ 

Μ05ΒΑ07 

ΑΟΤΟδ/Τ3Κβά3 

ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

Τ 

■ 

Α10ΒΘ03 

Α0υΕΑΒ/ΑΙνί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.5% νν/ν 

ΒΤΧ1ΕΕΧ5ΜΕ 


■ 

301ΒΟ05 

ΑϋΑΡΕΒΙΝ/Θ3ΐάβΠΤ13 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.1 % 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10Αϋ03 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙδ 0,1 % 

ΤΕΙΒΧ30ΘΒ 



ϋ10Αϋ03 

ΑϋΑΕΑΤ/Β3γθΓ 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

30ΜΘ 

ΒΤ Χ28(ΒΕΙ5Τ 2X14) 



0080Α05 


ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

ΟΒ.ΤΑΒ 60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ28(ΒΕΙ5Τ 2X14) 



0080Α05 


δ.Β.ΕΟ.ΤΑ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



0080Α05 


δΟΕΘ.ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 



0080Α05 


δΟΕΘ.ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 



0080Α05 

ΑϋϋΑΜΕΕ Ν/ΕΓθ3βηίυ3 

ΙΕΚΕδΟ.ΙΝΡ 


ΒΤΧ20ΑΜΡΧ10ΜΕ 



Β05ΧΑ31 

ΑϋϋΙΘΒΙΡ/νί3ηθχ 

ΙΕΚΕδΕΙδΡ 

(15+15+15)ΜΟ 

ΒΤΧ 1 ΡΕ.5ΥΒ.Χ0.5ΜΕ 


■ 

307ΒΒ 

ΑϋΕΕΟΝΕ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.125% 

ΕΕΧ5ΜΕ 



301ΒΑ04 


ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

1% 

ΕΕΧ5ΜΕ 



601ΒΑ04 

ΑϋΕΝΑΜΙΝ/νίΙοο 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΣΕ ΕΟΙδΤ) 



007ΑΒ03 

ΑϋΕΝΟΟΟΒ/δβηοίί-δγηΙΙίΘΙββο 

ΙΝνΕδΟΕ 

6ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ6νΐΑΕδΧ2Μ Ε 

▼ 


Ο01ΕΒ10 

ΑϋΕΖΑΝ/ΑάβΙσο 

δ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΣΕ ΒΕΙδΤΕΒ) 



Β01ΑΟ07 

ΑϋΙΟΑΝΙΕ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 



009ΑΑ03 

ΑϋΙΡΕΝ/Α.Δη.Φαρμ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 



Ε02ΒΑ01 

▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 



Ε02ΒΑ01 

ΑϋΜΙΡ1ΑΙ_/5.ϋ.Α. 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΑϋΡΕΝΑΕΙΝΕ ΙΜΕΟΤΙΟΝ/ϋΘΙΤΙΟ 

ΙΝϋ.βΟΕ 

1ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ50ΑΜΡΧ1 ΜΕ 



Ο01ΟΑ24 

ΑϋΡΙ ΒΕΑ3ΤΙ ΝΑ/ΡΙΐ3ΓΠΐ3σί3 

ΙΝϋ.βΟΕ 

10ΜΘ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Ε01 ϋΒ01 


ΙΝϋ.βΟΕ 

50ΜΘ/25ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Ε01 ϋΒ01 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 ΕΕ 



Ε01 ϋΒ01 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 ΕΕ 



Ε01 ϋΒ01 

ΑϋΡΟΤΑΝ/ΕΙρβη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

900ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΑϋνΑΝΤΑΝ/δσΙΐθΓίηρ 

ΟΡ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.1 % 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ07ΑΑ01 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

ο.ι %νν/νν 

ΤΕΙΒΧ15Θ 



ϋ07ΑΑ01 

ΑΕΡΙΕΙ3/3ρ Ευτορβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ρ06ΑΧ27 

ΑΕΒΟΟΕΡΜΑ/Ρ3πτΐ3ηίσ 

ΟΡ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

ι % νν/νν 

ΒΤΧ1ΤΕΙΒΧ15Θ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 

ΑΕΡΟϋΙΟΕ/Σερβιε 

ΝΑ3ΡΡ.30Ε 

150ΜΟ/ϋΟ5Ε 

ΒΤΧ1(ΕΕΧ4,2)ΜΕ (60 0Ο3Ε3) 



Θ030Α03 

ΑΕΡΟΕΙΝ ΝΕΒΕΙΕΕ3/ΘΙ3ΧΟ 3ηιί(ΙιΙ<ΙίηΘ 

ΙΝΗ.30Ε.Ν 

2.5(Π9/2,5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ20(ΑΜΡ.ΠΛ.Χ2,5ΜΕ 



Ρ03Α002 


ΙΝΗ.30Ε.Ν 

5ηΐ9/2,5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ20(ΑΜ Ρ. ΠΛΧ2,5 Μ Ε 



Ρ03Α002 

ΑΕΒΟΕΙΝ/ΘΙβχο 3ιτιί1ΙιΙ<ΝηΘ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

10ΟΜΟΟ/ΕΧ)3Ε 

ΣΥΣΚΕΥΗ200ΔΟΣΕΙΣ(17Θ 



Ρ03Α002 


ΟΑΡ3.ΙΝΗ 

200ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 



Ρ03Α002 


ΟΑΡ3.ΙΝΗ 

400ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 



Ρ03Α002 


ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ56(ΒΕΙ3Τ4Χ14) 



Ρ030002 


ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ56 (ΒΕΙ3Τ.4Χ14) 



Ρ030002 


Ρϋ.ΙΝΗ.ΜΟ 

200ΜΟΘ/ΌΟ3Ε 

Ταινία X 60 ΒΕΙ5ΤΕΡ3 



Ρ03Α002 


30Ε.ΙΝΗ 

5ΜΘ/ΜΕ(0,5%) 

ΕΕΧ20ΜΕ 



Ρ03Α002 


3ΥΡ 

2ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ150ΜΕ 



Ρ030002 

ΑΕΑΟΟΡΤ/Ανφαρμ 

ΕΥΌΠΟ.δΟΕ 

0.35%+0.082% 

ΕΕΧ5ΜΕ 



301ΟΑ01 

ΑΕΕΟΤΟΝ/ΗθΙρ 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



ϋΟΙ ΡΑ08 


ρο.οΡΑ.βυβ 

250ΜΟ/5ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ08 


ρο.οΡΑ.βυβ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ08 

ΑΕΕΝΙΕ/νίθΠΘΧ 

ΟΑΡ3 

0.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 



Ο09ΑΑ10 


ΟΑΡ3 

2ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5Τ2Χ14) 



Ο09ΑΑ10 

ΑΕΕΝΟΧΙΝ/Φαραν 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙ5Τ 1X10) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 

ΑΡΕΕΝ/θ3ΐβηίσ3 

ΟΑΡ3 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ5Τ 5X10) 


■ 

Β01ΑΟ18 

ΑΕΕΟΘΕΝ/Φαραν 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΑΘΕΕΜΙΝ/Κ1θν3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΑΘΕΝΕΡΑ3Ε/ΘΙ3ΧΟ Θτουρ 

30Ε.Θ.0ΑΡ3 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ240(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ) 

τ 


ϋ05ΑΕ05 


30ΕΘ.0ΑΡ3 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ480 (ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ) 

▼ 


ϋ05ΑΕ05 

ΑΘΘΡΑ3ΤΑΤ/νί3ΠΘΧ 

0/3.30Ε.ΙΝ 

0.25ΜΘ/ΜΕ(0,025%) 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 

τ 


Β01ΑΟ17 

ΑΘΘΡΕΝΟΧ/ΒοβΙιηηρβί' 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

(200+25)ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60 



Β01ΑΟ30 

ΑΘΙΟΤΕΝ/Γερολυματος 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΕΟΙΕ1Χ14) 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΕΟΙ Ε/ΕΟΙ Ε3χ10) 



009ΑΑ02 

ΑΘΡΙΡΡΑΕ/Γερολυματος 

ΙΝϋ.3ΕΙ3Ρ 

(15+15+15)ΜΟ/0,5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΕ3ΥΡΧ0.5ΜΕ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 


■ 

ϋ07ΒΒ 

ΑΙΟΟΕ/Ε3ΓΠΐ3ηίσ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ24 


■ 

Μ01ΑΘ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ5ΤΕΡ) 


■ 

Μ01ΑΘ01 


ΟΡΑΕ.3ΕΙ3Ρ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ125ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΘ01 

ΑΙΡΟΕ/Ρϊθγγθθ ΕβΕγθ 

ΟΡ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.05% 

ΤΕΙΒΧ20Θ 



ϋΐ ΟΑϋΟΙ 

ΑΚΙΝΕΤΟΝ/νϊ3ΠΘΧ 

ΙΝϋ.βΟΕ 

5ΜΘ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

▼ 


Ν04ΑΑ02 


3Ρ.30.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50ΒΕΙ3Τ5Χ10) 

▼ 


Ν04ΑΑ02 


ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (ΒΕΙ3Τ5Χ10) 

▼ 


Ν04ΑΑ02 

ΑΚΝΕ3ΙΕ/Ε3ΠΠ3ηίσ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.05% νν/νν 

ΒΤΧ1ΤΕΙΒΧ30Θ 



ϋ10Αϋ04 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.05% νν/νν 

ΒΤΧΙΤυΒΧΘΟΘ 



ϋ10Αϋ04 

ΑΚΡΑΤΟΕ/Ρ3ί3Γητ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


■ 

Μ 01 ΑΧΟΙ 

ΑΕΒΟΤΥΕ/ΗθΙρ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 



004ΑΕ02 

ΑΕΟΑΙΝΕ/Αλκον 

ΕΥ.0ΡΟ.3ΟΕ 

0.5% 

ΕΕΧ15ΜΕ 



301ΗΑ04 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 





8254 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 

ΑΕΟΑΜΕΧ/ΡθιτιθΚ 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ3Τ5Χ10)ΡΕΡ. 



Α12ΑΑ04 

ΑΙΧΙΤΟΝ/ΚΙβνσ 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

100 ΐυ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ XI4 


■ 

Η05ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοο ιυ/ϋθδΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ28 


■ 

Η05ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοο ιυ/ϋθδΕ 

ΡΕΧΟ,ΘΜΕ+ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΑΕϋΑΟΤΟΝΕ/ΡΙΐ3ΐτη3σί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Ο03ϋΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Ο03ϋΑ01 

ΑΕϋΑΒΑ/Ε3δοΙ3ΐοίΓΘ3 3Μ 53η(θ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5%(12,5ΜΘ/δΑΟ)\Λ//\Λ/ 

ΒΤΧ12(δΑΟΗΕΤ Χ12.5ΜΘ 



ϋΟΘΒΒΙΟ 

ΑΕϋΕδΟΝΙΤ/ΗβΙρ 

ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋ03Εδ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋ03Εδ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07Α009 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 

ΑΕϋΟΜΕΤ/νί3ηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ο02ΑΒ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤΕΡδ3Χ10) 



Ο02ΑΒ01 

ΑΙ_ΕΝΒΙΤ/Χρισπα 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1 XI4) 

▼ 


ϋ01 ΜΑ06 

ΑΙ_ΕΝΟΑ5Τ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ 2X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΑΕΕΝδΤΡΑΝ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΑΙ_ΕΝΖΑΝΤΥΙ_/Χρισπα 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

20% 

ΤυΒ Χ60Θ 



ϋ10ΑΧ03 


ορ.Εχτ.υδ 

20% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΧ03 

ΑΕΕΡΟΟΧΑΕ/ΒΓ03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΑΕΡΕΝΕΡ/νίΙοο 

ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 



ΟΟδϋΒΟΙ 

ΑΕΘΙΝΛ/ΕΚ/Φαραν 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤΕΡ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

20Μβ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ2Μ Ε 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΑΙ_ΘΟΕΒΕΝ/υηί-ΡΙΐ3ΓΓΤΐ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΕ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ24(ΒΕΙδΤ 2X12) 


■ 

Μ01ΑΕ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ24(ΒΕΙ3Τ 2X12) 


■ 

Μ01ΑΕ01 


δυρρ 

500Μβ/δυΡ 

ΒΤ Χ12(δΤΡΙΡ 2X6) 


■ 

Μ01ΑΕ01 


3ΥΡ 

3ΥΡ. 100ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΕ01 

ΑΕΟΟδυΕΙϋ/Μθά-Οηβ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΑΙ_Θ0νΕΗ/ΐ3ρΙΐ3ΓΠΐ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΑΕΕΕΡϋΡυΟ/Μθά-Οηθ 

3ΥΡ 

5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 



Ρ06ΑΧ13 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΡ3) 



Ρ06ΑΧ13 

ΑΕΕΕΗΟΟΡΑΟΤ/ϋοσΙυηΐ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ Ε2Χ10) 



Ρ06ΑΧ13 

ΑΕΕΕΡΟΟϋΟνίδ/Βίοηιβάίοβ-ΟΙίθτηίοβ 

ΕΥ.ΝΑ3.30Ε 

20ΜΟ/ΜΕ 

ΡΕΧΙΟΜΕ(πλαστ.φιαλ,) 



3010X01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

2% 

ΡΙ_Χ26ΜΕ(18 ϋΟδΕδ) 



Ρ01ΑΟ01 

ΑΕΕΕΡΟΟδΤΟΡ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

4% (νν/ν) 

ΡΕΧ10ΜΕ 



3010X01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

2%(2,6ΜΘ/ϋΟδΕ) 

ΡΕΧ26Μ Ε(185ϋΟδΕ5) 



Ρ01ΑΟ01 

ΑΕΕΕΡΟΟΤΙΝ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



3010X01 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

4% \Λ//ν 

ΡΕΧ10ΜΕ 



3010X01 

ΑΕΜΟΡΑ/ΕΙρβη 

Ρϋ.ΟΡ.δϋ 

5.90Θ/3ΑΟΗΕΓ 

ΒΤΧ15 3ΑΟΗΕΤ3 



Α07ΟΑ 

ΑΕΟΜΙϋΕ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



3010X05 

ΑΕΟΡΕΡΙ ϋΙ Ν/ϋ3η33θη-0Ν39 

ΙΝϋ.δΟΕ 

5ΜΘ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

▼ 


ΝΟδΑϋΟΙ 


ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

150ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ3ΜΕ 

τ 


ΝΟδΑϋΟΙ 


ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 

τ 


ΝΟδΑϋΟΙ 


ΟΡ.δΟ.ϋ 

10ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ15ΜΕ 

τ 


ΝΟδΑϋΟΙ 


ΟΡ.δΟ.ϋ 

2ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ15ΜΕ 

τ 


ΝΟδΑϋΟΙ 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

τ 


ΝΟδΑϋΟΙ 


ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 


ΝΟδΑϋΟΙ 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

▼ 


ΝΟδΑϋΟΙ 


ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 


ΝΟδΑϋΟΙ 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

τ 


ΝΟδΑϋΟΙ 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΑΕΡΗΑ ϋθ/Γερολυματος 

δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙΟΟ(φιαλίδιο) 



Α110003 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(φιαλίδιο) 



Α110003 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

1ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙΟΟ(φιαλίδιο) 



Α110003 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

1 ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(φιαλ(διο) 



Α110003 

ΑΕΡΗΑΒΙΚΑΕ/Οβιηο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

1 ΜΟΘ/0.5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡ3 X 0,5ΜΕ 



Α110003 


ΙΝϋ.δΟΕ 

2ΜΟΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧ10ΑΜΡ3 X 1 ΜΕ 



Α110003 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙ3Τ 10X10) 



Α110003 


50Ρ.Θ.0ΑΡ5 

1 ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙδΤ 10X10) 



Α110003 

ΑΕΡΗΑϋΙΝΕ/Μινερβα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΘΟΙΕδ 2X10) 



Α02ΒΑ02 

ΑίΡΗΑΘΑΝ/ΑΙνίσ 

ΕΥ.ϋΡίΟ.δΟΕ 

0.2% (\Λ//ν) 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΕΑ05 

ΑΕΡΗΑ-ΡΕΕΙ3/ΘβηβρΐΊ3πη 

ΟΑΡ5 50ΡΤ 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙδΤ 10X10) 



Α110003 


ΟΑΡ5 50ΡΤ 

Ι,ΟΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙδΤ10X10) 



Α110003 

ΑίΡΗΑΖΟΙ_/νοσ3ΐβ 

ΟΑΡ3 50ΡΤ 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙδΤ10X10) 



Α110003 


ΟΑΡ5 50ΡΤ 

Ι,ΟΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙδΤ10X10) 



Α110003 

ΑΕΤΕΡίΜΟΝ/Φαραν 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

75 ιυ/νίΑί 

ΒΤΧ10νΐΑΕδ+10ΑΜ ΡδΧ2 

▼ 


Θ03ΘΑ04 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

75 ιυ/νίΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ2Μ ΕδΟΕ 

▼ 


Θ03ΘΑ04 

ΑΜΟΙΝΑΡΑΕ/ΡίβΙγο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01Α002 

ΑΜΕ0Ρ!ΑΝ/Ρ3ΐτηβάί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ2Χ15) 


■ 

010ΑΒ04 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

900ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

010ΑΒ04 

ΑΜΕΙΝΟΝ/Φοινιξφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ 2X10) 


■ 

Μ 01 ΑΧΟΙ 

ΑΜΙΟΑδΙΕ/Φοινιξφαρμ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ\/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1Χ/ΙΑΕΧ2ΜΕ 


■ 

301ΘΒ06 

ΑΜΙΚΑΝ/Ανφαρμ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ2ΜΕ 


■ 

301ΘΒ06 

ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/Όθηιο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

250ΜΘ/1ΟΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ10ΜΕ (Γυάλινες φύσιγγες) 



ΡΙ03ϋΑ05 


ΙΝϋ.δΟΕ 

250ΜΘ/10ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ10ΜΕ (Πλαστικές φύσιγγες) 


ΡΙ03ϋΑ05 

ΑΜΙΝΟΜΙΧ/ΡΓΘ3βηϊυ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΤΧ1σακκος 2 θαλαμών X 







(1000ΜΕ+1000ΜΕ) 

▼ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΤΧ1σακκος 2 θαλαμών X 







(500ΜΕ+500ΜΕ) 

▼ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΤΧ1 σακκος 2 θαλαμών 







X (750ΜΕ+750ΜΕ) 

▼ 


Β05ΒΑ10 

ΑΜΙΝΟΡΕΑ5ΜΑΕ ΗΕΡΑ 10%/Βΐοσερ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ Ε 

τ 


Β05ΒΑ01 

ΑΜΙΝΟΡΕΑ5ΜΑΕ Ε-10/Βΐοσερ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΤΕΧ500ΜΕ 

▼ 


Β05ΒΑ01 

ΑΜΙΝΟΡΕΑ5ΜΑΕ ί-5/Βιοσερ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΤΕΧ500ΜΕ 

τ 


Β05ΒΑ01 

ΑΜΙΝΟΤΡΙΟΡΗΥΕΕΕ-88/ΡΓΟΘΙ 

ΟΡΙΑΕ.δΟΕ 

1000ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 


■ 

Ν06ΒΧ03 

ΑΜΙΝΟΝ/ΕΝ ΘΕΕΙΟΟδΕ/ΕΕΕΟΤΡΙΟΕΥΤΕ3/Ρ|·θ3θηίυ5 







ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

3.5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000Μ Ε 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

3.5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 

▼ 


Β05ΒΑ10 

ΑΜΙΤΡΙΟΧ/Φαρματεν 

ΟΡΙ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 

ΑΜΟΟΕΤΙΝ/ΡΙθπΐθάίη3 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2ΒΕΙδΤΧ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ 1Χ30) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΑΜΟΧΙΕ/δτηίΙΙι ΚΙίηθ ΒθβσΙΐ3Γη 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ5Τ3Χ4) 



3010Α04 


ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

1Θ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 (ΡΟΙΕδ 3X4) 



3010Α04 


Ρϋ.ΟΡΙΑ.δυδ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



3010Α04 


Ρϋ.ορίΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



3010Α04 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

19 /νΐΑΙ_ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΑΜΡ 



3010Α04 

ΑΜΡΗΟΟΙΕ/Θβηβ3ί3 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 

τ 


302ΑΑ01 


Ρδ.δΟΕ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1Χ/ΙΑΕΧ20ΜΕ 

τ 


302ΑΑ01 

ΑΜΡΙΟΙΕίΙΝ/ΟΟΟΡΕΡΙ/Κοπερ 

ϋΒ-ΡΟ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙΟΑΟΙ 

ΑΜΡΙΒΟ\/ΙΧ/Ρ3ΐτηβάί3 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Μ01Α002 

ΑΝΑΒΟΕΙΝΕ ϋΕΡΟΤ/ΑάβΙσο 

ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 

τ 

■ 

Α14ΑΒ01 

ΑΝΑΡΠΑΝΙΕ/Νον3Πί3 

Ο.ΤΑΒ 

25ΙΤ19 

ΒΤΧ30(3ΒΕ.Χ10) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΑ04 


ΙΝϋ.δΟΕ 

25ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10Χ2ΜΕ ΑΜΡ 

▼ 

■ 

Ν06ΑΑ04 


δ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΒδ) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΑ04 


3.ΡΙ.Ρ.Ο.ΤΑ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕΒΕΙ3ΤΕΡΙ3) 

τ 

■ 

Ν06ΑΑ04 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 

ΑΝΑίΕΡΤ/Φαραν 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



009ΑΑ02 

ΑΝΑΕΕΗΙΟ/νίοηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



Ν02ΒΑ11 

ΑΝΑΡΠΟΧ/Μινερβα 

Ο.ΤΑΒ 

550ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΕ02 

ΑΝΑΡΤίνΑΝ/ΗθΙρ 

ϋΡΪ.ΡΟ.ΙΝΟ 

1500ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 



001 ϋΑ06 


ϋΡΐ.ΡΟ.ΙΝΟ 

750ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 



001 ϋΑ06 

ΑΝΑδΤΟί/Πθηίθάίηο 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ 2X10) 



Ο09ΒΑ01 

ΑΝΑΤΟΧΑί ϋΙ ΤΕ ΒΕΠΝΑ/Φαραν 

ΙΝΟ.δΙΟδΡ 

(25+10)ίΡ/0.5Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ2ΑΜΡΧ0.5Μί(2ϋΟ) 


■ 

007ΑΜ51 

ΑΝΑΤΟΧΑί-ΤΕ-ΒΕΠΝΑ/Φαραν 

ΐΝό.δυδΡ 

ΙΟίΡ/ϋΟδΕ 0.5Μί 

ΒΤΧ2ΑΜΡΧ0.5Μί (2ϋΟ) 


■ 

007ΑΜ01 

ΑΝΟΗΟΟΑίΜ/ΘβηβρΙίθπη 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 

ΑΝΟΟΝ ΕνΠΟΝ/ΕοΓΠΊθηΐο 

ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

▼ 


Ν05ΒΑ08 

ΑΝΟΒΟΟυΒ/δοίιβηηρ 

ΟΙίΥ.ΙΝΟ 

300ΜΘ/3Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ3Μί 



Θ03ΗΑ01 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15 



Θ03ΗΑ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


■ 

ί02ΒΒΛ1 

ΑΝΕΧΑΤΕ/Βοοίιβ 

ΙΝϋ.δΟί 

0.5ΜΘ/5ΜίΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5Μί 

τ 


ν03ΑΒ25 

ΑΝΡΑΘίΑϋΙΝ/Ανφαρμ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



001 ϋΑ21 


ΡΟ.ΟΗΑ.δίΙδ 

500ΜΘ/5Μί 

ΡίΧβΟΜί 



001 ϋΑ21 

ΑΝΕΕΒ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ01 

ΑΝΕΟΖΑΝ/ΡγοθΙ 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 

ΑΝΘΗΟδΤΑΝ-100/Βιοσταμ 

ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 


■ 

Β01ΑΟ05 

ΑΝΘΟΒΟΝ/δοηοίί-δγηΙίιβΙοόο 

ΙΝϋ.δΟί 

150ΜΘ/3Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ3Μί 



Ο01 Βϋ01 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 



Ο01 Βϋ01 

ΑΝδΙΕΑΝ/Οοεητορίιοηπ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



Α02ΒΑ03 

ΑΝΤΗΒΑΧΙΤΟΝ/Χρίσπα 

δυρρ 

ΙΟΟΜΘ/δίΙΡ 

ΒΤΧ12 


■ 

Μ01ΑΒ05 

ΑΝΤΙΒΑΟΙΝ/ΕΙρθη 

Ρϋ.δΟί.ΙΝΡ 

2000ΜΘ/νΐΑί (IV ΙΝΡ) 

ΒΤΧίνίΑί 

▼ 


001ϋΑ13 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟΟΟΜΟ/νίΑί (IV) 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ10Μ ίδΟ 

τ 


001 ϋΑΙ 3 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

10ΟΟΜΟ/νΐΑί(ΙΜ) 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ3,5Μίδ 

▼ 


001ϋΑ13 

ΑΝΤΙΒίίΙΤ/ΘβηβρΙίθΠΤί 

ΡΗ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 



0080Α05 


δΟΡΤ.ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒίΙδΤ5Χ10) 



0080Α05 

ΑΝΤΙΟΗΟί/Μθάίουδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΑΝΤΙΕΙΡΙΟ/ΚΙβνο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΑΝΤΙΜΥΟΟΤΙΟ/Βίοδρτογ 

ΟΡΙΕΑΜ 

(0,1+2,0)%«/« 

ΤυΒΧ20Θ 



ϋ01 ΑΟ20 

ΑΝΤΙΡΒΕΧ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙδΤ 3X10) 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ3Τ3Χ10) 



009ΑΑ02 

ΑΝΤΙΡδΙΟΗΟδ/ΡτοθΙ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 

ΑΝΤΙδ/Γερολυματος 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5Μί 

ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 



Ρ!05ϋΒ13 

ΑΝΤΙΤΟδδ/ΚΙθνο 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5Μί 

Ρί Χ200Μί 



Β05ϋΒ13 

ΑΝΤΐνθΜ/υηί-Ρίΐ3ΓΠΐ3 

ΟΒ.δΟ.ϋ 

8ΜΘ/Μί 

ΡΙ_Χ30Μί 



Ν07ΟΑ01 


ΤΑΒ 

16ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒίΙδΤ 5X10) 



Ν07ΟΑ01 


ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ(ΒίΙδΤΕΡΐδ) 



Ν07ΟΑ01 

ΑΝΖΕΜΕΤ/Ανβηΐίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ3(ΒίΙδΤ 1Χ3) 

▼ 


Α04ΑΑ04 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ3(ΒίΙδΤ 1Χ3) 

▼ 


Α04ΑΑ04 


ΙΝϋ.δΟί 

100ΜΘ/5Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ(1 ΑΜΡΧδΜί) 

τ 


Α04ΑΑ04 


ΙΝϋ.δΟί 

12.5ΜΘ/0.625Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡδΧ0,625Μί 

τ 


Α04ΑΑ04 

ΑΟνΑ/νβΙΙο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 

ΑΡΟΒΑΟΥΝ/Γερολυματος 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

3350 ΐυ+500ΐυ)/Θ 

ΤΒΧ10Θ 



ϋ06ΑΧ04 


Ρϋ.Εχτ.υδ 

(33501 υ+250ΐυ)/Θ 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΑΧ04 

ΑΡΟ-ΘΟ/ΙΜ 

ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟΜΘ/Μί 

ΒΤΧ10ΟΑΡ!ΤΡί.Χ3Μί 



Ν04Β007 


ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟΜΘ/Μί 

ΒΤΧ1 ΟΑΡ!ΤΒ,Χ3Μί 



Ν04Β007 


ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟΜΘ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΡ!ΤΡί,Χ3Μί 



Ν04Β007 

ΑΡΟίίΟΝδΕΤ/Ρβιτηβηίο 

δΥΡ! 

2ΜΘ/5Μί 

ΡίΧ125Μί 

τ 


Ν05ΒΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3ΤΕΒ) 

τ 


Ν05ΒΑ01 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3ΤΕΒ) 

τ 


Ν05ΒΑ01 

ΑΡΟΤΕΙ_/υηί-ΡΙΐ3ΓΠΐ3 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ 2X10) 


■ 

Ν02ΒΕ01 


ΕΕΙΧ 

120ΜΘ/5Μί 

ΡίΧΘΟΜί 


■ 

Ν02ΒΕ01 


ΙΝϋ.δΟί 

ΘΟΟΜΘ/4Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ3 ΑΜ ΡΧ4Μ ί 



Ν02ΒΕ01 


ΟΒ.δΟ.ϋ 

ΙΟΟΜΘ/Μί 

ΡίΧ30Μί+Δοσιμετρικο 


■ 

Ν02ΒΕ01 


δυρρ 

125ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ5 


■ 

Ν02ΒΕ01 


δυρρ 

250ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ5 


■ 

Ν02ΒΕ01 


δυρρ 

500ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ5 


■ 

Ν02ΒΕ01 


3ΥΡ 

120ΜΘ/5Μί 

ΡίΧ120Μί 


■ 

Ν02ΒΕ01 


ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒίΙδΤ 10X2) 


■ 

Ν02ΒΕ01 

ΑΡΠΟ\/ΕΙ_/53ηοίί Βιηδ 5ηο 

ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΒίΙδΤΕΒδ 


■ 

0090Α04 


ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙδΤΕΒδ) 


■ 

0090Α04 

ΑΡΒΟΧΑί/ΕΙρβη 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒίΙδΤ3Χ4) 



ϋΟΙ ΟΑ04 


ΡΟ.ΟΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5Μί 

ΡίΧΘΟΜί 



0010Α04 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500Μβ/5Μί 

ΡίΧΘΟΜί 



ϋΟΙ ΟΑ04 

ΑΟυΑΠίυδ/Οβητο 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



ϋ02ΑΒ02 

ΑΒΑΟΥΤΙΝ/Ρίΐ3ΓΠΐ3θί3 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 

ΙΟΟΜΘ/νίΑί 

1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧδΜί δΟίν 



ίΟΙ ΒΟ01 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 

500ΜΘ/15Μί νΐΑί 

1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ10Μ ίδΟίν 



ίΟΙ ΒΟ01 

ΑΒΑΝΕδΡ/Απιμβη 

ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟΟΜΟ/Ο.δΜί ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.5Μί 

τ 

■ 

Β03ΧΑ02 


ΙΝϋ.δΟί 

10ΜΟΘ/0.4Μί ΡΡδΥ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.4Μί 

τ 

■ 

Β03ΧΑ02 


ΙΝϋ.δΟί 

150ΜΟ/0.3Μί ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.3Μί 

τ 

■ 

Β03ΧΑ02 


ΙΝϋ.δΟί 

15ΜΟΘ/0.375Μί 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.375Μί 

τ 

■ 

Β03ΧΑ02 


ΙΝϋ.δΟί 

20ΜΟ/0.5Μί 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.5Μί 

τ 

■ 

Β03ΧΑ02 


ΙΝϋ.δΟί 

30ΜΟ/0.3Μί ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.3Μί 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ02 


ΙΝϋ.δΟί 

40ΜΟ/0.4Μί ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.4Μί 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ02 


ΙΝϋ.δΟί 

50ΜΟ/0.5Μί ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.5Μί 

τ 

■ 

Β03ΧΑ02 


ΙΝϋ.δΟί 

60ΜΟ/0.3Μί ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.3ΥΒΧ0.3Μί 

τ 

■ 

Β03ΧΑ02 


ΙΝϋ.δΟί 

80ΜΟ/0.4Μί ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.4Μί 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ02 

ΑΒΑνΑ/ΑνβηΙίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ3(ΒίΙδΤΕΒδ) 

τ 


ί04ΑΑ13 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΡίΧ30 

▼ 


ί04ΑΑ13 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΡίΧ30 

▼ 


ί04ΑΑ13 

ΑΠΕϋΙΑ/ΝονΒΓίίδ 

ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

30ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧ2νΐΑίδ+2ΑΜΡδΧ1 ΟΜί 


■ 

Μ05ΒΑ03 


ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

60ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ1 ΟΜίδΟ 


■ 

Μ05ΒΑ03 


ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

90ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ1 ΟΜίδΟ 


■ 

Μ05ΒΑ03 

ΑΒΡΑΒΕί/Ρ3ΠΠ3ηίο 

δΟί.Εχτ.υδ 

1% 

ΡίΧ30Μί 



ϋΙΟΑΡΟΙ 

ΑΡΙΑΝΙΤ/ΗβΙρ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 



0080Α08 

ΑΒΙΟΕΡΤ/ΡίίΖΘΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ3Τ 2X14) 

τ 

■ 

Ν06ϋΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒίΙδΤ 2X14) 

▼ 

■ 

Ν06ϋΑ02 

ΑΠΙΜΙΟΕΧ/Αδ(Γ3Ζθηθθ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙδΤ2Χ14 


■ 

ί02ΒΘ03 

ΑΒΙΡΑΧ/ΕγΙβγ 

ΤΑΒ 

1 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

τ 


Ν05ΒΑ06 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

τ 


Ν05ΒΑ06 

ΑΒΙ3ΤΙ Ν-Ο/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ5Τ1Χ10) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΙΟΟΜΘ/ΙΟΜί 

ΒΤΧδΑΜΡΧΙΟΜί 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50Μί 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50Μί 

▼ 


001ΜΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100Μί 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧΙ 00Μ ί 

τ 


001ΜΑ02 

ΑΒΙ3ΤΟΜΥΟΙ Ν/Ε3ΓΠΐ3ηίο 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ10 



001ΡΑ06 

ΑΡΜΑΜΕΝΤ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% 

ΡίΧ5Μί 



601 Εϋ02 

ΑΡ08ΕΕΙ Ν/ίβονβη 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 



0080Α08 

ΑΡΤΗΡΟΤΕΟ/ΡΙΓ3ΓΠΊ30Ϊ3 

ΤΑΒ 

(50ΜΘ+200ΜΟ)/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ55 

ΑΡΤΙΟΕΟΧ/υηί-Ρίΐ3Γηΐ3 

ΙΝϋ.δΟί 

10ΜΘ/2Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ2Μί 



Β03ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟί 

1 ΜΘ/2Μί 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ2Μί 



Β03ΒΑ03 

ΑΡΤΡΟΧΙΟΑΜ/Μθάίοίιτοπι 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒίΙδΤΕΒδ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΑΡΝ/ΕΚΑΡ/Ιρδθη 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

0.1 ΜΘ/ΥΙΑί 

ΒΤΧ7\/ΙΑίδΧ0.1 ΜΘΧ7ΑΜΡ 


■ 

ί02ΑΕ04 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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Ρ5.ΙΝΤ50Ε 

11,25ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡ 50Εν+2 

■ 

Ε02ΑΕ04 


Ρ5.ΙΝΤ50Ε 

3,75ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧνΐΑΕ+1 ΑΜΡ50ΕΝ/ 

■ 

Ε02ΑΕ04 

ΑΡΖΕϋΥΝ/Εβονβη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2 ΒΕΙ5ΤΧ10) 


Ρ06ΑΕ07 

Α5ΑΟΟΕ/Φαραν 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

■ 

Α07Ε002 


ΕΝΕΜΑ 

40/31ΝΘΕΕ β03Ε 

ΒΤΧ7ΕΕΧ100ΜΕ 

■ 

Α07Ε002 


ΕΝΕΜΑ 

40/31ΝΘΕΕ ϋ03Ε 

ΕΕΧ100ΜΕ 

■ 

Α07Ε002 


βυρρ 

500ΜΟ/3υΡ 

ΒΤΧ20(ΕΟΙ3Τ2Χ10) 

■ 

Α07Ε002 

Α5ΑΕΑΖΙΝ/ΜΕΟΙΟΗΡΟΜ/Μβ<1ίοΙιΐΌΐτι 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ5Τ5Χ10) 

■ 

Α07Ε002 

Α5ΜΕΤΙ0/ΑΙΙΙΌΓ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1 ΧΙΟ) 


ϋΟΙ ΕΑ06 

Α5ΡΑΟΙΝ/ΡιόθΙ 

ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ5Τ.) 

■ 

Μ01Α002 

ΑδΡΙΟΑΕΜ-ΜΕΟΙΟΗΡΟΜ/ΜβδίοΙιΐΌηι 

Ρϋ.ΟΡ.30 

1000ΜΟ/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ20 3ΑΟΗΕΤ3 

■ 

Ν02ΒΑ 

Α5ΡΙΡΙΝ ΙΟΟ/ΒθγβΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ8Τ3Χ10) 

■ 

Β01Α006 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜβ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ90(ΒΕΙ3Τ9Χ10) 

■ 

Β01Α006 

Α5ΡΙΡΙΝ 300/Β3ΥΘΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ8ΤΕΡ3) 

■ 

Β01Α006 

Α5ΡΙΒΙΝ/Β3ΥΘΓ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 

■ 

Β01Α006 

Α5ΤΗΜΟΤΡΑΪ/υηί-ΡΙΐ3ΠΤΐ3 

3ΥΡ 

2ΜΟ/5ΜΕ 

ΕΕΧ150ΜΕ 


Ρ030002 

Α5ΤΡΟΟΑ5Τ/Χρισπα 

ορ.Εχτ.υβ 

0.025% \Λ//νν 

ΤυΒΧ30Ο 


ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υβ 

0.025% νν/νν 

ΤυΒΧδΟΟ 


ϋ07Α009 

ΑΤΑΟΑΝϋ ΡΕΕΙ5/Α3ΐΓ3ΖβηΘ03 

ΤΑΒ 

(16+12.5)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ8ΤΕΡ) 

■ 

009ϋΑ06 

ΑΤΑΟΑΝΟ/Α3(Γ3Ζβηβθ3 

ΤΑΒ 

16ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14 απο 

■ 

0090Α06 


ΤΑΒ 

8ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14 απο 

■ 

0090Α06 

ΑΤΑΡΑΧ/ΕΙοδ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 


Ν05ΒΒ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ25 


Ν05ΒΒ01 


ΙΝΤ50Ε 

100ΜΟ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΕ 


Ν05ΒΒ01 


0ΡΑΕ.30Ε 

10ΜΟ/5ΜΕ 

ΕΕΧ150ΜΕ 


Ν05ΒΒ01 

ΑΤΑΡνίΤΟΝ/Ερφαρ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

▼ 

Ν05ΒΑ01 


ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

Τ 

Ν05ΒΑ01 


ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

▼ 

Ν05ΒΑ01 

ΑΤΡΟΡΙΝΕ 3υίΕΑΤΕ/ΟΟΟΡΕΒ/Κοπερ 

ΕΥΌΒΟ.δΟΕ 

1% 

ΡΕΧ10ΜΕ 


301ΡΑ01 

ΑΤΡΟΠΙΝΗ ΘΕΙΙΚΗ/ϋθηιο 

ΙΝΤ50Ε 

1Μ0/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ100ΑΜΡΠΛΑΣΤ.Χ1 ΜΕ 


Α03ΒΑ01 


ΙΝΤ50Ε 

1Μ0/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ50ΑΜΡΧ1ΜΕΥΑΛΙΝΕΣ 


Α03ΒΑ01 


ΙΝΤ30Ε 

1Μ0/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧδΟπλαοτικές χΐ ΜΕ 


Α03ΒΑ01 

ΑΤΒΟνΕΝΤ/ΒοβΜπηςθΓ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

20ΜΟΟ/ϋΟ3Ε 

ΕΕΧ15ΜΕ (300 ϋ05Ε5) 


Ρ03ΒΒ01 


ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 

21 Μ00/ϋ03Ε 

ΕΕΧ1δΜΕ(200ΔΟΣΕΙΣ) 


Ρ01ΑΧ03 


30Ε.ΙΝΗ 

250ΜΟΟ/2ΜΕ 

ΒΤΧ10ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ2ΜΕ 


Ρ03ΒΒ01 


30Ε.ΙΝΗ 

500ΜΟΟ/2ΜΕ ϋ03Ε 

ΒΤΧ10ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ2ΜΕ 


Ρ03ΒΒ01 

ΑΕΙΟΜΕΝΤΙΝ/δπιίΙΙι ΚΙίηθ ΒβθοΕβηΊ 

0Ι3Ρ.ΤΑΒ 

(500+125)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 


ϋ010Ρ02 


ΟΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

(1+0,2)Ο/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


ϋ010Β02 


ϋΡ-ΡΟ.ΙΝϋ 

(500+100)ΜΟ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


ϋ010Ρ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

(500+125)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ5ΤΕΡ) 


3010Ρ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

(875+125)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙ3Τ 2X4) 


3010Ρ02 


ΡΟ.ΟΡΑ.5ΕΙ3 

(125+31.25)ΜΟ/5ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 


ϋ010Ρ02 


ΡΟ.ΟΡΑ.5ΕΙ5 

(250+62.5)ΜΟ/5ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 


ϋ010Β02 


ΡΟ.ΟΡΑ.3ΕΙ3 

(400+57)ΜΟ/5ΜΕ 

ΕΕΧ70ΜΕ 


ϋ010Ρ02 

ΑΕΙΝΑΤίν 5.0./Οοΐ3ρ(ΐ3ΓΓΠ3 

ΙΝΤ50Ε 

1250 ΙΕΙ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ5ΜΕ 

▼ ■ 

306ΒΒ04 

ΑυΡΙϋ/Φαρματεν 

ΟΡ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.025% 

ΤυΒΧ30Ο 


ϋ07Α009 


ΝΑ8ΡΡ.3υ3 

100ΜΟ/Ε1Ο3Ε 

ΕΕΧ10ΜΕ 


ΡΟΙΑϋΟδ 


ΝΑ3ΡΡ.3υ3 

50ΜΟ/ϋΟ3Ε 

ΕΕΧ10ΜΕ 


ΡΟΙΑϋΟδ 

ΑΕΙΡΟΟΑΕΟΙΝ/ΑυΐΌΓ3 

ΝΑ3ΡΡ.30Ε 

200 ΐυ/ϋ03Ε 

ΕΕΧ2ΜΕ+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ 

■ 

ΗΟδΒΑΟΙ 

ΑυΡΟϋΙΡΙΝΕ/ΑυΓθΓ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

ΕΟ.ΤΑΒ30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

■ 

0080Α06 

ΑΕΙΒΟΜΕΕΙϋ/ΑυίΌΓβ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

■ 

Μ01ΑΧ17 

ΑΕΙΒΟΡΙΧ/ΒοοΕιβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3ΤΕΡ8) 

Τ ■ 

Ν06ΑΘ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

τ ■ 

Ν06Α002 

ΑΕΙΡ05ΤΑΤΙΝ/ΑυΐΌΓ3 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ5Τ1 ΧΙΟ) 

■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ5Τ1 ΧΙΟ) 

■ 

010ΑΑ02 

ΑΕΙΡΟΧΙΖΙΝΕ/ΑυΐΌΓ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 


Ρ06ΑΕ07 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεοη ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΑνΑΝϋΙΑ/διηίΙΙι ΚΙίηβ ΒββσΙισιτι 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5ΤΕΡ5) 

τ 

■ 

Α10ΒΘ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5ΤΕΡ5) 

τ 

■ 

Α10ΒΘ02 

ΑνΑΧΙΜ/νίσηβχ 

ΙΝϋ.δυδΡ 

160 υ/0.5ΙΥΙΕ 

ΒΤΧ1 ΡΕ.δΥΡ.ΧΟ,δΜΕ 


■ 

307Β002 

ΑνΕΕΟΧ/ΒσγβΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ5(ΒΕΙ5Τ 1Χ5) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ14 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙ5Τ1Χ7) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ14 

ΑνΕΡΤΟΕ/Εβονβη 

ΟΡΑΕ.δΟΕ 

1Θ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ10 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΑνΟΝΕΧ/Βίομβη 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

30ΜΟ(6Μυ)/νΐΑΕ 

ΒΤΧ4νΐΑΕ5+4ΡΡ.δΥΡ 

τ 

■ 

Ε03ΑΒ07 

ΑΧΕΕΟΡΑΧ/ΡιόθΙ 

ΟΑΡ5 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΡ) 



ϋ01 ϋΑ21 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



ϋ01 ϋΑ21 

ΑΧΕίνίΝ/ΡτοθΙ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14) 



009ΑΑ03 

ΑΖΑΟΤΑΜ/ΒηεΙοΙ ΜγβΓ3 δςυίββ 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟ/νίΑΕ (ΙΜ,ΐν) 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


ϋ01 ϋΕ01 

ΑΖΑΤΗΙΟΡΡΙΝΕ/ΡΗΑΠΜΑΟΗΕΜΙΕ/ΟΙιβηιίρΙΐ3ΐϊη 







ΤΑΒ 

δΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1 ΟΟ(πλαστ.φιαλίδ) 



Ε04ΑΧ01 

ΑΖΑΤΥΕ/Ρβιηβάίηβ 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΟ/νίΑΕ (Ι.Μ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3.5ΜΕ 

τ 


ϋ01 ϋΑ13 


ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ (IV) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1 ΟΜΕδΟ 

▼ 


ϋ01 ϋΑ13 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2000ΙΥΙβ/νΐΑΕ (ΐν.ΙΝΕ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡ 

▼ 


ϋΟΙ ϋΑ13 

ΑΖΕΟΤΟΕ/ΗθΙρ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 



007ΑΒ03 

ΑΖΕϋΟδΕ/Φαραν 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

20% \Λ//\Λ/ 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

ΑΖΕΕΑΟ/Μθά-Οηβ 

ορ.Εχτ.υδ 

20% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙϋ/ΝΟνΕΧΑΕ/ΝονβΧθΙ 

ορ.Εχτ.υδ 

20% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙϋ/ΡΡΟΕΕ/ΡΓΟβΙ 

ορ.Εχτ.υδ 

20% νν/\Λ/ 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙΟ/δ.ϋ.Α.ΡΗΑΒΜ. ΕΤΟ/δ.ϋ.Α.ΟΗ.ΕΧΤ.υδ 

20% νν/νν 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

ΑΖΕΕΑΧΙΝΕ/νβΙΚθ 

ορ.Εχτ.υδ 

20% νν/νν 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

ΑΖΕΕϋΕΡΜ/ΚΙβν3 

ορ.Εχτ.υδ 

20% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

ΑΖΟΜΥΡ/δρ Ευτορβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ρ06ΑΧ27 

ΑΖΟΡΤ/ΑΙσοη 

ΕΥΌΡΟ.δυδ 

10ΜΘ/ΜΕ 

Φιάλη Χ5ΜΕ 



601ΕΟ04 

ΑΖΤΡΕΟΤΙΟ/ΚΙβνβ 

Ρϋ.ΙΝΧδΟΕ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


ϋΟΙ ϋΕΟΙ 

ΑΖυΡΙί/Φαρμανελ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘΑΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙ5Τ.1Χ10) 



ϋΟΙ ΕΑ06 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙ3Τ1Χ8) 



ϋΟΙΕΑ06 

ΒΑΟΤΡΙΜΕΙ/Ροοήβ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

(400+80)ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΕ 



ϋΟΙ ΕΕ01 


3ΥΡ 

(400+80) ΜΘ/5Μ Ε ΕΟΡΤΕΕΕΧ100ΜΕ 



ϋΟΙ ΕΕ01 


ΤΑΒ 

(800+160)ΜΘ/ΤΑΒ Ε0ΡΤΒΤΧ10 (ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 



ϋΟΙ ΕΕ01 

ΒΑΟΤΡΟΒΑΝ/δπιΐΐΙτ ΚΙίηθ ΒθθσΙΐ3ητ 

ΝΑδ.ΟΙΝΤ 

2% νν/« 

ΤυΒΧ30 



Ρ01ΑΧ06 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

2% νν/« 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ06ΑΧ09 

Β-ΑΕΟΕΡΙ Ν/Μβάίσυδ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΕΟΙΕ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΕΟΙΕΙΧΙΟ) 



Α02ΒΑ02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧδΑΜΡδΧ2ΜΕ 



Α02ΒΑ02 

ΒΑΕΕΡΤΟΝ/Εθον3η 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ02 

ΒΑΕΝΟΧ/ΘυίάοΙΙί 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ5Τ2Χ7) 



0080Α09 

ΒΑΝΑΟΒΟΧΙΝ/Ε3πτΐ3ηίσ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΕΟΙ Ε33Χ4) 



ϋΟΙ ϋΑ21 


Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

δΟΟΜΘ/δΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ21 

ΒΑΝΑΤΙΝ/Ρθτηβάίη3 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ 



Α02ΒΑ03 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ5Τ1Χ10) 



Α02ΒΑ03 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Α02ΒΑ03 

ΒΑΒΟΧΑΕ/ΒβιηβΚ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

1 δΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΕΟΙ5Τ 2X10) 



Α02ΒΑ02 

ΒΑΤΑΕΙΕ/ΡγοθΙ 

ΙΝΦδΟΕ 

75ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡ3Χ3ΜΕ 


■ 

ΜΟΙΑΒΟδ 

ΒΑΥΡΡΕ33/Β3ΥΘΓ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



0080Α08 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



0080Α08 

ΒΑΖυΟΤΡΙΕ/Χρισπα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



ϋΟΙ ΕΑ06 

ΒΕΒΕΧΙΝ/ϋβηιο 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2 ΒΕΙδΤ Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΒΕΟΕΟΜΕΤ/ΡΘΐΓΘΓ-(33ΐβηίσ3 

Ρϋ.ΙΝΗ.ΜΟ 

200ΜΟ(3/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1ΣΥΣΚ.200ϋΟ3Εδ 



Ρ03ΒΑ01 

ΒΕΟΟΤΙϋΕ/ΘΙβχο δΓηίΙΕιΚΙίηβ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

250ΜΟ(3/ϋΟδΕ 

ΕΕΧ200003Ε3(17Θ) 



Ρ03ΒΑ01 


ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

δΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΕΕΧ200003Ε3(17Θ) 



Ρ03ΒΑ01 


ΟΑΡ3.ΙΝΗ 

ΙΟΟΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 ΡΟΤΑΟΑΡ3 



Ρ03ΒΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΟΑΡ3.ΙΝΗ 

200ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 ΗΟΤΑΟΑΡ3 



Η03ΒΑ01 

ΒΕϋΙΟΕ/ΘβηβρΙίθίτη 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΕ09 

ΒΕΡΙΜΑΤ/Βίοηΐθδίθ3-ΟΙΐθΓηίθ3 

Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 


■ 

008ΘΑ06 

ΒΕΘΑΕΙ Ν-Ρ/Ρϊϊζθγ 

ΟΗ.ΡΟ.ΙΝϋ 

(1000+2000)Μβ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 



ϋΟΙΟΗΟΙ 


ϋΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

(500+1000)ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ(20ΜΕ) 



ϋΟΙΟΗΟΙ 

ΒΕΘΙΝΟΑΕΜ/ΘβηβρΙιβιτη 

ΟΑΡδ 

25ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ32 


■ 

Μ01ΑΒ01 

ΒΕΕΙ ΕΑΧ/Φαρματεν 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ) 



Α02ΒΟ01 

ΒΕΝΑϋΒΥΕ/ΡίίΖΘΓ 

ΕΕΙΧ 

12.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ125ΜΕ 



Η06ΑΑ02 

ΒΕΝΕΡΙΧ/ΘβηβΙίοβ Ιηβΐίΐιιΐβ 

Ρδ.ΙΝΦδΟΕ 

1000ΐυ/1 ΟΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε3 

▼ 


Β02Βϋ09 


Ρδ.ΙΝΦδΟΕ 

250ΐυ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧδΜΕδΟΕ 

τ 


Β02Βϋ09 


Ρδ.ΙΝΦδΟΕ 

500ΐυ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧδΜΕδΟΕ 

τ 


Β02Β009 

ΒΕΝΖΑ0-\Λ//Θ3ΐδθΓΠΊ3 

ΘΕΕ 

10% 

ΤυΒΧ60Θ 



ϋΙΟΑΕΟΙ 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

5% 

τυΒχβοα 



ϋΙΟΑΕΟΙ 

ΒΕΝΖΟΘΑΕ/Β313ΓΠ1 

ΕΜΕΙΕ.ΕΧΤ.ΕΙ 

25% νν/\Λ/ 

ΡΕΧ80Θ 


■ 

Ρ03ΑΧ01 

ΒΕΝΖΥΕΡΕΝΙΟΙ ίίΙ Ν/Κοπερ 

ΟΗΡΟ.ΙΝϋ 

ιοοοοοοιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧΙΟΟνίΑΕδ 



ϋΟΙΟΕΟΙ 

ΒΕΗΘΑΜΟΕ/ΜβόίοΙιΐΌΐ'η 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 

ΒΕΗΙΡΕΑ3Τ Ρ/Γερολυματος 

ΤΙδ.Αϋ.ΕΙΟ 

0.5ΜΕ 

ΒΤΧ[ΒΤΑ:(ΟΟΜΒΙ-δΕΤ 

τ 


Β02Βϋ 


ΤΙδ.Αϋ.ΕΙΟ 

1 ΜΕ 

ΒΤΧ[ΒΤΑ:(ΟΟΜΒΙ-δΕΤ 

τ 


Β02Βϋ 


ΤΙ3.Α0.ΕΙ0 

3ΜΕ 

ΒΤΧ[ΒΤ Α:(ΒΟΜΒΙ-δΕΤ 

τ 


Β02Βϋ 

ΒΕΒΟϋυΑΕ/ΒοθΙιπηρΘΓ 

ΟΑΡ3.ΙΝΗ 

(40+100)ΜΘΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙδΤ 10X10) 


■ 

Η03ΑΚ03 


δΟΕ.ΙΝΗ 

0.05%+0.025% 

ΡΕΧ20ΜΕ 


■ 

Η03ΑΚ03 

ΒΕΒΟνΕΝΤ/ΒοβίΊΓΪηρβΓ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

(0.020+0.120)ΜΘ/ϋΟδΕ ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋΟδΕδ) 


■ 

Η03ΑΚ04 


ΙΝΗ.ΝΕ.δΟΕ 

(0,5+2,5)ΜΘ/2,5ΜΕ 

ΒΤΧ30 φιαλιδια από ΕϋΡΕ 







(σε συσκευασία μιας δόσηςχ2,5ηιΙ) 


■ 

Η03ΑΚ04 

ΒΕδΙΧ/ΒθηηβΚ 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ8Τ 1X10) 



Α11ΗΑ02 

ΒΕ3ΡΑΡ/νί3ΠθΧ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 

ΒΕΤΑ ΟΡΗΤΙΟΕΕ/Κίΐθ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.3% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301 Εϋ04 

ΒΕΤΑΡΑΟΤ/νίβηβχ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

ιοοο ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕ 

τ 


Β02Β004 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

250ΐυ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΑΙΕΧδΜ Ε 

▼ 


Β02Β004 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

500 ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


Β02Β004 

ΒΕΤΑΡΕΗΟΝ/δσΙΐθΠης 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

0,3ΜΘ(9,6Χ10Μυ)/ΥΙΑΕ ΒΤΧ15νΐΑΕ+15ΡΡδΥΗ 

τ 

■ 

Ε03ΑΒ08 

ΒΕΤΑΡΕΙδΙ Ν/νβπείίΘΐδ 

ΟΗ.ΕΧΤ.υδ 

2%+0.1 % 

ΒΤΧΤυΒ XI5Θ 



0070001 


ορ.Εχτ.υδ 

2%+0.1 % 

ΒΤΧΤυΒ Χ30Θ 



0070001 

ΒΕΤΑδΕΗΟ/δοΙναγ ΡΙ13ΓΠΊ3 

ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 



Ν070Α01 

ΒΕΤΑ\/ΙΧ/ΘθηθρΙΐ3ΓΓη 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Η05ΟΒ13 

ΒΕΤΝΟνΑΤΕ/ΑΙΙβη 

ΟΗ.ΕΧΤ.υδ 

0.1 % 

ΤυΒΧ25Θ 



007Α001 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.1% 

ΤυΒΧ25Θ 



007Α001 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

ο.ι % νν/ν 

ΡΕΧ50ΜΕ δΟΑΕΡ ΑΡΡΕΙΟ 



007Α001 

ΒΕΤΝΟνΑΤΕ-Ο/ΑΙΙβη 

ΟΗ.ΕΧΤ.υδ 

0.1 %+3% 

ΤυΒΧ25Θ 



007Β001 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.1 %+3% 

ΤυΒΧ25Θ 



007Β001 

ΒΕΤΝΟνΑΤΕ-Ν/ΑΙΙθη 

ΟΗ.ΕΧΤ.υδ 

0.1 %+0.5% 

ΤυΒΧ25Θ 



0070001 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.1 %+0.5% 

ΤυΒΧ25Θ 



0070001 

ΒΕΤΟΡΤΙΟ 3/Αλκον 

ΕΥ.ϋΗΟ.δυδ 

0.25% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301 Εϋ02 

ΒΕΤΟΡΤΙΟ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΗΟ.δΟΕ 

0.5% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301 Εϋ02 

ΒΕΖΑΕΙΡ/ΗοοΙίθ 

δ.Η.Ρ.Ο.ΤΑ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

010ΑΒ02 

ΒΙΟΟΡΕΝ/ΐ3ρίΐ3ΐπι 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 



ϋΟΙ ΡΑ06 

ΒΙΡΙΖΕϋ/13313 

ΟΗ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΒΤΧ1 ΤυΒΧΙ 5Θ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 


ρο.Εχτ.υβ 

1% 

ΒΤΧ1ΡΕΧ20Θ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 

ΒΙΡΟΝ/ΘβηβρΙιβιτη 

ΟΗ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒ Χ30Θ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 


ΟΗ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙ Α010 

ΒΙΕΙΗΑΝΙΝ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΗδ) 



Η06ΑΧ13 

ΒΙΝ0ΑΖΑ0/Ν0ΓΠΊ3 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 


Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



Α02ΒΑ02 


Ο.ΤΑΒΕ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Α02ΒΑ02 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεοη ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 





ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΟ 



3ΥΡ 

75ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ300ΜΕ 


Α02ΒΑ02 

ΒΙΟΟΙΡΗΟ/Βίοερτσγ 

Ο.ΤΑΒ 

500τηρ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3ΤΕΡ1Χ10) 

Τ 

ϋ01 ΜΑ02 


ΙΝΚΕδΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ50ΜΕ 

▼ 

ϋ01 ΜΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΕ V 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 

▼ 

ϋ01 ΜΑ02 

ΒΙΟΟίΑνίϋ/ΝονηΠΐδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(500+125)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΡΟΙδΤ3Χ4) 


δ01ΟΡ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(875+125)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΡΟΙ3Τ 5X10) 


ϋ01ΟΡ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(875+125)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΡΟΙδΤ2Χ4) 


δ01ΟΡ02 


Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

(125+31,25)ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 


δ01ΟΡ02 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

(250+62.5)ΜΘ/5Μ Ε 

ΡΕΧ100ΜΕ 


δ01ΟΡ02 

ΒΙΟΟΡυΡΡ/νίΙσο 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΘΑΡ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 

■ 

Μ01ΑΟ02 

ΒΙΟΡΕΝΑΟ/υσδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ Ε2Χ10) 

■ 

Μ01ΑΒ16 

ΒΙΟΡΡΙΜ/Νοπτΐ3 

ΟΡΑΕ.δυδΡ 

(200+40)ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 


ϋ01 ΕΕ01 


ΤΑΒ 

(400+80) ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 


ϋ01 ΕΕ01 


ΤΑΒ 

(800+160)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ϋ01 ΕΕ01 

ΒΙΟΡΙδΑΝ/νοοάΙβ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500Π19/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ Χ2ΜΕ 

■ 

ϋΟΙΘΒΟΘ 

ΒΙΟδΟΝΙϋΕ/Μθάίσυε 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 


ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 


ϋ07Α009 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΘΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋ03Εδ) 


ΡΟΙΑϋΟδ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΘΘ/003Ε 

ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋ03Εδ) 


ΡΟΙΑϋΟδ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 


ϋ07Α009 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 


ϋ07Α009 

ΒΙΟΧΙ ΟΟΕ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

■ 

Μ01ΑΧ17 

ΒΙΟΖΙΡΟΧ/ΑυΐΌΓ3 

ορ.Εχτ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 


ϋ06ΒΒ03 


ορ.Εχτ.υδ 

5% 

ΤυΒΧ2Θ 


ϋ06ΒΒ03 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΕΙδΤ5Χ5) 

■ 

ϋ05ΑΒ01 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤ2Χ5) 

■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 

ΒΙΟΖΟΕΙΝ/Νον3άί3 

Ρϋ.ΙΝΧδΟΕ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 


ϋΟΙ ϋΑ04 


Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


ϋΟΙ ϋΑ04 


Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧ25\/ΙΑΕδ 


ϋΟΙ ϋΑ04 

ΒΙ3Μ υΕΤΙ Ν/Ρ!3ί3ΓΠΤ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧ40Θ 


ϋΟΙ ΑΟ03 


Ρϋ.Εχτ.υδ 

1% 

ΡΕΧ40Θ 


ϋΟΙ ΑΟ03 


νΑΘ.δυΡ 

150ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ3 


Θ01ΑΡ05 

ΒΙδΟΡΡΟΕΟΕ/ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ/ΝονβΠίβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


007ΑΒ07 

ΒΙΤΟνίΟΝΙΕ/Χρισπα 

ΟΡ.δΟ.ϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

■ 

Α16ΑΑ01 

ΒίνΟΗΙΕΑΝ/Μεντινοβα 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

▼ 

ϋΟΙ ΜΑ02 

ΒΕΑϋΙΡΟΝ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ.2Χ10) 


004ΑΧ20 


ΟΡ.δΟ.ϋ 

150ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 


004ΑΧ20 


ΟΡ.δΟ.ϋ 

150ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ40ΜΕ 


004ΑΧ20 

ΒΕΕϋυΡΑΝ/Ανφαρμ 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

■ 

ΜΟΙΑΟΟΙ 

ΒΕΕΟΟΙ Ν/νϊ3ΠΘΧ 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

15ΜΘ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ 

Τ 

Ε01 ϋΟΟΙ 

ΒΕΕΕΙ ΡΑΤΕΝΤΕ ν/Ρ+Ν 

ΙΝϋ.δΟΕ 

0.050Θ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 

■ 

\/04ΟΧ 

ΒΕΕΖΑΜΟΝΤ/Ι33Ι3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


Ρ06ΑΕ07 

ΒΕΙΚΟΝΟΕ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΡΕΧ21 


007ΑΒ03 

ΒΕΟΟΟΤΕΝΟΕ/Νον3Ι1Ϊ3 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ5Τ3Χ7) 


007ΑΒ03 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5Τ2Χ14) 


007ΑΒ03 

Β-ΕΟ\/ΑΤΙΝ/Μθάίσυ3 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

■ 

010ΑΑ02 

ΒΕυΜΟΕ/13313 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Α02ΒΑ02 


Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 


Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Α02ΒΑ02 

ΒΟΕΕΙΝΟΕ/νίοί3Γ 

3ΥΡ 

5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 


Ρ06ΑΧ13 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


Ρ06ΑΧ13 

ΒΟΝΑΤΟΕ-Ρ/Οουρ 

Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1 ΡΕΧ30 

■ 

Μ01ΑΕ09 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΕ09 

ΒΟΡΟΝΕΧ/Ρβιηβάίηβ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ 



Ν05ΒΕ01 

ΒΟΤΑΜΙΡΑί/Βίοερτσγ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(σε ΒΕΙ3ΤΕΡ3) 



004ΑΧ20 

ΒΟΤΑΜΥΟΙΝ-Ν/Βίοερτσγ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 

ΒΟΤΑδΤΙΝ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΕΥ.ϋΠΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΙΧΙΟΜΙ 



801ΘΧ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

2.6ΜΘ/0Ο3Ε 

ΡΙ_Χ26ΜΕ(200ϋΟδΕ3) 



Ρ01ΑΟ01 

ΒΟΤΟΧ/ΑΙΙβτμθη 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 

ιοο υ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 

■ 

Μ03ΑΧ01 

ΒθυΤΑνΐΧΑΙ_/ΡτοθΙ 

3ΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

ΒΒΕ5ΕΟ/νοσ3ΐθ 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

2000ΜΘ/νΐΑΙ_ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


Ω01 ϋΑΙ 3 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΟΟΜΟ/νΐΑΙ_(ΙΜ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3,5ΜΕδ 

▼ 


ϋΟΙ ϋΑΙ 3 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ(ΐν) 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 

τ 


ϋ01 ϋΑΙ 3 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

1000ΜΘ/νΐΑί(ΐν) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ +1 ΑΜΡΧ10Μ ΕδΟ 

▼ 


ϋ01 ϋΑΙ 3 

ΒΒΕνΐΒΙ_00/Β3Χ(ΘΓ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

2.5Θ/10ΜΙ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ 

▼ 


007ΑΒ09 


ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΙ_ 

ΒΤΧδνίΑΕδΧΙΟΜί 

▼ 


007ΑΒ09 

ΒΒΕνθΧΥΙ_/Θ3δΓίβΙ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

4% νν/νν 

ΤυΒΧ40Θ 



ϋΙΟΑΕΟΙ 

ΒΡΕΧΙΝ/ΟΙΊΪΘ3Ϊ 

ΕΡ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΟ01 


ΘΡ.ΟΡ.δϋ 

20ΜΘ/8ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ208ΑΟΗΕΤ8 


■ 

Μ01ΑΟ01 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ) 


■ 

Μ01ΑΟ01 

ΒΒΙΚϋΝ/νίθηβχ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

250ΜΘ/2ΜΕ νΐΑ1_ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ2Μί 


■ 

ϋΟΙΘΒΟΘ 


ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΘ/2ΜΕ νΐΑ1_ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ2Μί 


■ 

ϋΟΙΘΒΟΘ 

ΒΡΙΧΟΡΑΕ/Βίοβριειγ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙδΤ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 


8ΥΡ 

75ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΕΧ300ΜΕ 



Α02ΒΑ02 

ΒΒΟΝΑΙ_ΙΟΕ/ΒοβΙιτίη 9 ΘΓ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

250ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ6ΜΙ(120 003Εδ)+ΣΥΣΚΕΥΗ 



Ρ03ΒΑ03 


ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

250ΜΟΘ/ΟΟ8Ε 

ΡΙ_Χ6ΜΙ(120003Ε3) 



Ρ03ΒΑ03 

ΒΡΟδΙΡΟΝ (ΣΤΑΘΕΡΟΝ ΔΟΣΕΩΝ)/Βγο3 ΝΑ5ΡΡ.301 

200 ΐυ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Εδ 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΒΗΟδΙϋΟΝ/ΒΓΟδ 

ΙΝϋ.δΟί 

100 ιυ/Μί 

ΒΤΧ5ΑΜΡ8Χ1ΜΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟί 

ιοο ιυ/ρυρρ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ4ΜΙ 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΒΡυΕΕΝ/νίθηθΧ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ24(ΒΙΙ3Τ 3X8) 


■ 

Μ01ΑΕ01 


3.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΕ01 


5.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ24(ΒίΙ8Τ3Χ8) 


■ 

Μ01ΑΕ01 


δυρρ 

500ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ12 


■ 

Μ01ΑΕ01 


3ΥΡ 

100ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΕ01 

ΒυΑΤΕΒΟΝ/Ρ3ΓΠΊβάϊ3 

ΡΟ.δΟΙ.δϋ 

15ΜΘ/3ΙΝΘΕΕ ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕδ(διχωρα) 


■ 

ν03ΑΡ03 

Βυ0ΕΟΟΕ/Α3(Γ3Ζβηθ03 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

3ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 


■ 

Η02ΑΒ16 

ΒυϋΕΝΙΤΕ/Φαρμανελ 

ΝΑδΡΡ.δυδ 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

Ρ1_Χ10ΜΕ(200003Εδ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


ΝΑδΡΡ.δυδ 

δΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ10ΜΕ(200ϋΟ) 



Ρ01Αϋ05 

Βυ0Ε8ΑΝ/Βί03ρΓ3γ 

ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧΙΟΟΘ 



ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 


ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

Ρ1_Χ10ΜΕ(200ϋ03Ε3) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΘ/ΟΟ3Ε 

ΡΙ_Χ10ΜΕ(200ϋΟδΕδ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 

ΒυΟΕδΟϋΕΒΜ/νβπβίίβΙά 

ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧΙΟΟΘΡ 



ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒ Χ30ΘΡ 



ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒ Χ50ΘΡ 



ϋ07Α009 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% 

ΒΤΧ1ΒΟΤΧ100ΜΕ 



ϋ07Α009 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% 

ΒΤΧ1ΒΟΤΧ30ΜΕ 



ϋ07ΑΘ09 

ΒυϋΕδΟΝΑί/νβηβίίθΙά 

ΝΑδΡΡ.δυδ 

1ΟΟΜΟ/ϋΟδΕ (σταθ.δοσ)ΒΤΧΡΕΧ10ΜΕ+Μ.ΡυΜΡ (200 005Ε5) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


ΝΑδΡΡ.δυδ 

50ΜΟ/ϋΟ3Ε(σταθ.δοσ.) ΒΤΧΡΕΧΙΟΜΕ+Μ.ΡυΜΡ (200 005Ε5 



ΡΟΙΑϋΟδ 

Βυ0Ε5ΟΝΙϋΕ/ΝθΓηΐ3 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

δΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΡΙ_Χ10ΜΕ(200ϋ03) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


ορ.Εχτ.υδ 

0.025% νν/ν 

ΤυΒΧΙΟΟΘ 



ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

0.025% νν/ν 

ΤυΒΧ30Θ 



007Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

0.025% νν/ν 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

Βυ0Ε5ΟΝΙ0Ε/Ρίΐ3ΓΠΐ30ίΐθΓη 

ορ.Εχτ.υδ 

0.025% ί/ν/ν 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07Α009 


ΟΡ.ΕΧΤ.ΕΙδ 

0.025% ί/ν/ν 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 

ΒυΡΕΟϋΙΕ/ΜβςΙίοίιΐΌηΊ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



004ΑΧ20 

ΒυΜΕΡΤΥΙ/Φαραν 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΒΑ02 

ΒυδΟΟΡΑΝ/Βοθίιηημθτ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ1 ΜΕ 



Α03ΒΒ01 


δ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ.1 Χ20) 



Α03ΒΒ01 


δυρρ 

10ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ6 (ΕΟΙδΤ 2X3) 



Α03ΒΒ01 


δυρρ 

7.5ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ6 (ΕΟΙδΤ 2X3) 



Α03ΒΒ01 

ΒίΙδΡΙΒΟΝΕ ΗΥϋΒΟΟΗΙΟΡΙΟΕ/ΝονβΧθΙ ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 1Χ20) 



Ν05ΒΕ01 

ΒυΤΑΟΟϋΙΝ/Ζαρμπη 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

ΒυΤΑΜΙΒ/Φαρμανελ 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

ΒυΤΑνΑΤΕ/ΑΙΙθη 

ορ.Εχτ.υδ 

0.05% 

ΤυΒΧ25Θ 



ϋ07Α001 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.05% 

ΤυΒΧ25Θ 



Ο07Αϋ01 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

0.05% 

ΕΕΧ50ΜΕ δΟΑΕΡ ΑΡΡΕΙΟ 



ϋ07Αϋ01 

ΒΕΙΤΕΚΟΝΤ/Μβά-Οηβ 

ορ.Εχτ.υδ 

0,025% (νν/νν) 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 


Μ.Ο.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋΟδΕδ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


Μ.Ο.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋΟδΕδ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 

ΒυΤΠΙΝ/ΑυτθΓ3 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

ΒυνΑδΤΙΝ/ΕΙρβη 

δΥΡ 

3.9ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ125ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 


δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

ΒυνΕΝΤΟΕ/ΡβΓΓΘΓ-θ3ΐβηϊ03 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΙΝΗΑΕΕΡΧ200ϋΟδΕ 



Ρ03Α002 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

200ΜΟΟ/ΩΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΙΝΗΑΕΕΡΧ200ϋΟδΕ 



Ρ03Α002 

ΒυΥΑΜΙΝ/Βιοσταμ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0,025% (νν/νν) 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07Α009 


ΝΑδΡΡ.ΕΜυ 

50ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ10ΜΕ 



ΡΟΙΑϋΟδ 

ΟΑΕΟΑΧ/δοίιβηηο ΡΙοιιςίι 

Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

180ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 

▼ 


ϋΟΙ ϋΑ39 

ΟΑΕίΥΧ/δρ Ευτορο 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

2ΜΘ/ΜΕ 

1 νΐΑΕΧΙΟΜΕ 

τ 

■ 

ΕΟΙϋΒΟΙ 

ΟΑΡΕΡΘΟΤ/ΝονβΠίδ 

δυρρ 

(2+100)ΜΟ/δυΡ 

ΒΤΧ5(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ) 



Ν02ΟΑ52 

ΟΑΕΟΙ-10/Φαρματεν 

ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

ιοοιυ/οοδΕ 

ΡΕΧ4ΜΕ+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

200 ΐυ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ2ΜΕ+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΟΑΕΟΙΟΟΝΤΗΟΕ/Πολυχρονης 

ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

100 ΐυ/ϋΟδΕσταθ.δοσ 

ΒΤΧ1ΥΙΑΕΧ2ΜΕ+ 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

200 ΐυ/ϋΟδΕσταθ. Δοσ ΒΤΧ1 VIΑΕ Χ2ΜΕ+ 


■ 

Η05ΒΑ01 

0ΑΕ0ΙΡ0ΕΙΝ/Κ1θν3 

ΙΝϋ.δΟΕ 

200ΜΘ/20ΜΕ 

ΒΤ XI νΐΑΕ Χ20ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΟΑΕΟΙΡΟΡΠΈ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΡΟ.ΟΗ.δΟ 

2,5Θ(500ΜΘ)/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30δΑΟΗΕΤδ 



Α12ΑΑ20 

ΟΑΕΟΙΟΗΑΕ ϋθ/Νγοοπίθά 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

(500ΜΘ+400 ΐυ)/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(πλαστ.φιαλιδιο 



Α12ΑΧ 

ΟΑΕΟΙΟΡΑΕ/Νγοοιτιθά 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α12ΑΑ04 

ΟΑΕΟΙΡΑΡΙΝΕ/δ3ηοίί-δγηΙίιβΐ3βο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

12500ΐυ/0.5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜ ΡΧ0.5Μ Ε+1 ΟδΥΡ 



Β01ΑΒ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

200001.υ/0.8ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜ ΡΧ0.8Μ Ε+1 ΟδΥΡ 



Β01ΑΒ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5000ΐυ/0.2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡ δΥΡ X 0.2ΜΕ 



Β01ΑΒ01 

0ΑΕ0ΙΡΕυδ/ΑΙνΪ3 

ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

ιοοιυ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧΡΕΧ4ΜΕ(28ϋΟδΕδ) 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

200ΐυ/006Ε 

ΡΕΧ2ΜΕ(14ϋΟδΕδ) 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΟΑΕΟΙΤΟΝΙΝ/Ρίΐ3ΓΠΐ3θΙΐθηι 

Μ.Ο.ΝΑδ.δΡ 

100 ΐυ/ϋΟδΕ(Μ.Ο.) 

ΒΤΧ1 ΡΕΧ2ΜΕ(14ΔΟΣΕΙΣ) 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΟΑΕΟΙΤΗΙΟΕ/ΗοοΙτθ 

ΟΑΡδ 

0.5ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



Α110004 

ΟΑΕΟΙΙΙΜ ΡΟΕΙΝΑΤΕ/ΕΒΕ\Α/Ε/Φαρμανελ ΟΑΡδ 

15ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1 ΡΕΧ10 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

100Μ3/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

200ΜΘ/20ΜΕ ΥΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΟΑΕΟΙΙΙΜ ΕΕυΟΟνΟΡΙΝ/ΟΑνίϋ Βυίί ΕΑΒ,/Γερολυματος 






ΙΝϋ.δΟΕ 

15ΜΘ/2ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΟΑΕΟΐυΜ ΕΕυΟΟνΟΡΙΝ/ΟΑνίϋ Βί!ΕΕ/Γερολυματος 







ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/10ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

3ΜΘ/1 ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧδΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΟΑΕΟΐνθΡΑΝ/Υο03ΐΘ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

Ιδτηρ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ10(10ΑΜ Ρ+10ΑΜ ΡΧ4 


■ 

ν03ΑΡ03 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


Ρδ.ΟΡ.δΟΕ 

15ΜΘ/νΐΑΕ ΔΙΧΩΡΟ 

ΒΤΧ10 ΔΙΧΩΡΑ ΦΙΑΛΙ- 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΟΑΕΟΟ/Ι33Ι3 

ΙΝΦδΟΕ 

100 ΐυ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


■ 

ΗΟδΒΑΟΙ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοο ιυ/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ3,6ΜΕ(28 ϋΟδΕδ) 


■ 

Η06ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

200 ΙΕΙ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ1.8ΜΕ 


■ 

ΗΟδΒΑΟΙ 

ΟΑΕϋΕδΙΕ/Μβηβηηί 

Ρϋ.ΟΡΑ.δΕΙδ 

(3.10+800 ΐυ)/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 3ΑΟΗΕΤ3 



Α12ΑΧ 

ΟΑΕΜΟΡΕΟΡΙΝΕ/Οουρ 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15 

τ 


ΝΟδΑΕΟΙ 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 


ΝΟδΑΕΟΙ 

ΟΑΕδΥΝΑΡ/ΑνβηΙίβ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100 ΐυ/ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΡΡ-6ΥΡΧ1 ΜΕ 


■ 

ΗΟδΒΑΟΙ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

100 ΙΕΙ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ28ΜΟΝΟϋ. ΡΕ (28ϋΟ 


■ 

ΗΟδΒΑΟΙ 

ΟΑΜΙΡΟΧ/ΝΟΠ713 

ΟΑΡ3 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



δ01 ϋΑ08 


ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



δΟΙ ϋΑ08 


Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



δΟΙ ϋΑ08 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



δΟΙ ϋΑ08 

ΟΑΜΡΤΟ/Ανβη(ί3 

ΙΝΦΟΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1 (\/ΙΑΕΧ5ΜΕ) 

▼ 

■ 

Ε01ΧΧ19 


ΙΝΤΟΟ.ΙΝΡ 

40ΜΘ/2ΜΕ 

ΒΤΧ1 (\/ΙΑΕΧ2ΜΕ) 

▼ 

■ 

Ε01ΧΧ19 

ΟΑΝϋΙΜΥΟ/νίοί3Γ 

ορ.Εχτ.υβ 

1% 

ΤυΒΧ20Ο 



ϋΟΙ ΑΕΙ 4 

0ΑΝΕ5ΤΕΝ/Β3ΥΘΓ 

ορ.Εχτ.υβ 

1% 

ΤυΒΧ20Ο 



ϋΟΙΑΟΟΙ 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΡΕΧ20ΜΕ 



ϋΟΙΑΟΟΙ 


νΑΘ.ΟΡ 

2% 

ΤΕΙΒΧ20Ο+3ΑΡΡΕ. 



001ΑΡ02 


νΑΘ.ΤΑΒ 

0.1Θ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6(ΑΕ ΡΟΒΜ ΡΑ0Κ)+ΑΡΡΕΙ0ΑΤΕυΡ 



001ΑΡ02 


νΑΘ.ΤΑΒ 

0.5Ο/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΤΑΒ+ΑΡΡΕΙΟΑΤΟΡ 



001ΑΡ02 

ΟΑΡΟΤΕΝ/Βγϊ3ϊοΙ ΜγβΓ3 δςυίδδ 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ) 



009ΑΑ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 (ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 



009ΑΑ01 

ΟΑΡΤΟΡΒΕδδ/ΰΕΝΕΡΗΑΡΜ/ΘβηβρίΊβηηΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



009ΒΑ01 

ΟΑΡΤΟδΡΕδ+Η/δρθΟίίβΓ 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



009ΒΑ01 

ΟΑΡΒΟΡΕΑΜΙΝ/ν&ηθΧ 

ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

150ΜΟ/15ΜΕ 1/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙδΜΕ 



Ε01ΧΑ02 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

450ΜΘ/45ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ45ΜΕ 



Ε01ΧΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΟ/5ΜΕ 1/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ5ΜΕ 



Ε01ΧΑ02 

ΟΑΡΒΟΡΕΑΤΙΝ/ϋΑνίϋ ΒΕΙΕΕ/Γερολυματος 







ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

150ΜΟ/15ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙδΜΕ 



Ε01ΧΑ02 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

450ΜΘ/45ΜΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ4δΜΕ 



Ε01ΧΑ02 

ΟΑΒΒΟΡΕΑΤΙΝ/ΕΒΕ\Λ/Ε/Φαρμανελ 

ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

150ΜΟ/15ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙδΜΕ 



Ε01ΧΑ02 


ΙΝΤδΟ.ΙΝΡ 

450ΜΘ/45ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ4δΜΕ 



Ε01ΧΑ02 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧδΜΕ 



Ε01ΧΑ02 

ΟΑΡΒΟδΙΝ/ΟΙΐθπιίρΙΐ3ΐ'ηΊ 

ΙΝΤδΟ.ΙΝΡ 

150ΜΘ/15ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδΧΙδΜΕ 



Ε01ΧΑ02 


ΙΝΤδΟ.ΙΝΡ 

150ΜΘ/15ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙδΜΕ 



Ε01ΧΑ02 


ΙΝΤδΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/50ΜΕ \/ΙΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδΧδΟΜΕ 



Ε01ΧΑ02 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/50ΜΕ \/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧδΟΜΕ 



Ε01ΧΑ02 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/5ΜΕ νΐΑΙ_ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕδΧδΜ Ε 



Ε01ΧΑ02 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/5ΜΕ 1/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧδΜΕ 



Ε01ΧΑ02 

ΟΑΡϋΙΕ/Γερολυματος 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

120ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

180ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

180ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒΕΙ3Τ) 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(4ΒΕΙ3ΤΧ7) 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

90ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙ3Τ) 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ2Χ1δ) 



ΟΟδϋΒΟΙ 

ΟΑΡϋΕΙ ΡΑ/Ρϊϊζθγ 

ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΒΕΙ3ΤΧ14 



0020Α04 

ΟΑΡΟΟδΙ Ε/ΟβηβρΙΐ3ΐτη 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤΒΧ10Ο 



ϋ06ΒΒ03 


ορ.Εχτ.υβ 

5% 

ΤυΒΧ2θ 



ϋ06ΒΒ03 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

3% 

ΒΤΧ4.30 


■ 

δΟΙ Αϋ03 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ2δ(ΒΕΙ31Χ2δ) 


■ 

δΟΟΑΒΟΙ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ70(ΒΕΙ5Τ7Χ10) 


■ 

δΟδΑΒΟΙ 

ΟΑΡΝΙϋΟδΕ/Φαραν 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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8265 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΟΑΡΝΙΕ/Ανφαρμ 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ ΟΡΑΕΧ1ΘΡ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΟΑ5Ο0ΕΧ/Α3(Γ3Ζθηθ03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5Τ2Χ14) 


■ 

Ε02ΒΒ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5Τ2Χ14) 


■ 

Ε02ΒΒ03 

ΟΑδΡΟΡυΝΘΙΝ Μδϋ/νί3ηβχ 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 

■ 

ϋ02ΑΧ04 


Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

70ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 

■ 

402ΑΧ04 

ΟΑΤΑΡΠΕδΑΝ/ΒοβΙιηημΘΐ' 

ΙΝΦδΟΕ 

0.150ΜΘ/1ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 



Ο02ΑΟ01 


ΤΑΒ 

0.150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ6Τ.3Χ10) 



Ο02ΑΟ01 

ΟΑΤΡΙΘΕΕ/νοσ3ΐβ 

ΟΡΕΑΜ 

( 0 , 1 + 2,0 )%νν/νν 

ΤυΒΧ20 



ϋ01 ΑΟ20 

ΟΕΒΡΑΘΙΕ/Οτοσυβ 

ΟΡΑΕ.δΟΕ 

1ΘΡ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 


■ 

Ν06ΒΧ03 

ΟΕΒΡΑΘΙ Ε/Μεντιμαρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Ν06ΒΧ03 

ΟΕΟΕΟΡ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(βΙΪ3ΐ3χ4) 



ϋ01 ϋΑ08 


ΘΡΑ.ΟΡ.δυδ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋ01 ϋΑ08 


ΘΡΑ.ΟΡ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΕΧ60ΜΕ 



Θ01 ϋΑ08 


ΘΡΑ.ΟΡ.δυδ 

375ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋ01 ϋΑ08 


δ.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

375ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙδΤ 2X4) 



ϋ01 ϋΑ08 


δ.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙδΤ 2X4) 



ϋ01 ϋΑ08 


δ.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

750ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 (ΒΕΙδΤ 2X4) 



ϋ01 ϋΑ08 

ΟΕΟυΡΑΕ/ϋβπιο 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ02 

ΟΕΡΑΟΕΟΡΙΕ/Χρισπα 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ 

ΒΤΧ12 



ϋ01 ϋΑ08 


ΘΡΑ.ΟΡ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋ01 ϋΑ08 

ΟΕΡΑΤΡΙΖΙΝΕ/ΑΟΕΕΟΟ/ΑάβΙσο 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 



ϋ01 ϋΑ21 


Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋ01 ϋΑ21 

ΟΕΡΤΑΖΙΝ/Ρβητβάίηβ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ5Τ 1X12) 



ϋ01 ϋΑ21 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋ01 ϋΑ21 

ΟΕΡΤΟΠΑΕ/νίβηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙδΤ4Χ2) 

▼ 


ϋ01 ϋΑ23 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4(ΒΕΙδΤ4Χ1) 

▼ 


ϋΟΙ ϋΑ23 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

100ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ50ΜΕ 

▼ 


ϋΟΙ ϋΑ23 

ΟΕΡΤΡΙΑΧΟΝΕ/ΝονθΧβΙ 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/3.5ΜΕ νΐΑΕ ΙΜ ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧ3,5ΜΕ 

▼ 


ϋ01ϋΑ13 

ΟΕΡΤΡΙ ΝΑΕ/Ρ3Γηΐθάί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ5Τ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 

ΟΕΡυΡΟΧΙΜΕ ΑΧΕΤΙΕ/ΡΡΟΕΕ/ΡγοθΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙδΤ1Χ8) 



ϋΟΙ ϋΑ06 

0ΕΕΕΒΡΕΧ/Ρ1ΐ3ητΐ3σΐ3 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΗ01 

ΟΕΙΕδΤΟϋΕΡΜ-ν \Λ/ΙΤΗ ΘΑΡΑΜΥΟΙΝ/δσΙίβηηο ΡΙουςΙι 







ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.1 %+0.1 % 

ΤυΒΧ20Θ 



0070001 

ΟΕΕΕδΤΟϋΕΡΜ-ν/δσΙΐθΓίηρ ΡΙουρΙι 

ορ.Εχτ.υδ 

0.1 % 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ07ΑΟ01 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.1 % 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ07ΑΟ01 

ΟΕΕΕδΤΟΝΕ ΟΗΠΟΝΟϋΟδΕ/δσΙίθηηρ ΡΙουρΡι 







ΙΝϋ.δυ.ΡΕΤ 

(3+3)ΜΘ/1 ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΜΕ 


■ 

Η02ΑΒ01 

ΟΕΕΕΟΕΡΤ/ΡοσΙιβ 

ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙ5Τ10X10) 

▼ 

■ 

Ε04ΑΑ06 


Ρϋ.Ο.δΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ41/ΙΑΕ3 

τ 

■ 

Ε04ΑΑ06 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

1Θ/5ΜΕ 

ΡΕΧ110Θ 

▼ 

■ 

Ε04ΑΑ06 


ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 

τ 

■ 

Ε04ΑΑ06 

ΟΕΝΤΡΑΟ/ΡίίζθΓ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 

τ 


Ν05ΒΑ11 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

τ 


Ν05ΒΑ11 

ΟΕΡΡΟΤΙΝ/Β3ΧΪΘΓ 

Ρδ.ΙΡυ.δΟΕ 

ιοοοιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


Β01ΑΧ 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΐυ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


Β01ΑΧ 

0ΕΡΝΕνΐΤ/Β3Χ(ΘΓ 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 


ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 

τ 


ΑΐυΑΛ2 

ΟΕΡΟΡΕΝΕ/Μβάίσυβ 

Ρδ.ΙΝΦδΟΕ 

750ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 

ΟΕΡυΧΙΜ/ΑηΙοτ 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 

1500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 


ΡΟ.ΙΝϋ.δΟΕ 

750ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 

ΟΕΤΙΡΑΜ/δρβσίίθΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΟΕΤΙΡΙΖΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΗΙΟΕ/ΒίοβρφγΡ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΟΕΤΙΡΙΖΙΝΕ/ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ/Νον3Πί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΟΕΤΙΡΙΖΙΝΕ/ΝονθΧ3ΐ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 







8266 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΟΕΤΡΙΖΙΝ/ΕΙρβη 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 ΒΙ_ΙδΤ 3X4 



ϋ01 ϋΑ21 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΙ 

ΕΙ_Χ60ΜΙ_ 



ϋ01 ϋΑ21 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΙ_Χ60ΜΙ_ 



ϋ01 ϋΑ21 

ΟΕΤΡΟΤΙ ϋΕ/δβΐΌηο 

Ρδ.ΙΝΦδΟί 

0,25ΜΘ/νΐΑΙ_ 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΡΡ.δΥΡΧΙ Μί 

▼ 


Η01ΟΟ02 


Ρδ.ΙΝΦδΟί 

0,25ΜΘ/νΐΑΙ_ 

ΒΤΧ7Λ/ΙΑΕ5+7ΡΕδΥΡ XI Μί δΟίν 

τ 


Η01ΟΟ02 

ΟΕνΐΘΕΝ/ΒΐΌ3 

ορ.Εχτ.υδ 

20% νν/νν 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΧ03 

ΟΕνΐΝΟΙΟΝ/ΒΐΌ3 

ορ.Εχτ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΣΕ ΒίΙδΤΕΡδ) 


■ 

ϋ05ΑΒ01 

ΟΕΖΙΡΕΝ/Φαρμανελ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ5Τ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΟΕΖΟΕΙΝ/Βθίτίθδίηθ 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



302ΑΒ02 

0ΗΕΜΙΕΑΙ0/Ι33Ι3 

ορ.Εχτ.υδ 

20 % νν/\Λ/ 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΧ03 

ΟΗΕΜΙδΟίν/13313 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΙ_Χ200Μί 



Ρ05ϋΒ13 

0ΗΕΜΙδυΕΙϋΕ/ΐ33Ϊ3 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

δ1χ20(δΙί3ΐ 2x10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΟΗΙΡΟΟΑΙΝΕ/Αδδοΐΐ 

ΙΝΦδΟΙ 

5ΜΘ/ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡ5Χ10ΜΙ 

τ 


Ν01ΒΒ10 

ΟΗίΟΒΑΡΡΕΟ/ΟβηΊΟ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.1 %+0.5% 

ΕίΧΙΟΜί 



301ΟΑ01 

ΟΗίΟΒΟΕΑΒΜ-3/Βιοαταμ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 



004ΑΧ20 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



004ΑΧ20 

ΟΗΙΟΤΕΝΟΡ/ΝονθΠίδ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

(100+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙδΤ2Χ14) 



0070Β03 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

(50+12.5)Μ Ο/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙδΤ2Χ14) 



0070Β03 

ΟΗΟΕΕϋΥΕ/Θ3ΐβηίθ3 

ΕΕΙΧ 

100(63.65)ΜΘ/5Μί 

Ε1_Χ200Μί 



Ρ03ϋΑ02 


δ.Ρ.Ε.Ο.ΤΑ 

400(256)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒϋδΤ.3Χ10) 



Ρ03ϋΑ02 


δ.Ρ.ΕΟ.ΤΑ 

600(384)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ3Τ.3Χ10) 



Ρ03ϋΑ02 


δΥΡ 

62.5(40)ΜΘ/5Μί 

ΕίΧ200Μί 



Ρ03ϋΑ02 

ΟΗΟΕΗΕΡΑΝ/ϋοοΙυιη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΕΟΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΟΗΡΙΒυΤΑΝ/Χρισπα 

3ΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΙ 

ΕΕΧ200ΜΙ 



Ρ05ϋΒ13 

ΟΗΡΙδΤΑΤΙΝ/Χρισπα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ3Τ2Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙδΤ2Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΟΙΒΑΟΕΝ/Νον3ΓΪΪ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 



009ΑΑ07 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 



009ΑΑ07 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

Β7Χ28(ΒΙΙδΤ2Χ14) 



009ΑΑ07 

ΟΙΒΑϋΡΕΧ/Νον3ΓΐΪ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

(10+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒϋδΤ 1XI4) 



009ΒΑ07 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

(20+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒϋδΤ1Χ14) 



009ΒΑ07 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

(5+6.25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒϋδΤ1Χ14) 



009ΒΑ07 

ΟΙϋΡΟΡδ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.3% (νν/ν) 

Ε1_Χ5Μί 

▼ 


301ΑΧ13 

ΟΙΕΟΧΑΝ/Αλκον 

ΕΥΌΡΟ.δΟΕ 

0.3% 

Ε1_Χ5Μί 

τ 


301ΑΧ13 

ΟΙΕΡΟΤΟΝ/ϋ3η33θη-Οϋ39 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Α03ΕΑ03 


ΟΡΑΕ.δΟΕ 

5ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΙ_Χ200Μί(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ) 


■ 

Α03ΕΑ03 

ΟΙΕΤΙΡΕΝ/νοθ3ΐβ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

1 Θ/νΐΑΙ_ (IV) 

ΒΤΧίνίΑί 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 


Ρδ.ΙΝΦδΟΕ 

1 Θ/νΐΑί_ δΟΕνΕ(ΙΜ) 

ΒΤΧ1 νΐΑί+ΑΜΡΧ4Μ ίδΟίν 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 

ΟΙΜΕΤΟΝ/Νον3ΓΐΪ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒίΙ3Τ5Χ10) 



Α02ΒΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ5Τ3Χ10) 



Α02ΒΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ5Τ2Χ10) 



Α02ΒΑ01 

ΟΙΝΟΒΑΟΤΙΝ/Φαρμαοερβ Λιλλυ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



ϋΟΙΜΒΟβ 

ΟΙΡΡΟΕΕΟΧΑΟΙΝ/ΡγοθΙ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ5ΤΕΡ 1X10) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ02 

ΟΙΡΡΟΜΥΟΙΝ/ΜθδίοΙποιτι 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 

αΡΡΟδΡΕδ/δρβαί3Γ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒϋδΤ 2X5) 

τ 


ϋ01 ΜΑ02 

ΟΙΡΡΟΧΙΝ/Β3ΥΘΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

τ 


301ΜΑ02 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΕ 

200ΜΘ/100ΜΙ_ VI ΑΙ_ 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧΙ ΟΟΜί 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΕ 

400ΜΘ/200ΜΕ ΥΙΑΙ. 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ200Μ ί 

▼ 


ϋ01 ΜΑ02 

ΟΙδΡΕΑΜΟΕ/νΐ3ηβχ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

ΙΝ3.30Ε.ΙΝΕ.10ΜΘ/20Μ ΒΤΧ1 νΐΑΙ_ Χ20ΜΙ_ 



ίΟΙΧΑΟΙ 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεοη ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΙΝϋ.δΟϋΝΡ.50ΜΘ/100 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ι_ 



Ε01ΧΑ01 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ΕΥΡϋ.ΐν.ΙΝ ΙΟΜΘ/νίΑ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0ΜΘ 



Ε01ΧΑ01 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ΙΎ.Ρϋ.ΐν.ΙΝ 50ΜΘ/νΐΑ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΘ 



Ε01ΧΑ01 

ΟΙδΡίΑΤΙΝ/ϋΑνίΟ Βυΐ_Ι_/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/100ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 



Ε01ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10ΜΘ/10ΜΕ νΐΑ1_ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



Ε01ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΙ_ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 



Ε01ΧΑ01 

ΟΙδΡΕΑΤΙΝ/ΕΒΕ\Λ/Ε/Φαρμανελ 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

0.5ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 



Ε01ΧΑ01 


ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

0.5ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1VIΑΕΧ20 Μ Ε 



Ε01ΧΑ01 


ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

0.5ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 



Ε01ΧΑ01 


ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

1ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 



Ε01ΧΑ01 

ΟΙδΡΙ_ΑΤΥΙ_/Ανθη1ί3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10ΜΘ/1ΟΜ 1_ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



Ε01ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 



Ε01ΧΑ01 

ΟΙΤΒΟΕΠΉΙΝ/Ρ3ΠΤΐ3ηΙο 

ΘΡΑ.ΟΡ.δΟΕ 

ΘΡΑ.ΟΡ.δΟί 

ΡΕΧ280Θ 



Θ04ΒΧ 

ΟΙΤΡΟνΕΝΟΤ/ΒΙΌ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

750ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 

ΟΕΑΡΟΡΑΝ/Ανβηΐίβ 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

0.5Θ/νΐΑΕ (ΐν+ΙΜ) 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 


ϋΡ-Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ (Ι.Μ.) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡ4Μ ΕδΟΕ 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 


ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ (Ι.ν.) 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 

ΟΕΑΡΙΡΕΝ/ΕΙρβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙδΤ3Χ7) 



ϋΟΙ ΡΑ09 


ΘΡΑ.ΟΡ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ΡΑ09 

ΟΕΑΒΙΤΥΝΕ/δοήβηης ΡΙουςίι 

δΥΡ 

5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 



Ρ06ΑΧ13 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 



Ρ06ΑΧ13 

ΟΕΑΡΟ/111 

Ρδ.ΟΡ.δΟί 

15ΜΘ/δΙΝΘΕΕ ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕδ(Δ(χωρα X 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΟΕΑΡΟΜΥΟΙΝ/Θβρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙδΤ3Χ7ΤΑΒδ) 



ϋΟΙΡΑ09 

ΟΕΕΝΙΕ ΡΟΡΤΕ ϋΕΤ/Οίιίθβί 

ΙΝΗ.δΟί.Ρ 

250ΜΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ12,5ΜΕ(200ϋΟδΕδ) 



Ρ03ΒΑ01 

ΟΕΕΝΙΕ/Οίιίθβί 

ΝΑδΡΡ.δυδ 

50τηο9/άο3θ 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ΡΟΙΑϋΟΙ 

ΟΕΕΧΑΝΕ/ΑνθηΙίβ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΟ.ΟΟΟβηΙΕΧΑΙΕΙ/ΙΜΕ 

ΒΤΧ2ΡΡ-δΥΡΧ1 ΜΕ 

▼ 

■ 

Β01ΑΒ05 


ΙΝϋ.δΟΕ 

2000ΑΝΤΙ-ΧΑ ΐυ/0.2ΜΙ_ 

ΒΤΧ2ΡΡ.δΥΡ.Χ0.2ΜΕ 

▼ 

■ 

Β01ΑΒ05 


ΙΝϋ.δΟΕ 

4000ΑΝΤΙ-ΧΑ ΙΕ1/0.4ΜΕ 

ΒΤΧ2ΡΡ.6ΥΡ.Χ0.4ΜΕ 

▼ 

■ 

Β01ΑΒ05 


ΙΝϋ.δΟΙ 

60003ΠΙΡ ΧΑ/0,6τηΙ 

ΒΤΧ2ΡΡ-δΥΡΧ0.6ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ05 


ΙΝϋ.δΟΕ 

8.000 αηΐΐ-ΧΑ ΐυ/0,8 

ΒΤΧ2ΡΡ-δΥΡΧ0.8ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ05 

ΟΕΙϋΑΟΙΝ/νίΒηθΧ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

600ΜΘ/4ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ4ΜΕ 



ϋΟΙ ΡΡ01 


ΕΟΤ 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 


δΟΕ.ΕΧΤ.ΕΙδ 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 

ΟΕΙΝϋΑΘΕΕ/νοοΒίθ 

νΑΘ.ΟΡΕΑΜ 

2 %νν/νν 

ΤΕΙΒΧ40Θ+7ΔΟΣΙΜΕΤΡΙ- 



Θ01ΑΑ10 

ΟΕΙΝϋΑΜΥΟΙΝ/ΡΡΟΕΕ/ΡτοθΙ 

δΟΕ.ΕΧΤ.ΕΙδ 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 

ΟϋΝΙΜΙΧ Ν14Θ30Ε/Β3ΧΙΘΓ 

δΟΕ.ΐν.ΙΝΡ 

(8,5+30)% 

ΒΤχδΒΑΘδχΙ Ε 







(Σάκκος δύο διαμερισμάτων) 

▼ 


Β05ΒΑ10 

ΟϋΝΙΜΙΧ Ν17Θ35/Β3ΧΙΘΓ 

δΟΕ.ΐν.ΙΝΡ 

(10+35)% 

ΒΤχδΒΑΘδχΙ Ε 







(Σάκκος δύο διαμερισμάτων) 

τ 


Β05ΒΑ10 

ΟϋΝΙΜΙΧ Ν9Θ20Ε/Β3ΧΙΘΓ 

δΟΕ.ΐν.ΙΝΡ 

(5,5+20)% 

ΒΤχδΒΑΘδχΙ Ε 







(Σάκκος δύο διαμερισμάτων) 

▼ 


Β05ΒΑ10 

ΟΕΙΝΟΕΕΙΟ/ΟΙίηΙβο Ρ3Τθπ1θΓ3ΐ 

ΕΜυ.ΐν.ΙΝΡ 

20% 

ΒΤΧ10ΒΟΤΤΕΕδΧ250Μ Ε 

τ 


Β05ΒΑ02 


ΕΜυ.ΐν.ΙΝΡ 

20% 

ΒΤΧ1 ΟΒΟΤΤΕΕδΧδΟΟΜ Ε 

τ 


Β05ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% νν/ν 

ΒΤΧΙΟΒΑΘδ Χ500ΜΕ 

τ 


Β05ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% νν/ν 

ΒΤΧ20ΒΑΘ6Χ250Μ Ε 

▼ 


Β05ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% νν/ν 

ΒΤΧ24ΒΑΘδΧ1 ΟΟΜΕ 

τ 


Β05ΒΑ02 

ΟΕΙΝΟΜΕΕ Ν4-550/Ο1ίη1θθ Ρ3Γβη(θΓ3ΐ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΤχ4ΤΡΙΡΕΕ-ΒΑΘδχ2Ε 







(800ΜΕ+800ΜΕ+400ΜΕ) 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΤχθΤΡΙΡΕΕ-ΒΑΘδχΙ Ε 







(400ΜΕ+400ΜΕ+200ΜΕ) 

τ 


Β05ΒΑ10 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΟΙ_ΙΝΟΜΕΙ_ Ν7-1000/αίηΙβο Ρ3ΓβηΙβΓ3ΐ 

ΙΝΦΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΤχ4ΤΡΙΡΕΕ-ΒΑΘ3χ2Ε 







(800ΜΕ+800ΜΕ+400ΜΕ) 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝΧΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΤχ6ΤΡΙΡΕΕ-ΒΑΘ3χ1 Ε 







(400ΜΕ+400ΜΕ+200ΜΕ) 

▼ 


Β05ΒΑ10 

ΟΕΙθνΥΕ/5.ΦΑ. 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΟΙ_Ι Ρ05ΤΑΤ/Φαρμανελ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5ΤΧ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΟΕΙ νΑΗΙ Ν/Αδδοΐΐ 

ΙΝΦ50Ε 

14323Π1ΡΧ3 υ/0,25ΜΕ 

ΒΤΧ5ΡΡ.3ΥΡΧ0.25ΜΕ 

▼ 

■ 

Β01ΑΒ08 

ΟΙ_ΟΜΙΝ/Μεντινοβα 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



δ01 ϋΑ21 


ΡΟ.ΟΡΑ.5ΕΙ5 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋ01 ϋΑ21 

ΟΕΟΜΙΡΗΕΝ ΟΙΤΡΑΤΕ/ΑΝΦΑΡΜ/ΑνφαρμΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ24 



Θ03ΘΒ02 

ΟΕΟΝΑΟ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0,1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



501ΒΟ03 

ΟΕΟΡΙΧΟΕ/ΕυηδδβοΚ 

Ο.ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(πολυπροπυλένιο 

τ 


Ν05ΑΡ05 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ 

τ 


Ν05ΑΡ05 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ 

τ 


Ν05ΑΡ05 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ 

▼ 


Ν05ΑΡ05 


ΙΝΦ50Ε 

10ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

τ 


Ν05ΑΡ05 


ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

100ΜΘ/2ΜΕ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 

τ 


Ν05ΑΡ05 


ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

200ΜΘ/ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

▼ 


Ν05ΑΡ05 


ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

200ΜΘ/ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 

▼ 


Ν05ΑΡ05 


ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

▼ 


Ν05ΑΡ05 


ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 

▼ 


Ν05ΑΡ05 


ΟΡ.δΟΌ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 

τ 


Ν05ΑΡ05 

ΟίΟΤΑΜ/ΒπεΙοΙ ΜγβΓ3 δςυίδδ 

ΟΑΡ3 

ΙΟΟΜβ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ.3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΘ02 


ΟΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ5Τ.3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΘ02 


ΟΡΑΕ.5ΕΙ5Ρ 

10ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ125ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΘ02 


3.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΘ02 

ΟίΟνίΡΑΧ/ΡθΓΠθΚ 

ορ.Εχτ.υβ 

5% 

ΤΕΙΒΧ10Θ 



ϋ06ΒΒ03 


ορ.Εχτ.υβ 

5% 

ΤυΒΧ2Θ 



ϋ06ΒΒ03 

ΟΟΑΡΡΟΥΕΕ (ΑΡΡΟΥΕΕ ΗΟΤ)/53ηοίί Βγπ3 3ηο 







ΤΑΒ 

(150+12,5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


■ 

009ϋΑ04 


ΤΑΒ 

(300+12,5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3ΤΕΡ3) 


■ 

009ϋΑ04 

ΟΟ-0ΑΕΖΑϋ/Νον3ΓΐΪ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(80+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ5Τ 1X14) 


■ 

009ϋΑ03 

ΟΟϋΕΧΙΝΕ-Ρ/Οουρ 

3ΥΡ 

3.9ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ125ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 


3ΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200Μ Ε(πλαοτ.φιαλ) 



Ρ05ϋΒ13 

ΟΟΟΙΜΙΝ/Βίοιτΐθ<1ίθ3-Ο1ΐθπιίθ3 

3ΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

ΟΟ-ϋΙΟνΑΝ/ΝονθΓΐίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(80+12,5)Μ Θ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


■ 

009ϋΑ03 

ΟΟϋΙ ΡΡΟΝΤ-Ν/Θ3ΐθηίθ3 

ΟΡ.3υ3,ΟΡ 

11.11ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ90ΜΕ 

τ 


Ρ05ϋΑ04 

ΟΟΘΝ ΕΧ/Θθηθ3ί3 

ΟΑΡ5 

10ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒΕΙ5Τ2Χ28) 

τ 

■ 

ΝΟΘϋΑΟΙ 


ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒΕΙ5Τ2Χ28) 

τ 

■ 

ΝΟΘϋΑΟΙ 


ΟΑΡ3 

30ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒΕΙ3Τ2Χ28) 

τ 

■ 

ΝΟδϋΑΟΙ 


ΟΑΡ3 

40ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒΕΙ5Τ2Χ28) 

▼ 

■ 

ΝΟΘϋΑΟΙ 

ΟΟΕΙΡΟΑΜ/Κίΐβ 

ΑΕΡ.ΤΟΡ 

10% 

ΡΕΧ20.8 Θ 



Α07ΕΑ02 

ΟΟΕΡΟΟΙΝ-Τ/ϋβπιο 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ5 

0.75% νν/νν 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΟΘΒΧΟΙ 


ΙΝΦ30.ΙΝΡ 

500ΜΘ/100ΜΕ \/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1ΒΑΟΧ1 ΟΟΜΕ(Ρ.Ρ) 



ϋΟΙΧϋΟΙ 


ΙΝΦ30.ΙΝΡ 

500ΜΘ/100ΜΕ1/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΕΕΕΧ100ΜΕ (ΡΕ) 



ϋΟΙΧϋΟΙ 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40 



Ρ01ΑΒ01 

ΟΟΕΤΗΕΡ/νίΙοο 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.3% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΑΑ12 

ΟΟΜΒΑΝΤΡΙΝ/ΡίίΖΘΓ 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ3 (ΒΕΙ5Τ.1 Χ3) 



Ρ02ΟΟ01 


ΟΡΑΕ.5ΕΙ3Ρ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ 



Ρ02ΟΟ01 

ΟΟΜΒΙ/Ι33Ι3 

ΟΡ.ΕΧΤ.ΕΙ5 

0.1 %+2% 

ΤυΒΧ20Θ 



ϋ01 ΑΟ20 

ΟΟΜΒίνίΡ/ΘΙβχο ΘΓουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(150+300)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙ5ΤΕΡ5) 

▼ 


305ΑΡ30 

ΟΟΜΡίΕνΕΝ/ΡΓΘ3βηίυ3 

ΙΝΦ50.ΙΝΡ 


ΒΑ3Χ2500(Α.1000ΜΙ+Β1000ΜΙ+Γ500ΜΙ)Τ 


Β05ΒΑ10 

ΟΟΜΤΑΝ/Νον3Γ(ί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΟΤΤΕΕΧ60 



Ν04ΒΧ02 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεοη ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΘΟΝΑΖΟΕ/δρβαί3Γ 

ΟΡΕΑΜ 

0.1 %+2% 

ΤυΒ20Θ 



ϋ01 ΑΘ20 

ΟΟΝ5ΤΙ 1_ΑΧ/Βγ03 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ06 

ΘΟΝΤΡΟΕΟΘ/δ3ηοίί-δγηΙΙΐΘΐ3βο 

ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 



Α02ΒΘ02 


ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(σε πλαστικό 



Α02ΒΘ02 


ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 



Α02ΒΘ02 


ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(σε πλαστικό 



Α02ΒΘ02 

ΟΟΝΖΙ ΕΑ/Μεντινοβα 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40ΤΑΒ3 


■ 

Μ01ΑΘ01 

ΟΟΡΑΧΟΝΕ/Τθν3 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘΛ/ΙΑΕ δΟίν 

ΒΤΧ28(4ΒΤΧ7\/ΙΑΕδ)Χ2ΜΕ+28 

▼ 

■ 

Ε03ΑΧ13 

ΘΟΡΑΘΤΕΝ/νί3ηβχ 

ΘΟΝ.Ρ.ΘΑΡδ 

20ΜΘ/ΘΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 



Θ08ΘΑ05 

ΘΟΡϋΙΜ ΕϋΙ 1_/Κ1θν3 

Ε.Θ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Θ04ΑΧ20 

ΘΟ-ΡΕΝΙΤΕΘ/νί3ηβχ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΑΕΕ ΑΕυΜ.ΒΕΙδΤ 



Θ09ΒΑ02 

ΘΟΡΟΤΡΟΡΕ/δ3ηοίί-δγη1ΙΤΘΐ3βο 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

10ΜΘ/10ΜΕ 

ΒΤΧδΑΜΡδΧΙΟΜΕ 

▼ 


Θ01ΘΕ02 

ΘΟΡΤΙΡΗΕΝΟΕ-Η/Νον3Ι1Ϊ3 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

1 %+1 % 

ΤΒΧ4Θ 



301ΘΑ03 

ΟΟΡυΒΙΝ/13313 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧ10ΕΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΟΟΡΝ/ΕΡΤ/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

0.1 ΜΘ/Μί(87ΜΘΘ/Μί) ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ10ΜΕ 

τ 

■ 

Θ01 ΒϋΟδ 

ΘΟδΜΟΡΕΡ/ϋβιηο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ2ΜΕ 

▼ 


Β03ΑΘ06 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 

▼ 


Β03ΑΘ06 

ΘΟδΜΟΡΡΙΕ/Θθ3ΠΐορΙΐ3ΐτη 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 



Ν04Βϋ01 

ΘΟδΜΟΧΙΜ/Θθ3ΓησρΙΐ3ΐτη 

Ε.Θ.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ν06ΒΧ03 


ΟΡΑΕ.δΟί 

1000ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ150ΙΥΙΕ 


■ 

Ν06ΒΧ03 

ΟΟΤΙΝΑΖΙΝ/ΡίίΖΘΓ 

ΘΡ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ01 ΑΘ07 


Ρϋ.ΕΧΤ.υδ 

ι % νν/νν 

ΕΕΧ30Θ 



ϋ01 ΑΘ07 


δΡΡ 

1 % \Λ//νν 

ΕΕΧ30ΜΕ 



ϋ01 ΑΘ07 

ΘΟνΕΡδΥΕ/Σερβιε 

ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ. 1X30) 



Θ09ΑΑ04 

ΟΟνΟΟΕΡ-Ν/Ανφαρμ 

Ε.Θ.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4(ΒΕΙ5Τ1Χ4) 

▼ 


ϋΟΙ ϋΑ23 


Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

100ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ50ΜΕ 

▼ 


ϋ01ϋΑ23 

ΟΟΖΑΑΡ/νίβηθΧ 

Ε.Θ.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΘοΙά Εοτηίθά ΑΙ 


■ 

Θ09ΘΑ01 

ΘΡΕΘΑΡ/Ρβίβιτη 

ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



Θ09ΑΑ01 

ΟΡΕΟΝ(25000)/δοΙν3γ ΡΙ13ΠΤΙ3 

Ε.Θ.ΘΑΡδ 


ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ 2X25) 


■ 

Α09ΑΑ02 

ΟΡΕΟΝ/δοΙν3γ ΡΙΓ3ΠΠ3 

ΘΡ.ΘΑΡ 

150ΜΘ/ΘΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ2Χ25) 


■ 

Α09ΑΑ02 

ΟΡΙΝΟΝΕ/δβτοηο 

νΑΘ.ΘΕί 

8% (νν/νν) 

ΒΤΧ15ΑΡΡΕ.Χ1,125Θ 



Θ03ϋΑ04 


νΑΘ.ΘΕί 

8% (νν/νν) 

ΒΤΧ6ΑΡΡΕ.Χ1.125Θ 



Θ03ϋΑ04 

ΟΡίνίΟΝ/νίΙσο 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΕΟΙδΤ 1Χ30) 



Θ08ΘΑ08 

ΟΡΙΧίνΑΝ/ΜβτσΚ δΐΊ3Γρ Αηά ϋοΐΊηΐθ 

ΘΑΡδ 

200ΜΘ/ΘΑΡ 

ΕΕΧ360 

τ 


ϋ05ΑΕ02 


ΘΑΡδ 

333ΜΘ/ΘΑΡ 

ΕΕΧ135 

▼ 


ϋ05ΑΕ02 


ΘΑΡδ 

400ΜΘ/ΘΑΡ 

ΕΕΧ180 

τ 


ϋ05ΑΕ02 

ΘΡΟΘΑΕΘΙ Ν/ΒοθΐΊΓΪη^θΓ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 

ΙΟΟίυ/ϋΟδΕ 

ΕΕ Χ4ΜΕ(28 ϋ03Ε3) 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΟΡΟΗΝΕΖΙΝΕ/Λαμδα 

ΘΡ.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Α07ΕΘ02 


ΡΕΘ.δυΡ 

4Θ/100ΜΕ ΒΟΤΤΕΕ 

ΒΤ XI (Β0ΤΤΕΕΧ100ΜΕ 


■ 

Α07ΕΘ02 


ΡΕΘ.δυΡ 

4Θ/100ΜΕ ΒΟΤΤΕΕ 

ΒΤ Χ7(ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 


■ 

Α07ΕΘ02 

ΟΡΟΜΑΒΑΚ/Φαρμεξ 

ΕΥΌΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΕΕΧ10ΜΕ 



δΟΙΘΧΟΙ 

ΘΡΟΜΟΕΕΡΘΙΝ υϋ/Φαρμανελ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΒΤΧ20(25ΑΟΗ ΑΕ Χ10ΜΟΝ.ΡΙΝΧ0.5ΜΕ) 



δΟΙΘΧΟΙ 

ΟΡΟΜΟ-ΡΟδ/Φαρμεξ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΕΕΧ10ΜΕ 



δΟΙΘΧΟΙ 


ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

2% 

ΒΟΤΤΕΕΧ15ΜΕ (107 



Ρ01ΑΘ01 

0ΡυΖΑΕΕΝ/Ρ3Ϊ3ΓΠΊ 

Ε.Θ.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙδΤ1Χ15) 

▼ 


Α04ΑΑ01 

ουΡΑΧ/κΐβν3 

Ε.Θ.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 



ϋΟΙ ϋΑ06 

ουΡΒΑΝ/Ρ3(3ΓΠΐ 

Ε.Θ.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Θ08ΘΑ06 

ουροδυρρ/οΐιίθ3ί 

δυδΡ.ΤΡΑΘΗ 

120ΜΘ/1.5ΙΥΙΕ1/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ .5Μ Ε 

▼ 

■ 

Ρ07ΑΑ02 

ΘΥΘΕΑΘυΡ/δσήβηημ 

3.Θ.ΤΑΒ 

(2+0.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 



Θ03ΕΑ10 

ΘΥΘΕΟΘΥΕ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

1% 

ΕΕΧ15ΜΕ 



δΟΙ ΕΑ04 

ΟΥΟΕΟνίΡΑΝ/ΜθάίσΙίΓοηι 

ΘΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 


ΘΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤυΒΧ2Θ 



ϋ06ΒΒ03 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΕΙδΤΕΡδ) 


■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ70(ΒΕΙδΤΕΡδ) 


■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΟΥΜΕνΕΝΕ/ΒοοΕβ 

ΟΑΡ5 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΙ_Χ840ΑΡδ 

τ 


ϋΟδΑΒΟΘ 


ΟΑΡ5 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΡΕΧ90 

τ 


ϋΟδΑΒΟΘ 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


ϋΟδΑΒΟΘ 

ΟΥΝΤ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



002Α005 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



002Α005 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



002Α005 

ΟΥΤΟΤΕΟ/ΡΙΐ3ΓΠ13θί3 

ΤΑΒ 

200ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ42(ΒΕΙδΤ 3X14) 



Α02ΒΒ01 

ϋ.Τ. ΟΟΟ Αϋ50ΡΒΕ/νί3ηθχ 

ΙΝϋ.δυδΡ 


ΒΤΧ20 ΡΡδΥΡ.Χ0,5ΜΕ 


■ 

307Α3 


ΙΝΦδυδΡ 


ΒΤΧ1 ΡΡδΥΡ.ΧΟ,δΜΕ 


■ 

307Αϋ 

Ο.Τ.νΑΧ/νίθηθχ 

ΐΝϋ.βυδΡ 

(4+40)1 υ (ΑϋυΕΤδ) 

ΒΤΧΡΡδΥΡΧ0.5ΜΕ(1 ϋΟ) 


■ 

307ΑΜ51 


ΐΝϋ.δυδΡ 

ΐΝΦδυδΡ. 

ΒΤΧ1 ΑΜΡδΥΡΧ0.5ΜΕ(1ΔΟ 


■ 

δ07ΑΜ51 


ΐΝϋ.δυδΡ 

ΐΝΦδυδΡ. 

ΒΤΧ20ΑΜδΥΡΧ0.5ΜΕ(20Δ 


■ 

307ΑΜ51 

ϋΑΒΡ050Ν/Νοηπ3 

ΙΝΦδΟΕ 

80ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ2ΜΕ 


■ 

301ΘΒ03 

0ΑΘΡΙΕΑΝ/Ρ1ΐ3ΐτη3αγρπ3 

ΟΑΡδ 

20 ΜΘ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ2Χ6) 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

ΟΑΚΤΑΒΙ Ν/ϋ3η33βη-ΟΝ39 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ01 ΑΟ02 


ΕΟΤ 

2% νν/νν 

ΡΕΧ30Θ 



ϋ01 ΑΟ02 


Ρϋ.Εχτ.υδ 

2% 

ΡΕΧ20Θ 



ϋ01 ΑΟ02 


ΤΙΝΟΤ 

2% 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋ01 ΑΟ02 


νΑΘ.ΟΡ 

2% 

Τυ ΒΧ7 8Θ+16 Π ΡΟΩΘ. 



Θ01ΑΡ04 


νΑΘ.δυΡ 

200ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ7 



Θ01ΑΡ04 


νΑΘ.δυΡ 

400ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ3 



Θ01ΑΡ04 

□ΑΚΤΟΟΟΒ/ϋ3η33βη-Οίΐ39 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

2%+1 % 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ01 ΑΟ20 

ϋΑΕΑΟΙΝ 0/ΡΙΊ3ΓΠΊ30Ϊ3 

ΙΝΦδΟΕ 

600ΜΘ/4ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ4ΜΕ 



ϋ01 ΡΡ01 


ΕΟΤ 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 


νΑΘ.ΟΡ 

2% 

ΤυΒΧ40Θ(+7ΔΟΣΟΜΕΤΡΙ- 



Θ01ΑΑ10 


ΟΑΡδ 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16(ΒΕΙδΤ 2X8) 



ϋ01 ΡΡ01 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤΒΧ30Θ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 

ϋΑΕΜΙΝΕΤΤΕ/Νοιτηβ 

ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ 2X10) 


■ 

Ν02ΒΕ01 

ΟΑίΖΑϋ/ΝονΒΓίίβ 

ΟΑΡδ 

160ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 


■ 

0090Α03 


ΟΑΡδ 

80ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 1X14) 


■ 

0090Α03 

ΟΑΝΑΤΒΟΙ/δ3ηοίί-5γηΙΙΐθΐ3ΐ3θ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 



Θ03ΧΑ01 


ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΕΧ50 



Θ03ΧΑ01 

0ΑΝΚΙΤ/Β3Ϊ3ΠΠ 

ΘΕΕ 

4% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΡ02 

ΟΑΟΝΙΕ/ΑνβηΙί3 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Α10ΒΒ01 

ΟΑΟΡΑΡ/Ανβηΐίε 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

(2.5+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

ΑΙΟΒϋΟΙ 

ΟΑΡΕΕΤΟΝ/Ανφαρμ 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

▼ 


Ν05ΑΕ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ24 

τ 


Ν05ΑΕ01 

□ΑΡΟΝϋΑ/ΑββοΙΙ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

14ΜΘ/2.8ΜΕνΐΑΕ 

ΡΕΧΐνΐΑΕΧ2.8ΜΕ 


■ 

Ε02ΑΕ02 


ΙΝϋ.δυ.ΡΕΤ 

3.75ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1ΚΙΤ 


■ 

Ε02ΑΕ02 


ΕΥ.ΙΝϋ.δυΡ 

11.25ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 ΚΙΤ 


■ 

Ε02ΑΕ02 

ΟΑυΝΟΧΟΜΕ/ΟίΐΘ39 

ΟΟΝ.ΙΝΡ 

50γπ9/25γπΙ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ25ΜΕ 

▼ 

■ 

Ε01 ϋΒ02 

ϋΑνΕΡίυΜ/Φαρμανελ 

ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Ν04Β003 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ν04Β003 

ϋΕΟΑ ϋυΡΑΒΟΕΙΝ/θΓ93ηοη 

ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

200ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧδνίΑΕδ Χ2ΜΕ 

▼ 

■ 

Α14ΑΒ01 


ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 

τ 

■ 

Α14ΑΒ01 

ϋΕΟΑϋΡΟΝ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ \Λ/ΙΤΗ ΝΕΟΜΥΟΙΝ/Υί3ηθΧ 







ΕΑ.ΕΥ.δΟΕ 

0.1 %+0,35% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



6030Α01 

ΟΕΟΑϋΡΟΝ/νίθηβχ 

ΕΑ.ΕΥ.δΟΕ 

0.1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



603ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

8ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

Η02ΑΒ02 

ΟΕΟΑΕ/Μβηβπηί 

Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

(3.1Θ+800 ΐυ)/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 δΑΟΗΕΤδ 



Α12ΑΧ 

ϋΕΟΕΟΡΟΝ/Φαρμανελ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



601ΒΟ03 


ΕΥ.δΟΕ.δϋ 

0.4ΜΘ/πιοη.ρίρ. 

ΒΤΧ20Χ0.4ΜΕ 



601ΒΟ03 

□ΕϋΟδΤΡΥί/ΑηΙΟΓ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% \Λ//νν 

ΤΒΧ100Θ 



ϋ07Α009 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεοη ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 


ορ.Εχτ.υβ 

0.025% νν/νν 

ΤΕΙΒΧ30Θ 



ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υβ 

0.025% \Λ//νν 

ΤΕΙΒΧ50Θ 



ϋ07Α009 

ΟΕΡΑΡΟΕ/Α.Δη.Φαρμ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ε02ΒΑ01 

□ΕΡΙΡΙΝ/0ΙιβιηίρΙΐ3ΐτη 

ΝΑ3.30Ε 

0.01 % 

ΡΕΧ2.5ΜΕ 



Η01ΒΑ02 

ΟΕΕΙΜΟΝ/Φαρματεν 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Μ01ΑΒ05 


ΕΥ.3ΟΕ.30 

0.1 % 

ΒΤΧ20ΜΟΝΟϋΟ3ΕΧ0,4Μ Ε 



301ΒΟ03 


ΙΝϋ.βΟΕ 

75ΜΘ/3ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΒ05 

ϋΕΕΙΤΡΟΧΙ Ν/Φαρματεν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 



ϋΟΙ ΡΑ06 

ϋΕΕΤΑΟΟΒΤΠΙΕ/ΡίίΖΘΐ· 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 


■ 

Η02ΑΒ06 

ϋΕΜ ΕΡΘΙ Ν/ϋβιηο 

ΙΝϋ.βΟΕ 

0.2ΜΘ/1ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ1 ΜΕ 



Θ02ΑΒ01 


3.0.ΤΑΒ 

0.2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Θ02ΑΒ01 

ΟΕΜ5ΙΙ_/νοσ3ΐβ 

ΟΡΕΑΜ 

ι %νν/νν 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ01 ΑΕΙ 5 


ΟΡΕΑΜ 

ι %νν/νν 

ΤΕΙΒΧ30Θ 



ϋ01 ΑΕΙ 5 

ΟΕΝΑΟΕΟΡ/ΝονθΓΐίδ 

ΕΥΌΡ0.30Ε 

0,1 % (1 ΔΟΣΗ ) 

ΒΤΧ20 πλαστικουςΧ0.3ΜΕ 



301ΒΟ03 


ΕΥΌΡΟ.βΟΕ 

0.1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΒΟ03 

ϋΕ-ΝΟΕ/Γερολυματος 

Ο.ΤΑΒ 

300(120)ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ112(ΣΕ ΡΟΙΕ3) 



Α02ΒΧ05 


Ο.ΤΑΒ 

300(120)ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ28(ΣΕ ΡΟΙΕ3) 



Α02ΒΧ05 

ϋΕΡΑΚΙΝΕ ΟΗΡΟΝΟ/53ηοίί-5γη(ΙΐΘΐ3ΐ)θ 3.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 (ΒΕΙ3Τ6Χ10) 


■ 

Ν03ΑΘ01 

ΟΕΡΑΚΙΝΕ/33ηοίί-3γη1ΙΐΘΐ3ΐ5θ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40 


■ 

Ν03ΑΘ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40 


■ 

Ν03ΑΘ01 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

400ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ4νΐΑΕ3+4ΑΜΡΧ4ΜΕβΟΕ 


■ 

Ν03ΑΘ01 


ΟΡΑΕ.30Ε 

200ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ40Μ Ε+ΔΟΣΙΜ ,ΣΤΑΓΟΝ 


■ 

Ν03ΑΘ01 

ΟΕΡΟ-ΡΡθνΕΡΑ/ΡΙΐ3Ιτη3θί3 

ΙΝϋ.βΙϋβΡ 

500ΜΘ/3.3ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ3,3ΜΕ 



Ε02ΑΒ02 

□ΕΡΜΕ5ΤΡΙΕ 3ΕΡΤΕΜ/Φαραν 

ΤΤ3 

25μ9/24ΙΐΓ3 

ΒΤ Χ4ΤΕΜ(Χ11,250Μ) 



Θ030Α03 


ΤΤ3 

50μ9/241ιτ3 

ΒΤ Χ4 ΤΕΜ(Χ22,50οτη) 



Θ030Α03 


ΤΤ3 

75μς/24ΙΐΓ8 

ΒΤΧ4ΤΕΜ(Χ33,750Μ) 



Θ030Α03 

ΟΕΒΜΕβΤΡΙΕ/Φαραν 

ΤΤ3 

100ΜΟΟ/24ΗΡ8 

ΒΤΧ8 



Θ030Α03 


ΤΤ3 

25ΜΟΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ8 



Θ030Α03 


ΤΤ3 

50ΜΟΟ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ8 



Θ030Α03 

ΟΕΡΜΙΝΟΙΝ/Μβά-Οηθ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0,05 %νν/νν 

ΤυΒ Χ30Θ 



ϋ10Αϋ04 

ΟΕΡΟΟΤΥΡ/(33ρ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

7.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 



Α10ΒΒ01 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Α10ΒΒ01 

ϋΕΡΟΖΙΝ ΘΑΡ/03Ρ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



Ν070Α02 

ΟΕ3ΡΕΡΑΡ/Νον3ΓΐΪ8 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕ 

τ 

■ 

ν03ΑΟ01 

0Ε3ΚΑΝ/0ΙίηΙθσ ΡβγθπΙθγβΙ 

0/3.30Ε.ΙΝ 


ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ40ΜΕ 

▼ 


Β05ΧΑ31 

ϋΕΤΙΟΕΝΕ/ΑνθηΙίδ 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

100ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΟΜΕβΟΕν 



Ε01ΑΧ04 

ΟΕνίΧ/Φοινιξφαρμ 

3ΥΡ 

7.5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

ΟΕΧΑΟΟΕΕΥΡΕ/Κοπερ 

ΕΥΌΡΟ.βΟΕ 

0.1 % 

ΡΕΧ5ΙΥ1Ε(ΣΤΑΓ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ 



301 ΒΑ01 

ΟΕΧΑΕΟΟΑΕ/ΡβπτίΒηίσ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υ3 

0.025% 

ΒΤΟ1ΤΕΙΒΧ100Θ 



007Α009 


ΟΡ.ΕΧΤ.υ3 

0.025% 

ΒΤΧ1ΤΕΙΒΧ50Θ 



ϋ07Α009 

ϋΕΧΑΜ ΕΤΗΑ30Ν Ε/ΘΑΡ/θ3ρ 

ΙΝϋ.βΟΕ 

8ΜΘ(ϋΕΧ.ΡΗ.)/2ΜΕΑΜΡΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

Η02ΑΒ02 


ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Η02ΑΒ02 

ΟΕΧΑΜΥΤΡΕΧ/Κίΐθ 

ΕΥϋΠΟ.βΟΕ 

(0.3%+0.1 %) νν/ν 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΑΑ20 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

(0.3%+0.03%) νν/ν 

ΤυΒΧ3Θ 



301ΑΑ20 

ΟΕΧΑ-ΡΗΙΝΑ3ΡΡΑΥ-Ν/Βοβήηη9βΓ 

Μ.ϋ.ΝΑβ.βΡ 

(0.028+0.1717)ΜΘ/ϋΟβ ΡΕΧ10ΜΕ(100ϋΟ3Ε3) 



Ρ01 Αϋ53 

ΟΕΧΑΤΟΝ/νί3ηβχ 

ΙΝϋ.βΟΕ 

8ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

Η02ΑΒ02 

ϋΕΧΤΡΟβΕ/Κοινόχρηστα 

ΙΝϋ.βΟΕ 

5% 

ΑΜΡΧ5ΜΕ 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.βΟΕ 

5% 

ΑΜΡΧ10ΜΕ 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.βΟΕ 

35% 

ΑΜΡΧ10ΜΕ 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.βΟΕ 

35% 

ΑΜΡΧ20ΜΕ 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΑΘΧ100ΜΕ 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΑΘΧ250ΜΕ 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250Μ Ε 



Β05ΒΑ03 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΑΘΧ500ΜΕ 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ ί 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΑΘΧ1000ΜΙ 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100Μ ί 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250Μ ί 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ ί 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000Μ ί 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250Μ ί 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ ί 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000Μ ί 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

35% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250Μ ί 



Β05ΒΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

35% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 



Β05ΒΑ03 

ϋΙΑΒΕΡΑΒ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Α10ΒΒ01 

ΟΙΑΒΙΝΕδΕ/ΡίίζβΓ 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Α10ΒΒ02 

ϋΙΑίΟΝ-Τ/δρβοίίΒΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



004ΑΧ20 

ϋΙΑΜΙΟΡΟΝ/Σερβιε 

ΤΑΒ 

80ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒίΙδΤ3Χ20) 



Α10ΒΒ09 

ϋΙΑΝΙΟΟΤΥί/Ιφετ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟΟ(ΙΟΒϋδΤΧΙΟ) 



304Α001 

ϋΙΟΑδΙΝ/Μενπνοβα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



004ΑΧ20 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



004ΑΧ20 

ϋΙΟΕΤΕί/δοΙνΒγ Ρίΐ3πτΐ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (ΒίΙδΤ.2Χ25) 



Α03ΑΧ04 

ΟΙΟίΟΟΙί/Βη3ΐοΙ ΜγβΓ3 δςιιίόό 

ϋΡ-Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑί(Ι.ν.) 

ΒΤΧίνίΑί 



ϋΟΙΟΡΟΙ 

ϋΙΟΙΟΡΡΙΙΟΘΟΝΤ/Νον3Γΐί3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 


ΡΡ.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΒ05 


ΡΡ.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 

ϋΙΕΡΤΙΝΑ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

6ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3 ΒΙΙδΤΧΙΟ) 



004ΑΕ04 

ϋΙΡΕΝΟ/Μθάίουβ 

ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΟ/3ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΙ 


■ 

Μ01ΑΒ05 

ϋΙΡΜΕΟΟί/Φαραν 

ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙΙδΤ1Χ14) 



Ρ06ΑΧ13 

ϋΙΘΟΧΙΝ/Ανφαρμ 

ΙΝϋ.δΟί 

0.5ΜΘ/2ΜΕ 

ΒΤΧ6ΑΜΡ8Χ2ΜΙ 



Ο01ΑΑ05 

ϋΙΘΟΧΙΝ/δΑΝϋΟΖ/ΝονβΙΙΙδ 

ΤΑΒ 

0.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 



Ο01ΑΑ05 

0ΙΗΥϋΕΡΪ(3ΟΤ/Νον3ΓΐΪ3 

ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ2Χ15) 



Ν02ΟΑ01 

ϋΙΕΑΤΡΕΝΟ/ΠοοίΊΘ 

ΤΑΒ 

12.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



007ΑΘ02 


ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



007ΑΘ02 

ϋΙΕΤΕΡΑΝ/Φαραν 

ΟΑΡ.δΡ 

120ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΟΑΡ.δΡ 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΟΑΡ.δΡ 

90ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



ΟΟδϋΒΟΙ 

ϋΙΝΑΕΕΧΙΝ/Φαρματεν 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ2Χ6) 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

0ΙθνΑΝ/Νον3ΓΐΪ3 

ΟΑΡδ 

160ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒϋδΤ1Χ14) 


■ 

0090Α03 


ΟΑΡδ 

80ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒϋδΤ1Χ14) 


■ 

0090Α03 

ϋΙΡΕΝ/ΕΙρβη 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

120ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

180ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ7Χ4) 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

240ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ7Χ4) 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ7Χ4) 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



ΟΟδϋΒΟΙ 

0ΙΡΕΡΤΐνΕΝ/ΡΓθ3θηίυ3 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΡΕΧ100ΜΕ 

▼ 


Β05ΧΒ02 


ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΡΕΧ50ΜΕ 

τ 


Β05ΧΒ02 

ΟΙΡΕΗΘΟΝ/δοίιβηηρ 

ΤΑΒ 

0.20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ν04ΒΟ 

ϋΙΡΗΕΝΑί/Μινερβα 

ΤΑΒ 

(100+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤΕΡ2Χ10) 

τ 

■ 

Ν03ΑΒ52 


ΤΑΒ 

(100+50)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

τ 

■ 

Ν03ΑΒ52 

ϋΙΡΙΡΕΡΟΝ Β-3345/ϋ3η33βη-Οίΐ39 

ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

τ 


Ν05Αϋ05 

ϋΙΡΡΙΥΑΝ/Οθηθ 

ΙΝϋ.ΕΜίΙ 

ΙΝϋ.ΕΜ 1% 

ΒΤΧ100ΜΕ 

▼ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜίΙ 

ΙΝϋ.ΕΜ 1% 

ΒΤΧ50ΜΕ 

▼ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜίΙ 

ΙΝϋ.ΕΜ 1% 

ΒΤΧ5ΑΜ ΡΧ20 Μ ί 

τ 


Ν01ΑΧ10 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΙΝϋ.ΕΜυ 

ΙΝϋ.ΕΜ 2% 

ΒΤΧ1 ΡΡδΥΡ.ΧδΟΜΕ 

τ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜυ 

ΙΝϋ.ΕΜ 2% 

ΡΕΧ50ΜΕ 

τ 


Ν01ΑΧ10 

ΟΙδΟΟΠΙϋ/ΒΐΌδ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ϋΙδΙΡΑΕ/Γερολυματος 

δ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ500 



Ν04ΑΒ02 


δ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Ν04ΑΒ02 

ϋΙδΡΕΡΟΑΡΡΙΝΕ/ΝονσΠίε 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



δΟΙ ΕΒ01 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

2% 

ΤΒΧ4Θ 



δΟΙ ΕΒ01 

ϋΙδΡΕΡδΑΟΡΟΝ-Ο/ΝονσΠίε 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.1 %+0.5% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



δΟΙΟΑΟΙ 

ΟΙΤΗΥΡΟΝ/υηί-ΡΙΐ3ΠΓΐ3 

ΤΑΒ 

(50+12.5)ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 


■ 

Η03ΑΑ03 

ΟΙΤΒΟΡΑΝ/δ3ηοίί-δγηΙΙΐΘΐ3βο 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤΕΡδ) 



Θ04Βϋ04 

ΟίνίΝΑ/ΟτμΒηοη 

ΤΑΒ 

(2+10)ΜΘ/ΤΑΒ ΜΠΛΕ + 







2ΜΘ/ΤΑΒ ΛΕΥΚΑ 

ΒΤΧ1 πλακετα[11 δισκια+ΙΟδισκια] 



Θ03ΡΒ06 

ϋΙΧΑΜΙϋ/Νορμα 

δ.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤΕΡ3Χ10)Ρνθ 



Ο03ΒΑ11 

□ΟΘΜΑΤΥΕ/δ3ηοίί-δγη1ΙΐΘΐ3βο 

ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ24(ΒΕΙδΤ2Χ12) 

▼ 


Ν05ΑΕ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/2ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΕ 

τ 


Ν05ΑΕ01 


δΥΡ 

25ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ125ΜΕ 

▼ 


Ν05ΑΕ01 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

▼ 


Ν05ΑΕ01 

ϋΟΕΑΕ/ΡθπίθΚ 

δυρρ 

150ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ6(ΣΕ ΡΟΙδΤ) 


■ 

Ν02ΒΕ01 


δυρρ 

250ΜΘ/δυΡΡ 

ΒΤΧ6(ΣΕ ΡΟΙδΤ) 


■ 

Ν02ΒΕ01 


δΥΡ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 


■ 

Ν02ΒΕ01 

ΟΟΕΟδΤΟΡ/υηί-ΡΙΐ3Γητ3 

ΘΡΑ.ΟΡ.δυδ ΙΟΟΜΘ/δΑΟΗ. 

ΒΤ Χ206ΑΟΗΕΤ Χ2Θ 


■ 

Μ01ΑΧ17 


δυρρ 

200ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ6 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

1ΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Μ01ΑΧ17 

βΟΝΑΡΟΤ/Φαραν 

ΡΟϋδϋ 

1,884(1,5)Θ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ205ΑΟΗΕΤ5 


■ 

Μ01ΑΧ05 

ϋΟ ΡΑΜ1Ν Ε/ΑΝ ΡΑΡΜ/Ανφαρμ 

Ο/δ.δΟί.ΙΝ 

50ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ5Χ5ΜΕ 

▼ 


Ο01ΟΑ04 

ΟΟΡΑΕΙΝ/Μβηβπηί 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 1X30) 



Α03ΑΒ06 

ϋΟΡΜ/ΝοΓτηβ 

ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

▼ 


Ν05ΒΑ06 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

▼ 


Ν05ΒΑ06 

ϋΟΡΜΙΟυΜ/ΡοοΙίΘ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

15ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 

τ 


Ν050ϋ08 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/10ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

τ 


Ν050ϋ08 

ϋΟδΑΜΟΝΤ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ6Χ5) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

00δΤΙΝΕΧ/ΡΙΐ3ΓΠ130ί3 

ΤΑΒ 

0.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ2(ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑΛ.) 



Θ020Β03 


ΤΑΒ 

0.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑΛ.) 



Θ020Β03 

ϋΟδΤυΡΕΕ/ΒΓΟδ 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 



Ο09ΒΑ01 

ϋΟΤΑΡΕΜ/Ρ+Ν 

ΙΝϋ.δΟΕ 

27,932% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



1/080Α02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

27,932% 

ΒΤΧ11/ΙΑΕΧ15ΜΕ 



Ν/080Α02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

27,932% 

ΒΤΧ11/ΙΑΕΧ20ΜΕ 



\/080Α02 

ϋΟνΟΝ ΕΧ/ΕθΟ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.005% 

ΤΒΧ30Θ 



ϋ05ΑΧ02 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.005% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ05ΑΧ02 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

(50μΘ/1 ΜΕ)0,005%νν/ν ΡΕΧ30ΜΕ(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 



ϋ05ΑΧ02 

ϋΟΧΟΡυΒΙΟΙΝ ΗΥΟΡΟΟΗΕΟΡΙϋΕ/ΕΒΕννΕ/Φαρμανελ 






ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10ΜΘ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ11/ΙΑΕΧ5ΜΕ 



Ε01 ϋΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/25ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ11/ΙΑΕΧ25ΜΕ 



Ε01 ϋΒ01 

ϋΟΧΟΡυΒΙΝ/ΟΙίθΐηΙρΙίθπη 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΘ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕ6Χ5Μ Ε 



Ε01 ϋΒ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΘ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ11/ΙΑΕΧ5ΜΕ 



Ε01 ϋΒ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

200ΜΘ/100ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 

τ 


Ε01 ϋΒ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



Ε01 ϋΒ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/25ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕ6Χ25Μ Ε 



Ε01 ϋΒ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/25ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1VIΑΕΧ25 Μ Ε 



Ε01 ϋΒ01 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 



Ε01 ϋΒ01 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

10ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Ε01 ϋΒ01 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 



Ε01 ϋΒ01 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/ΥΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Ε01 ϋΒ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 

□ΡΑΟΑΝΥΕ/Α3ΐΓ3Ζβηβθ3 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

0.5ΜΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ0.1 Θ(200 ϋΟδΕδ) 



Ρ03Α003 

ΟΠΑΙ_ΕΝ/5ρθθίί3Γ 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 


ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 

□ΡΑΝΑΤ/Ρβιηβάίηθ 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ϋΡΙδΟΡΑΕ/ΗβΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ϋΠΟΡΑνίΧ/Φαρμανελ 

δΥΡ 

30ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ125ΜΕ 



Ρ05ϋΒ27 

ϋΠΟΡΙΕΤΙΜ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

(0,5+1)% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ Εϋ51 

ϋΡΟδΤΕΝ/νοοβΙβ 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

□ υΜΥΠΟΧ/5θΙν3γ ΡΙΊ3ΓΠΊ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ08 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ2Χ15) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ08 

ϋυΟΒΕΤΙΟ/ΗθΙρ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



601ΘΧ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

2%(2,6ΜΘ/ϋΟδΕ) 

ΡΕΧ26ΜΕ 



Ρ01ΑΟ01 

ϋυΡΗΑΕΑΟ/δοΙν3γ Ρίΐ3ΠΠ3 

δΥΡ 

3.335Θ/5ΜΕ 

ΡΕΧ300ΜΕ 


■ 

ΑΟΘΑϋΙΙ 

ϋυΡΗΑδΤΟΝ/δοΙνβγ Ρίΐ3ητΐ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Θ03ϋΒ01 

ΟυΡΑΡΒΟΧ/Γερολυματος 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Μ01ΑΕ12 

ΟυΠΟΟΙΝ/ΑηΙοτ 

ΙΝΦδΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΙ 


■ 

ϋΟΙΘΒΟΘ 

ΟυΠΟΡΟΙΙΝ/ΒίοίΓβηάδ 

ΙΝΦδΟΕ 

100ΜΘ/10ΜΕ 

ΒΤ ΧΐνίΑΕΧΙΟΜΕ 


■ 

\/03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

200ΜΘ/20ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑί Χ20ΜΕ 


■ 

\/03ΑΡ03 

□υΠΟΘΕδΙΟ/ϋ3η33βη-ΟΝ39 

ΤΤδ 

ΙΟΟΜΟΘ/ΗΒ 

ΒΤΧ5Χ40ΟΜ 

τ 


Ν02ΑΒ03 


ΤΤδ 

25ΜΟΘ/ΗΒ 

ΒΤΧ5Χ10ΟΜ 

▼ 


Ν02ΑΒ03 


ΤΤδ 

50ΜΟΘ/ΗΒ 

ΒΤΧ5Χ20ΟΜ 

▼ 


Ν02ΑΒ03 


ΤΤδ 

75ΜΟΘ/ΗΒ 

ΒΤΧ5Χ30ΟΜ 

τ 


Ν02ΑΒ03 

ΟίΙδΡΑΤΑΕΙΝ/δοΙν3γ Ρίΐ3πη3 

δ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Α03ΑΑ04 

ϋΥΝ ΑδΤΑΤ/ΡίΐθΓΓΠθΟ® 

Ρϋ.ΙΝ. 

40ΜΟΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+δΟίν 2ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΗ04 

ϋΥδΡΟΒΤ/Ιρβθη 

ίΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

500υ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΙ 

▼ 

■ 

Μ03ΑΧ01 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500υ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ2νΐΑΕδ 

τ 

■ 

Μ03ΑΧ01 

ΕΒΕΒ3ΕΡΤ/ΒΓ08 

ορ.Εχτ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΟΙΑΟΟβ 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒίΙδΤ) 



ϋ02ΑΒ02 

ΕΟΕΟΒΙΟΝ/ΝΟΠΤ13 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

τ 


Ν05ΑΕ01 

ΕΟΟΕΙΝΕ/Βίοπΐθάίθ3-Οίΐθπιίθ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙδΤ7Χ2) 



ϋ01 ϋΑ06 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙδΤ7Χ2) 



ϋ01 ϋΑ06 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6(ΡΟΙδΤ3Χ2) 



ϋ01 ϋΑ06 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΡΟΙδΤ4Χ2) 



ϋ01 ϋΑ06 

ΕΟΒΑϋΙ Ν/Μθά-Οηθ 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Ρ06ΑΧ17 

Ε0Τ0δΡΑδΜ0Ε/Β3ί3ΓΠ1 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Α07Ε002 

ΕϋΡΙΟΥΕ/ΑΙΙβη 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΕΕΕΜΟΕΙΝΕ/Νον3Πί3 

ΕΥΌΡΟ.δΟΕ 

0.1 %+0.025% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΒΒ03 

ΕΕΕΧΟΡ ΧΡ/ννγθΙίι 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14) 

τ 

■ 

Ν06ΑΧ16 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

τ 

■ 

Ν06ΑΧ16 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

75ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1 XI4) 

τ 

■ 

Ν06ΑΧ16 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

75ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΧ16 

ΕΕΕΧΟΡ/ννγβΙίι 

ΤΑΒ 

37.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5Τ2Χ14) 

τ 

■ 

Ν06ΑΧ16 


ΤΑΒ 

50 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ42(ΒΕΙ5Τ2Χ21 ) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΧ16 


ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5Τ2Χ14) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΧ16 

ΕΡΡΟΒΤΙΕ/ΒοβίιηηρβΓ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

25ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ5Τ.2Χ10) 



ΟΟΙΟΑΟΙ 


ΟΡ.δΟ.Ο 

7.5ΜΘ/Θ 

ΡΕΧ15Θ 



ΟΟΙΟΑΟΙ 

ΕΘΙΟΑΕΜ/δ3ηοίί-δγη1ίιβΐ3όο 

ϋΡ-ΡΟ.ΙΝϋ 

1.8(1 )Θ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ4\/ΙΑΕ+4ΑΜΡΧ5ΜΕδΟΕ 



Ν02ΒΑ 


ΡΟ.ΟΡ.δϋ 

1.8(1 )Θ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ20 3ΑΟΗΕΤ3 


■ 

Ν02ΒΑ 


ΡΟ.ΟΡ.δϋ 

180 (100)ΜΘ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ303ΑΟΗΕΤδ 


■ 

Β01ΑΟ06 


ΡΟ.ΟΡ.δϋ 

288(160)ΜΘ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 δΑΟΗΕΤδ 


■ 

Β01ΑΟ06 


ΡΟ.ΟΒ.δϋ 

540(300)ΜΘ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 3ΑΟΗΕΤ3 


■ 

Β01ΑΟ06 


ΡΟ.ΟΡ.δϋ 

900(500)ΜΘ/δΑΘΗΕΤ 

ΒΤΧ20 δΑΟΗΕΤδ 


■ 

Ν02ΒΑ 

ΕΙΕΕΕ/Ρ3ί3ηη 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.5% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ Εϋ02 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΕΚυΡΙϋ/ΡτοβΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3ΒΕΙ5ΤΧ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΕΚυνΑΝ/ΡτοθΙ 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

3ΜΘ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ+1ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟΕν 

▼ 


Η 01ΟΒ01 

ΕΚΖΕΝ/ΙΤ/Βίοιηβάίσ3-ΟΙιβΓηίσ3 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Ο09ΒΑ01 

ΕΕΒΑΤ/ΘβηβρΙιβιτη 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ε02ΒΒ01 

ΕΕΕΟΤΡΟΕΥΤΕ/Κοινόχρηστα 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ1000Μ Ε 



Β05ΒΒ01 

ΕΕΙΝΑΡ/Κ1βν3 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΕΕΙΤΥΡΑΝ/νί3ηβχ 

ΕΥ.ΙΝϋ.δυΡ 

11.25ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 ΚΙΤ 


■ 

Ε02ΑΕ02 


ΕΥ.ΐΝϋ.δυρ 

3.75ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 ΚΙΤ 


■ 

Ε02ΑΕ02 

ΕΕΚΟδΤΟΡ/Μινερβα 

ΘΡ.ΟΑΡ 

20ΜΘ 

ΒΤ XI4 



Α02ΒΟ01 


ΘΡ.ΟΑΡ 

20ΜΘ 

ΒΤΧ28 



Α02ΒΟ01 

ΕΕΚΟΤΗΕΡΑΝ/ΒΓ03 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤ Χ28(φιαλίδιο) 



Α02ΒΟ01 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 



Α02ΒΟ01 

ΕΕΟΟΟΝ/δσήβηηρ ΡΙου^ΪΊ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

ο.ι % νν/νν 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ07ΑΟ13 


ορ.Εχτ.υδ 

ο.ι % νν/νν 

ΤυΒΧ25Θ 



ϋ07ΑΟ13 


ίΟΤ 

ο.ι % νν/νν 

ΡΕΧ20ΜΕ 



ϋ07ΑΟ13 


ΕΟΤ 

ο.ι % νν/νν 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋ07ΑΟ13 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.1 % νν/νν 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ07ΑΟ13 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.1 % νν/νν 

ΤυΒΧ25Θ 



ϋ07ΑΟ13 

ΕΙ_νΕ5ΙΙ/ΒίοπΐΘάίσ3-ΟΙΐΘηιίσ3 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

120ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3ΤΕΡδ3Χ10) 



ΟΟδϋΒΟΙ 

ΕΜΑϋΙΝΕ/ΑΙσοη 

ΕΥΌΡΟ.δΟΕ 

0.05% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΘΧ06 

ΕΜΕΟΑΙ_/Νοπτΐ3 

ΘΕί.ΕΧΤ.υδ 

0.75% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΟΘΒΧΟΙ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/100ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 



ϋΟΙΧϋΟΙ 

ΕΜΕΤΟδΤΟΡ/δρθσίίβτ 

ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



Α04ΑΦ01 

ΕΜΙΑ/03Π3 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

2.5%+2.5% 

ΒΤΧ10ΤυΒΧ5Θ+25ϋΡΕδδΙ (νοσ. συσ) 


ϋ04ΑΒ01 


ορ.Εχτ.υδ 

2.5%+2.5% 

ΒΤΧ5ΤυΒΧ5Θ+1 ΟϋΡΕδδΙΝΘ 



ϋ04ΑΒ01 


ΡΕΑ3Τ 

(2,5+2,5)% νν/νν 

ΒΤΧ2ΡΕΑδΤΕΡδ 



ϋ04ΑΒ01 

ΕΜΟΠΖΙ Μ/ΡΙΐ3Γηΐ30ί3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

150ΜΟ/15ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ15ΜΕ 



Ε01ΧΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

450ΜΘ/45ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ45ΜΕ 



Ε01ΧΑ02 

ΕΜΡΕΝΟΧ/ϋθτηο 

δυρρ 

500ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ20 


■ 

Α07Ε002 

ΕΜΡΙΡΟΕ/Νοητΐ3 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ο09ΒΑ01 

ΕΜΤΗΕΧΑΤΕ/0ΙΐθπιίρΙΐ3ΓΓη 

ΙΝϋ.δΟΕ 

1000ΜΘ/40ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕδΧ40Μ Ε 



Ε01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟί 

1000ΜΘ/40ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ40ΜΕ 



Ε01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/20ΜΕ VIΑΕ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕ3Χ20Μ Ε 



Ε01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/20ΜΕ VIΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 



Ε01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ2 ΜΕ 



Ε01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ25νΐΑΕ5 Χ2ΜΕ 



Ε01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ2ΜΕ 



Ε01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ25νΐ ΑΕ3Χ2 Μ Ε 



Ε01 ΒΑ01 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙ5Τ10X10) 



Ε01 ΒΑ01 

ΕΝΑΕΑΡΡΙΕ ΜΑΕΕΑΤΕ+ΗΥΟΡΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑΖΙϋΕ/ΗβΙρ 






ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙΕΙΧΙΟ) 



009ΒΑ02 

ΕΝΒΒΕΕ/\Λ/γβΙΙι 

Ρ5.ΙΝϋ.δΟΕ 

25ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ4νΐΑΕ5+4ΡΡ.δΥΡ. 

▼ 

■ 

Ε04ΑΑ11 

ΕΝϋΟΡΕΜ/Ρ+Ν 

ΙΝϋ.δυδΡ 

89.6ΜΘ ΡΕ/8ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ8ΜΕ+1 συσκευή 



ν 08 

ΕΝϋΟΧΑΝ/Β3ΧΐθΓ 

□Ρ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Ε01ΑΑ01 


ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Ε01ΑΑ01 


δ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Ε01ΑΑ01 

ΕΝΘΕΡΙΧ/δητίΙΙι ΚΙίηβ ΒββσΙιβηι 

ΙΝϋ.δυδΡ 

10ΜΟΘ/0.5ΜΕ (1 ϋΟδΕ) ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ0.5ΜΕ+δΥΡ 


■ 

ϋ07ΒΟ01 


ΙΝϋ.δυδΡ 

20ΜΟΘ/1 ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ Μ Ε+δΥΡ 


■ 

ϋ07ΒΟ01 

ΕΝΘΕ5ΤΟΕ-ΗΥΟ/Ρ3ΠΠ3ηίσ 

ΟΡ.δΟ.ϋ 

1ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 



Ο04ΑΕ01 


ΤΑΒ 

1.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ο04ΑΕ01 

ΕΝδΙΑΕ/ΡβηΊΘάίηβ 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ ΡΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 

ΕΝΤΙΑΝΤΗΕ/Π3ί3ΐτη 

ΟΑΡ3 

300ΜΘ/ΘΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ5Τ5Χ10) 


■ 

Θ10ΑΒ04 

ΕΡΑϋΟΡΕΝ/ϋβηιο 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 


3ΥΡ 

75ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ300ΜΕ 



Α02ΒΑ02 

ΕΡΑΝυΤΙΝ/ΡίίΖΘΤ 

ΟΑΡ3 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 


■ 

Ν03ΑΒ02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

250(229,95)ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΕ 


■ 

Ν03ΑΒ02 


ΟΡΑί.δυδΡ 

30ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ125ΜΕ 


■ 

Ν03ΑΒ02 

ΕΡΜΡ/ΘΙθΧΟ ΟΐΌυρ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΕΕΧ60 

τ 


ϋ05ΑΕ05 


ΟΡΑί.δΟΕ 

10ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ240ΜΕ 

▼ 


ϋ05ΑΡ05 

ΕΡΡΕΧ/ϋ3η33βη-ΘΜ39 

ΙΝϋ.δΟΕ 

1000 ιυ/ο.5 ΜΕ 

ΒΤΧ6 νΐΑΕδΧΟ.δΜΕ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

1000 ιυ/ο.5 ΜΕ 

ΒΤΧ6ΡΡδΥΡΧ0.5ΜΕ 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

10000ΐυ/1ΜΕ 

ΒΤΧ6ΡΒ5ΥΡΧ1 ΜΕ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΟΟΟΟίυ/ΙΜΕ 

ΒΤΧβνίΑΕδΧΙ ΜΕ 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

2000 ΐυ/0.5ΜΕ ΡΡ.δΥΡ 

ΒΤΧ6ΡΡδΥΡ.Χ0.5ΜΕ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

2000ΐυ/1ΜΕ 

ΒΤΧβνίΑΕδΧΙ ΜΕ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

3000 ΐυ/0.3ΜΕ ΡΡ.δΥΡ 

ΒΤΧ6ΡΡ3ΥΡ.Χ0.3ΜΕ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

4000 ΐυ/0.4ΜΕ ΡΡ.δΥΡ 

ΒΤΧ6ΡΡδΥΡ.Χ0.4ΜΕ 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

40000 ιυ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ ΜΕ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

40000 ιυ/ΜΕ 

ΒΤΧ4νΐΑΕδΧ1 ΜΕ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

40000 ιυ/ΜΕ 

ΒΤΧβνίΑΕδΧΙ ΜΕ 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

4000ΐυ/1ΜΕ 

ΒΤΧβνίΑΕΧΙ ΜΕ 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5000ΐυ/0,5ΜΕ 

ΒΤΧβΡΕ.δΥΡΧΟ.δΜΕ 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

6000ΐυ/0,6ΜΕ 

ΒΤΧβΡΡδΥΡΧΟ.βΜΕ 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

8000ΐυ/0,8ΜΕ 

ΒΤΧβΡΕ.δΥΡΧΟ.δΜΕ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 

ΕΡ3ΙΕΑΤ/Οουρ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 



Ν05ΒΕ01 

ΕΡΘΟΟΕΑνίΝ/Βτοβ 

ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



ΟΟδϋΒΟΙ 

ΕΡΕΕΘΙΤ/ϋοΟυηι 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΕΡΜΟΡΑΝ/Χρισπα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙβ(ΒΕΙδΤΕΡ) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ01 

ΕΡΡΑΘΕΟνί Ρ/Μβά-Οηθ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 

ΕΡΡΙΖΟΝ/ϋβπιο 

ορ.Εχτ.υβ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 

ΕΡ\Λ/Ι ΝΑ3Ε/Ι ρ3θη 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

10000 ΐυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ20νΐΑΕδ 

τ 

■ 

Ε01ΧΧ02 

ΕΡΧΕΤΙ ΕΑΝ/Εθον3Π 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 



Θ09ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙδΤ3Χ10) 



Θ09ΑΑ02 

ΕΡΥΑ0ΝΕ/Θ3ΐάθΓΠΐ3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

4% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΡ02 

ΕΡΥΒΡ05/ΒΓ03 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



ϋΟΙ ΡΑ06 

ΕΡΥΟΡΕΑΜ/Φαραν 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΡ02 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙδ 

4% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΡ02 

ΕΡΥΘΕΕ/Κ1βν3 

ΘΕΕ 

4% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΡ02 

ΕΡΥδΤΑΜΙΝΕ-Κ/Βιοσταμ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



5010X01 


ΝΑδ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ15ΜΕ 



Ρ01ΑΘ01 

ΕΡΥΤΗΡΟΘΙΝ/ΑΕάοΙΙ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ3Τ 3X4) 



ϋΟΙ ΡΑ01 


ΘΡ.ΟΡ.δϋ 

500ΜΘ/3ΑΘΗ 

ΒΤΧ12 3ΑΘΗΕΤ3 



ϋΟΙ ΡΑ01 


ΘΡΑ,ΟΡ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 



ϋΟΙ ΡΑ01 


ΘΡΑ.ΟΡ.3ΕΙ3 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ΡΑ01 

ΕΡΥΤΗΡΟΘΕΕ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΕΜΕΙΕ.ΕΧΤ.ΕΙ 

ουτ. ΕΜυΕ 1 % 

ΤυΒ X 25Θ 



ϋ10ΑΕ02 

ΕΡΥΤΗΡΟΜΥΟΙΝ ΕΑΟΤΟΒΙΟΝΑΤΕ ΐν/ΑΒΒΟΤΤ/ΑδδοΙΙ 







ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ΕΑ01 

ΕΡΥΤΗΡΟΡΕΝ/ΕΙρβη 

Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙ3Τ 15X4) 



ϋΟΙ ΡΑ01 


Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙ3Τ 15X4) 



ϋΟΙ ΕΑ01 


ΘΡΑ,ΟΡ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ΡΑ01 


ΘΡΑ,ΟΡ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ΡΑ01 

ΕδΕΕΑΝ/Ανφαρμ 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΘΑΡ 

ΡΕΧ28+1 φακ. 



Α02ΒΘ01 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΘΑΡ 

ΕΕΧ14+1 ΦΑΚ.ΑΦ .(51ΕΙΘ 



Α02ΒΘ01 


Ρ5.ΙΝϋ.δΟΕ 

40ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡ.δΟΕν 



Α02ΒΘ01 

ΕδΜΕΡΟΝ/Οτρβηοη 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΘ/1ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδΧΙΟΜΕ 

τ 


Μ03ΑΘ09 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΙΝΤδΟΙ 

10ΜΘ/1 ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ12\/Ι ΑΕ3Χ5Μ Ε 

τ 


Μ03Α009 

ΕδΟΝΙϋΕ/ΚΙβνη 

ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧΙΟΟΘ 



ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ10ΜΙ(200ϋ03Ε3) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

50 ΜΟ/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ10ΜΙ(200ϋ03Ε3) 



ΡΟΙΑϋΟδ 

ΕδδΕΙϋΟΝ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ.1 Χ20) 



Α02ΒΑ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ.1 Χ20) 



Α02ΒΑ03 

Ε3ΤΑΕΙ5 δΕΟυΐ/ΝονσΠίε 

ΤΤδ 

50ΜΟΘ/24Ι1 ΦΑΣΗ Α, 

ΒΤΧ8ΤΤ5(4ΤΤ5Χ14.5οπί ΦΑΣΗ Α 






(50+250)ΜΟΏ/24 Ιι ΦΑΣΗ Β 

+4ΤΤ3Χ16οηι ΦΑΣΗ Β) 3ΑΟΗΕΤ3 



Θ03ΡΒ05 

ΕδΤΑΕΙδ/ΝονθΠίβ 

ΤΤ3 

50+250ΜΟΘ/2411 

ΒΤΧ8ΤΤ3Χ160Μ 



Θ03ΡΑ01 

ΕδΤΟΡΑυδΕ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(2+5)ΜΘ/ΤΑΒ (ΘΑΛΑΣΣΙ) 






+ 2ΜΘ/ΤΑΒ (ΛΕΥΚΑ) 

ΒΤΧ28 



Θ03ΡΒ06 

Ε3ΤΡΑΟΟΜΒ ΤΤδ/ΝονβΠίδ 

ΤΤδ 

50ΜΟΘ/24ΗΡ3 (3), 







(50ΜΟ3+0,25Μ<3)/24ΗΒ3 (5) 

ΒΤΧ4συστηματα(3)+4συστηματα(β) 



Θ03ΡΒ05 

ΕδΤΒΑΟΥΤ/ΡΙΐ3Π7ΐ3θί3 

ΟΑΡδ 

140ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 

τ 

■ 

Ε01ΧΧ11 

ΕδΤΡΑϋΕΡΜ ΤΤδ/ΝονθΠίβ 

ΤΤδ 

100ΜΟΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ6Χ20δΟ(ΙΝ 3ΑΟΗΕΤ) 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

25ΜΟΘ/24ΗΡ6 

ΒΤΧ6Χ5 δΟ(ΙΝ δΑΟΗΕΤ) 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

50ΜΟΘ/24ΗΡδ 

ΒΤΧ6Χ10δΟ(ΙΝ 3ΑΟΗΕΤ) 



Θ030Α03 

ΕδΤΡΑΟΟΤ/ΝονσιΙίε 

ΤΤδ 

100ΜΟ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ8(Τ.Τ.δ ΙΝ δΑΟΗΕΤ 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

37.5ΜΟ/24ΗΠ3 

ΒΤΧ8(Τ.Τ.δ ΙΝ δΑΟΗΕΤ 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

50ΜΟ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ8(Τ.Τ.δ ΙΝ δΑΟΗΕΤ 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

75ΜΟ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ8(Τ.Τ.δ ΙΝ δΑΟΗΕΤ 



Θ030Α03 

Ε3ΤΡΑΜΟΝ/ΗΘΧ3Ι 

ΤΤδ 

100ΜΟ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ24ΤΕΜ(χ40οπί2) ΙΝ 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

100ΜΟ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ6ΤΕΜ(χ40οηι2) ΙΝ 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

100ΜΟ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ8ΤΕΜ(χ40οηι2) ΙΝ 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

50ΜΟ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ24ΤΕΜ(χ20οηι2) ΙΝ 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

50ΜΟ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ6ΤΕΜ(χ20οηι2) ΙΝ 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

50ΜΟ/24ΗΡ6 

ΒΤΧ8ΤΕΜ(χ20οηι2) ΙΝ 



Θ030Α03 

ΕδΤΡΟΡΕΜ/Νονο ΝοΓάίδΚ 

Ρ.Ο.ΤΑΒΕ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 



Θ030Α03 

ΕΤΑδΙδΕΝ/Ρθίβητι 

ορ.Εχτ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 

ΕΤΡΑΡΙΟΕ/νίΙοσ 

Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Β01ΑΟ05 

ΕΤΗΥΕΕΝ/Μθάίσυδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ 01 ΑΧΟΙ 

ΕΤΗΥΟΕ/δσΙΐθΓίηρ ΡΙουςΠ 

ΙΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ3\/ΙΑΕ 

τ 

■ 

Ε01ΧΧΛ1 

ΕΤΙ ΟΡΟΝ/Φαρμανελ 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 


■ 

Μ05ΒΑ01 


ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 

ΕΤΙ ΟΡΟΝΑΤΕ/ΡΙΐ3ΐτη3σΙΐθπι 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 


ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 

ΕΤΙ ΡΕυδ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(3ΒΕΙ5ΤΧ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 

ΕΤΟΡΟδΙ ϋΕ/ΕΒΕ\/νΕ/Φαρμανελ 

ΙΝΤδΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ5ΜΕ 



Ε01ΟΒ01 

ΕΤΟΡΟδΙϋΕ/ΟΙίΘτηίρΙίΒΓΓη 

ΙΝΤδΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/5ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕ3Χ5Μ Ε 



Ι_01 ΟΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/5ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ5ΜΕ 



101ΟΒ01 

ΕυΟΥΟΕΙΝΕ/ϋθτηο 

3ΥΡ 

1ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 



Ρ06ΑΧ17 

ΕΝ/ΑΘΕΕΙΝ/ΗθΙρ 

ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 


Ν05ΒΑ08 

ΕνΑΘΡΙΡ/Κϊΐβ 

ΙΝΤδυδΡ 

(15+15+15)ΜΟ/0,5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.3ΥΡ.Χ0.5ΜΕ 


■ 

ϋ07ΒΒ 

ΕνΑΤΟΝ Β 12 /ϋΘΠ 10 

ΙΝϋ.δΟΙ 


ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΕ 



ΑΙΙϋΒ 

ΕνΑΤΟΝ-Τ/ϋΘΠΊΟ 

ΙΝΤδΟΕ 


ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ 

τ 


ΑΐυΑ 

ΕνίΝΟΡΟΝ/Βτοβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΒ05 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



601ΒΟ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

75ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΒ05 


δυρρ 

100ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΒ05 


δυρρ 

50ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΒ05 

ΕνΐΟΕ/Θ3ρ 

δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 



Α11ΗΑ03 

Ενΐ3ΤΑ/ΕΜ-Ι_ΜΙγ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒΕΙ3ΤΕΡ3) 


■ 

Θ03ΧΟ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΕΧΑΖΕΝ/λ/οοθΙβ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ΕΙδ 

20% νν/νν 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΧ03 


ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

20% νν/νν 

ΤυΒΧΘΟΘ 



ϋ10ΑΧ03 

ΕΧΕΕΟΝ/Νον3Πί3 

ΟΑΡδ 

1.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

▼ 

■ 

Ν06ϋΑ03 


ΟΑΡδ 

3ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

τ 

■ 

Ν06ϋΑ03 


ΟΑΡδ 

4.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

▼ 

■ 

Ν06ϋΑ03 


ΟΑΡδ 

6ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

τ 

■ 

Ν06ϋΑ03 


ΟΒΑΕ.δΟΕ 

2ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧΒΟΤΤΕΕΧ120ΜΕ 

▼ 

■ 

Ν06ϋΑ03 

ΕΧΟΟΙΝ/ΑΜ3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.3% νν/ν 

ΡΕΧ5ΜΕ 

▼ 


301ΑΧ11 

ΕΧΟΒΕΧ/Ε3νίρΙΐ3ΐτη 

ΕΜΕΙΕ.ΕΧΤ.υ 

ι % νν/νν 

ΡΕΧ250ΜΕ 



ϋΟδΑΑ 

ΕΧ05ΤΡΕΡΤ/Βίοΐϊΐθδίθ3-ΟΙΐΘΐτιίθ3 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΡΟΙδΤ3Χ4) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

ΕΧΡΕΟΤΕΙ Ν/Ε3ΠΠθδΪ3 

ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

0.1 %+2% 

ΤυΒ Χ20 Θ 



ϋ01 ΑΟ20 

ΕΧΤΒΑΒΟΕΙΝΕ/ΘβηβρΙΐ3ΐτη 

ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

200ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ3νΐ ΑΕ8Χ2 Μ Ε 

▼ 

■ 

Α14ΑΒ01 

ΕΧΤΒΑ3ΤΑΤΙΝ/Χριοπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΕΥΕΒΒΕΧ/ΑΙνίθ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.3% νν/ν 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΑΑ12 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

0.3% 

ΤυΒΧ3,5Θ 



301ΑΑ12 

ΕΥΕΒΒΕΧ-ϋΕΧΑ/ΑΙνί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δυδ 

0.1 %+0.3% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΟΑ01 

ΕΥΕΟΕΟΡ/ΘβηβρΙΐ3ΐτη 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΒΟ03 


ΕΥ.δΟΕ.δϋ 

0,1 % 

ΒΤΧ20ΡΕΧ0.4ΜΕ 



301ΒΟ03 

ΕΥΕΕΕυΡ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0,03% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΒΟ04 

ΕΥΕΤΟΒΒΙ Ν/Κοπερ 

ΕΥΌΒΟ.δΟΕ 

0.3% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΑΑ12 

ΕΖΙΡΟΕ/ΚΙβν3 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙδΤ1Χ14) 



Α02ΒΟ01 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 



Α02ΒΟ01 

ΕΖΟΡΤΑ/Βίοιηβδίοβ-ΟΙίθΓηίοβ 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΡΟΙΕ) 



Α02ΒΑ02 

ΕΖυΜΥΟΙΝ/ΒθίθΓΓη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ3Τ3Χ7) 



ϋΟΙ ΡΑ09 

ΡΑΟΤΟϋΙΝ/Φαραν 

ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧ20Θ 



ϋΟΙΑΟΟΙ 

ΡΑΟΤΟΒ VII Ι/ΒΙΟΤΕδΤ δϋΗ/Ιονιος 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

1000 ΐυ/10ΜΕ νΙΑΕ 

1 νΐΑΕΧ1000ΐυ+1 νΐΑΕΧΙΟΜΕδΟΕν 







+1ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ 

τ 


Β02Βϋ02 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

250ΐυ/5ΜΙ νΙΑΕ 

1VIΑΕΧ250Ι υ+1 VIΑΕ 

τ 


Β02Βϋ02 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

500 ΐυ/10ΜΕ νΙΑΕ 

1VIΑΕΧ500Ι υ+1 VIΑΕΧ10 

τ 


Β02Βϋ02 

ΡΑΜΟΤΙϋΙΝΕ/νθΙΚ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



Α02ΒΑ03 

ΡΑΜΝ/Ι Β/Νον3Γΐί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

125ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

ϋ05ΑΒ09 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 


■ 

ϋ05ΑΒ09 

ΡΑΝΗϋΙ/ϋθΓηο 

ΙΝΡδν 

ιοοοιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10Μ Ε 

▼ 


Β02Βϋ02 


ΙΝΡδν 

250ΐυ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10Μ Ε 

▼ 


Β02Βϋ02 


ΙΝΡδν 

500ΐυ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10Μ Ε 

τ 


Β02Βϋ02 

ΡΑΝΤΕΒ30Ε/ΡγοθΙ 

ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ01 ΑΟ02 

ΡΑΒΒθνΐΕ/Ρ3ητΐ3ΐθη 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 


■ 

Μ01ΑΕ03 

ΡΑΒΟΕΡ/Φαραν 

ΟΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1Θ/νΐΑΕ(ΙΜ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3.5ΜΕ 

τ 


ϋ01 ϋΑΙ 3 


□Β.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ (IV) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10Μ Ε 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙβ 

ΡΑΒΟΥΟΕΙΝ/Φαραν 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

ϋΟΙΘΒΟΘ 

ΡΑΒΕΙ ϋΟΝΕ/ΑυΓθΓ3 

ΝΑδΡΒ.δυδ 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ10ΜΕ(200ϋ03Ε3) 



ΒΟΙΑϋΟδ 


ΝΑδΡΒ.δυδ 

50ΜΟ/Ε)ΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋ03Ε3) 



ΒΟΙΑϋΟδ 

ΡΑΒΜΟΕ/ΒβΙγο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 



004ΑΧ20 

ΡΑΒΜΟΒΕΙΒΙΟΙΝ/ΡΙΐ3ΓΓη3θί3 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΘ/5ΜΕ νΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ(ΓΥΑΛΙΝΟ) 


■ 

Ε01 ϋΒ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/25ΜΕ νΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ(ΓΥΑΛΙΝΟ) 


■ 

Ε01 ϋΒ03 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

10ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ5Μ ΕδΟΕ 


■ 

Ε01 ϋΒ03 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

50Μ(3/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


■ 

Ε01 ϋΒ03 

ΡΑ5ΤΕΙΒΤΕΟ/83ηοίί - δγπΙΙιβΙβδο 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

1.5ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ3νΐΑΕ3+3ΑΜΡ δΟΕν 

▼ 

■ 

Ε01ΧΧΛ2 

ΡΑνΟΒΑΤ/Χρισπα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Α07Ε002 


δυρρ 

250ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙδΤ6Χ5) 


■ 

Α07Ε002 

ΡΕΑΟΕΡ/ΒΓ03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 



ϋ01 ϋΑ06 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεοη ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6 



ϋ01 ϋΑ06 

ΡΕΑΕΙΝ/ΒΓ03 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



007ΑΒ03 

ΡΕϋΟίΕΝ/νίοίηΓ 

ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

\/03ΑΡ03 

ΡΕΕϋΕΝΕ/ΡίίΖΘΓ 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2 ΒΕΙδΤΕΡΧΙ 0) 


■ 

Μ01ΑΟ01 


ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(1 ΒΕΙδΤΕΡΧΙ 0) 


■ 

Μ01ΑΟ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ6Χ1 ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΟ01 


δυρρ 

20ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΟ01 

ΡΕΕΙδΕΕΙ Ν/Ραΐαπη 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ 5X10) 



Ν04Βϋ01 

ΡΕΜΑΡΑ/Νονητίίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2.5Μ0Ι/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Ε02ΒΘ04 

ΡΕΜΑδΤΟΝ/δοΙνβγ Ρή3ΐπΐ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(2+10)ΜΘ/ΤΑΒ (ΚΙΤΡΙΝΑ) 






+ 2ΜΘ/ΤΑΒ(ΚΕΡΑΜΟΧΡΟΑ) ΒΤΧ28[ΒΕΙ3ΤΧ(14ΚΕΡΑΜ+14ΚΙΤΡΙΝΑ)] 



Θ03ΡΒ08 

ΡΕΜΙΝΟΡΕΕΧ/Μβάίσυβ 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 

ΡΕΝ ΙδΤΙ Ε/Νον3ΓΐΪ3 

ΟΑΡδΡ 

4ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ρ06ΑΒ03 


δ.Ο.ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤΕΡ 2X10) 



Ρ06ΑΒ03 


δΥΡ 

0.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 



Ρ06ΑΒ03 

ΡΕΝΟΟΕΟΡ/Φαρμανελ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

75ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 

ΡΕΝΤΑΝΥΕ/ϋ3η33βη-Οίΐ39 

ΙΝϋ.δΟΕ 

0.05ΜΘ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

▼ 


Ν01ΑΗ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

0.5ΜΘ/10ΜΕ(0.05ΜΘ/ΜΕΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

▼ 


Ν01ΑΗ01 

ΡΕΟΡΟΕ/νί3ΠΘΧ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

[150(47)+0,5ΜΘ]ΜΘ/ΟΑ ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤΕΡδ) 



Β03Αϋ03 

ΡΕΡΟ-ΡΟΕΙΟ-δΟΟ/ΑΙΛοΙΙ 

ΟΟ.Ρ.Ρ.Ο.Τ 

325(105)ΜΘ+350ΜΟβ/ΤΑ ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ ΡΑΟΚ2Χ10 



Β03Αϋ03 

ΡΕΡΡΙΡΡΟ^ΑροΙβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΡΕΧ100 

▼ 

■ 

\/03Α002 

ΡΕΡΡυΜ ΡΟΕ ΗΑΕΙδΜΑΝΝ/Νγσοητβά 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

(100+0.350)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 



Β03ΑΒ05 

ΡΕΡΡυΜ ΗΑΕΙδΜΑΝΝ/Νγσοητβά 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

10ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 



Β03ΑΒ05 


ΟΡ.δΟΌ 

(50)ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ30ΜΕ 



Β03ΑΒ05 


ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

100ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ ΟΡΑΕΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΕ 



Β03ΑΒ05 


3ΥΡ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ125ΜΕ 



Β03ΑΒ05 

ΡΙΒΒΙΕΑΝ/Ρ3ητΐΘάί3 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 


ορ.Εχτ.υδ 

5% 

ΤυΒ Χ23 



ϋ06ΒΒ03 


ορ.Εχτ.υδ 

5% 

ΤυΒ Χ5Θ 



ϋ06ΒΒ03 

ΡΙΒΡΟΕΙΡ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΡΙΒΒΟδΡΕδ/δρβοίί3Γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΡΙΟΑ-Ρ/νίΙσο 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 



ϋ01 ϋΑ21 

ΡΙΘΑΕΟΕ/Βίοτηθάίθ3-ΟΙΐθΓηίθ3 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ 1X7) 



ϋ02ΑΟ01 

ΡΙΟΟΖΑΝΤ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

0080Α06 

ΡΙΕΙΟΙΝΕ/ΑάβΙσο 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 



Β03ΒΒ01 

ΡΙΕΟΟΟΤ/δ3ηοίί-δγη1Ιΐθΐ3ΐ)θ 

ορ.Εχτ.υδ 

1% 

ΤυΒΧ20Θ 



ϋ07ΑΑ02 

ΡΙδΙΟΤΕΝδ/δοΙνβγ Ρή3ΠΠ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



002Α005 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



002Α005 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



002Α005 

ΡΕΑΟΑΕΘΙΝ/ΡτοβΙ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΡΕΑΘΥΕ/Ανβηΐίβ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ6Τ.3Χ10) 



Ρ01ΑΒ01 


ΟΡΑΕ.δυδΡ 

200ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 



Ρ01ΑΒ01 


νΑΘ.δυρ 

500ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ10 



Θ01ΑΡ01 

ΡΕΑΜΜΑΟΕΡίυΜ/δοΙναγ Ρ1ΐ3ηη3 

ορ.Εχτ.υδ 

1 %+2.2% 

ΒΑΖΟΧ500Θ 


■ 

ϋ01 ΑΑ20 

ΡΕΕΒΟΘΑΜΜΑ/ϋβηιο 

ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 

▼ 

■ 

ϋ06ΒΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 

τ 

■ 

306ΒΑ02 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1 \/ΙΑΕΧ200ΜΕ 

▼ 

■ 

306ΒΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 

▼ 

■ 

306ΒΑ02 

ΡΕΕΟΟΡ-Ν/Βίθ3ρΓ3γ 

δ.Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



0080Α05 

ΡΕΕΕΤ ΡΗΟδΡΗΟ-δΟϋΑ/Βοτανια 

ΟΡΑΕ.δΟΕ 

(24.4+10.8)Θ/45ΜΕ 

ΒΤΧ2ΡΕΧ45ΜΕ 







μόνο για διαγνωστική εξέταση 



Α06Αϋ 

ΡΕΕΜΙΝΟδΑΝ/Φαρματεν 

δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

ι% νν/ν 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 

ΡΕΕΜΟΧΙ Ν/Γερολυματος 

ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



ϋΟΙ ΟΑ04 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΤΑΒ 

ΤΑΒ 250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



ϋ01 ΟΑ04 


ΤΑΒ 

ΤΑΒ 1000ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΙ Χ2Χ10) 



ϋ01 ΟΑ04 

ΡΙ_ΕΜΥΟΙΝ/ΕΙρβη 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ4Μ ΕδΟΕ 

▼ 


ϋ01 ϋΑΙ 0 


ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ4Μ ΕδΟΕ 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 


ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ2Μ ΕδΟΕ 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 

ΡΙΕΧΕΙΙΤΕ/ΒΙΌ3 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

ϋΟΙΘΒΟΘ 

ΡΕΕΧΙΟΟΝ/Οθ3ΐηορΙΐ3ΐτη 

ΟΑΡδ 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΡ) 



Α02ΒΑ04 


ΟΑΡδ 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤΕΡ) 



Α02ΒΑ04 

ΡΕΙΧΟΤΙϋΕ ΝΑδυΐΕ5/Θΐ3ΧΟ δΓΠΪΙΐΊΚΙΙηβ 

ΝΑδϋΡ.δυδ 

400ΜΟΟ/0.4ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ28ΑΜΡ6 



Ρ01Αϋ08 

ΡΕΙΧΟΤΙϋΕ ΝΕΒυΕΕδ/Θΐ3Χ0 δΓΠίΙΐΊΚΙίηβ 

ΙΝΗ.δυδ.Ν 

Ο,διτις/άοβΘ 

ΒΤΧ10 



Ρ03ΒΑ05 

ΡΕΙΧΟΤΙϋΕ/ΘΙθχο διτιϊΙΐΊΚΜηβ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

125ΜΟΘ/ΟΟδΕ 

ΡΕΧ120ϋΟδΕδ(10.29) 



Ρ03ΒΑ05 


ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

250ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ120ϋΟδΕδ(10.2Θ) 



Ρ03ΒΑ05 


ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

δΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ120ϋΟδΕδ(10.20) 



Ρ03ΒΑ05 


ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07ΑΟ17 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟ/Ε)ΟδΕ 

ΡΕΧ16Θ(120 ϋΟδΕδ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.005% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07ΑΟ17 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

250ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

Ταινία χ 60 Ε>ΙΪ3ΐβΓ3 



Ρ03ΒΑ05 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

500ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

Ταινιαχ60δΙί3ΐβΓ3 ΑΙ 



Ρ03ΒΑ05 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

δΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ταινιαχ60δΙί3ΐβΓ3 ΑΕ 



Ρ03ΒΑ05 

ΡΕΟΟΙΡΡΙ Ν/Φοινιξφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙδΤΙ Χ10) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 

ΡΕΟϋΕΝΕυ/ΒβπιβάίηΒ 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1 ΡΕ(Ρνθ)Χ10 ΟΑΡδ 


■ 

ΜΟΙΑΟΟΙ 

ΡίΟΘΟδΤΟΡ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΡΕΟΘΟΖΥΜΕ/Νοπτιβ 

ΕΟΤ 

0 . 10 % νν/ν 

ΡΕΧ50ΜΕ 



ϋ07Α001 

ΡΕΟΝΙΤΑΕ/Ανφαρμ 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ1Χ12) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 


ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ 2X14) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

ΡίυΑΒΙΧ/δηιίΙΙι ΚΙίηβ ΒθθοΡιβιη 

ΙΝϋ.δυδΡ 

(15+15+15)ΜΟΟ/0,5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡΧΟ,δΜΕ 


■ 

ϋ07ΒΒ 

ΡΕυΒΙΡ/Νοπτΐ3 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



004ΑΧ20 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



004ΑΧ20 


ΟΡ.δΟ.ϋ 

150ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ40ΜΕ 



004ΑΧ20 

ΡΕυΟΙΝΟΜ/δοΙιβΓίηρ ΡΙουςΙι 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙδΤΙ χ21) 



Ε02ΒΒ01 

ΡΕυοοϋΡΐυα/ΜΘά-οηβ 

ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ1Χ7) 



ϋ02Α001 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ11/ΙΑΕΧ50ΜΕ 



ϋ02Α001 

ΡΕΕΙΟΟΝ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δυδ 

0.1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΒΑ07 

ΡΕυΟΟΝΑΖΟΕΕ/ΝΟνΕΧΑΕ/ΝονθΧθΙ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋ02Α001 

ΡΕυΟΥΤΟδΙΝΕ/ΙΟΝ/Ιοη ΙδθΙΊ03 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

2.5Θ/250ΜΕ \/ΙΑΕ 

ΒΤΧ5νΐΑΕΧ250ΜΕ 



ϋ02ΑΧ01 

ΡΕυϋΑΒΑ/δοΙίθπηρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒΕ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15 


■ 

Ε01ΒΒ05 


Ρ.Ο.ΤΑΒΕ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Ε01ΒΒ05 


ΕΥΡΟ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧδνίΑΕδ 


■ 

Ε01ΒΒ05 

ΡΕυϋΕΧ/Σερβιε 

δ. Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ6Τ.2Χ15) 



Ο03ΒΑ11 

ΡΕυΜΙΟΟΜΡΕΕΧ/Βίοπΐθάίθ3-ΟΙΐθΓηίθ3 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.1 %+2% 

ΒΤΧΤυΒΧ20Θ 



ϋΟΙ Α052 

ΡΕυΟΡΟυΡΑΟΙΕ/ΙΟΝ/Ιοη ΙδθΓί03 

ΙΝϋ.δΟΕ 

250ΜΘ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ5\/ΙΑΕδΧ5ΜΕ 



Ε01ΒΟ02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/10ΜΕ1/ΙΑΕ 

ΒΤΧδνίΑΕδΧΙ 0Μ Ε 



Ε01ΒΟ02 

ΡΕυθΧΕΤΙΝΕ/ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ/Νον3ΓΐΪ3 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ1 XI2) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

ΡΕυΡΙΟΟΕ/ϋ3η33βη-ΟΝ39 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ1 XI2) 

▼ 


Ν05ΑΘ03 

ΡΕυΒΟΡΕΝ/νίθηβχ 

δ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΕ09 


δ. Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3χ10) 


■ 

Μ01ΑΕ09 


δυρρ 

100ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙΕ2Χ5) 


■ 

Μ01ΑΕ09 

ΡΕυΡΟΡΤΙΟ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.03% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΒΟ04 

ΡΕΕΙδΕΜΙΝΑΕ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 (ΡΟΙΕ) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ06 

ΡΕΕΙδΕΝΙΕ/Ανφαρμ 

ΟΑΡδ 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1 (ΒΕΙδΤΙ XI) 



ϋ02Α001 


ΟΑΡδ 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ 1Χ7) 



ϋ02Α001 


ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ 1Χ7) 



ϋ02Α001 

ΡΕυδΤΑΡΕΝ/Χρισπα 

ΘΡ.ΟΡ.δϋ 

ΘΟΟΜΘ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ20δΑΟΗΕΤδ 



Υ03ΑΒ23 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΡΙ_υΤΑΡΙ_ΕΧ/ΟΟβΓηίρΐΊ3ΓΓη 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1 ΟΟ(ΒΕΙδΤΕΡδ) 



Ε02ΒΒ01 

ΡΙ_υνΕΤ/νί3ηβχ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



8010X01 

ΡίυΧΑϋΙΡ/ΑηΙοτ 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ 2X6) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

ΡίυΧΙΝΑΜ/νίΙσο 

ΕΥΌΡΟ.δΕΙδ 

0.1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΒΑ07 

ΡΜΕ/Α1νί3 

ΕΥ.ϋΡο.δυδ 

0.1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΒΑ07 

ΡΜΕ-ΝΕΟ/ΑΙνί3 

ΕΥ.ϋΡο.δυδ 

0.5%+0.1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΟΑ07 

ΡΟΚΕδΤΟΝ/Ρ3ί3πη 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ3Χ4) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

ΡΟϋΜΕΝΤ/Χρισπα 

ΟΑΡδ 

15ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΡΟΕΙΝΑΤΟ/Φαραν 

ΙΝΟ.δΟΕ 

15ΜΘ/3ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤ XI νΐΑΕ (3ΜΕ) 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

15ΜΘ/3ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤ Χ25νΐΑΕδ(3ΜΕ) 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

200ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 (νΐΑΕΧ20ΜΕ) 


■ 

ν03ΑΡ03 


Ρϋ.ΟΡ.δΟ 

15ΜΘ/δΙΝΘΕΕ ϋΟδΕ 

ΒΤΧ10νΐΑΕ(ΔΙΧΩΡΑ) 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΤΑΒ 

15ηκ}/ΤΑΒ 

ΤΑΒ 15ΜΘ 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΡΟΕΜΙΘΟΡ/Χρισπα 

ΟΑΡδ 

15ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΡΟΝΘΑΜΙΕ/ΡθιτιθΚ 

ορ.Εχτ.υδ 

ι% νν/νν 

ΤΕΙΒΧ30Θ 



ϋ01 Α013 

ΡΟΡΑϋΙ Ε/Νον3ΓΐΪ3 

ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

12ΜΟΘ/Ε)ΟδΕ 

ΡΕΧ4ΜΕ(50ϋΟδΕδ) 



Ρ03ΑΟ13 


ΟΑΡδ.ΙΝΗ 

12ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤ Χ60(ΒΕΙδΤ 6X10) 



Ρ03ΑΟ13 


ΟΑΡδ.ΙΝΗ 

12ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Ρ03ΑΟ13 

ΡΟΡΟΙ Ι_ΕΝ/5ρβαί3Γ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

20% (\Λ//1Λ/) 

ΤΕΙΒΧ30Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

ΡΟΒΕΝΙΕΙΜ/ΑήήοΙΙ 

νΟ.ΕΙΟ.Θ.Α 

99.9% νν/νν 

ΡΕΧ100ΜΕ 

τ 


Ν01ΑΒ06 

ΡΟΡΤΑΤΗΡΙΝ/Θ3Ρ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

75ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(2ΒΕΙδΤΕΡδΧ10) 


■ 

Μ01ΑΒ01 

ΡΟΡΤΕΡΡΑ/ΗβΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΕΡ) 

τ 


ϋ01 ΜΑ02 

ΡΟΡΤΙΕυΤ/Θ3ρ 

ΤΑΒ 

1ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Θ03ϋΟ02 

ΡΟΡΤΙΝΟΙ/Φαρμανελ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

1% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ Εϋ05 


ΕΥΌΠΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ Εϋ05 

ΡΟΡΤΟνΑδΕ/ΡοσΙΐΟ 

30Ρ.Θ.0ΑΡ5 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ180ΟΑΡ5 

▼ 


ϋΟδΑΕΟΙ 

ΡΟΡΤΡΑΝ5/Ιρ3θη 

ΡΟ.ΟΠΑ.δΟΕ 

74Θ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ48ΑΟΗΕΤ8 







μόνο για διαγνωστική εξέταση 



Α06Αϋ65 

ΡΟδΑΕΕΝ/Θβηβρήβπη 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(1 ΒΕΙδΤ Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ04 

ΡΟδΑΜΑΧ Οηοθ νι/θθΜγ/νίβηθΧ 

ΤΑΒ 

70ΜΘ/ΤΆΒ 

ΒΤΧ4(ΒΕΙδΤ) 


■ 

Μ05ΒΑ04 

ΡΟδΑΜΑΧ/νΐ3ΠΘΧ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ05ΒΑ04 

ΡΟΕΙΟΑΟΙΕΕΙΝ/Οουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙΕ1Χ14) 



ϋ01 ϋΑ06 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΡΟΙΕ1Χ8) 



ϋ01 ϋΑ06 

Ρ0υ0Η/Ρ3ί3ΓΠ1 

δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 


νΑΘ.ΟΡΕΑΜ 

2% 

ΤΕΙΒΧ40Θ+7ΔΟΣΙΜΕΤΡΙ- 



Θ01ΑΑ10 

ΡΟΧΟΕΙΝ/Θ3Ρ 

ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤ 1XI0) 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΡΟΖΙΟΕ/ΒπβΙοΙ Μγθτβ δςυίββ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 



009ΒΑ09 

ΡΡΑΘΜΙΝ/Ρή3πτΐ3σί3 

ΙΝΦδΟΕ 

10.000 ΑΝΤΙ-ΧΑΐυ/1 ΜΕ ΒΤΧΙΟΑΜΡδΧΙ ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟΕ 

2500ΑΝΤΙ-ΧΑ ΐυ/0.2ΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΡ.δΥΡ.Χ0.2ΜΕ 

▼ 

■ 

Β01ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5000ΑΝΤΙ-ΧΑ ΐυ/0.2ΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΡ.δΥΡ.Χ0.2ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ04 

ΡΡΑΧΙΡΑΡΙ ΝΕ/δ3ηοίί-δγηΙΙΐΘΐ3ΐ3θ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

2850ΑΝΤΙ-ΧΑ ΐυ/0.3ΜΕ 

ΒΤΧ2ΡΡ.δΥΡΧ0.3ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ06 


ΙΝΦδΟΕ 

5700ΑΝΤΙ-ΧΑ ΐυ/0.6ΜΕ 

ΒΤΧ2ΡΡ.δΥΡ.Χ0.6ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ06 


ΙΝϋ.δΟΕ 

9500ΑΝΤΙ-ΧΑ ΙΕΙ/1 ΜΕ 

ΒΤΧ2ΡΡ.δΥΡΧ1 ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ06 

ΡΡΕϋΥΡ/Ρθίθίτη 

□Ρ.Ρϋ.ΙΝϋ 

0.750Θ/νΐΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 



ϋ01 ϋΑ06 


ΟΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 



ϋ01 ϋΑ06 

ΡΡΕϋΥΡΕΝ/Ρ3ί3Γηι 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



ϋ01 ϋΑ08 


Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋ01 ϋΑ08 

ΡΡΕΝΑδΜΑ/Φαραν 

δΥΡ 

1ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 



Ρ06ΑΧ17 


ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ.3Χ10) 



Ρ06ΑΧ17 

ΡΡΙδΙΕΙΜ/ΑνβηΙίβ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

τ 


Ν05ΒΑ09 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

▼ 


Ν05ΒΑ09 

ΡΡΟΜΕΝΤΥΕ/Μεντινοβα 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ2ΜΕ 


■ 

ϋΟΙΘΒΟδ 

ΡΡυΜΙΕ/ΑνβηΙί3 

ΤΑΒ 

(40+5)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ 2X14) 



Ο03ΕΒ01 

ΡΡυΤΕΝΟΡ/Ρ3ί3πη 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1000ΜΘ/10ΜΕ 3ΙΝ.ϋΟδΕ ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


|ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 

ΡΤΑΘΙΠΟΙ_/Βιθ3ρΓ3γ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

0.2ΜΘ/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ(300ΔΟΣΕΙΣ) 



Ρ03Α004 

ΡΤΑΖΟΜΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΙ 


□Ρ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2000ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


ϋΟΙ ϋΑΙ1 

ΡυΟΙΟΟΡΤ/Εβο 

ορ.Εχτ.υδ 

2%+0.1 % 

ΤυΒΧΙδΘ 



0070001 

ΡυΟΙϋΙΝ Η/Εβο 

ορ.Εχτ.υδ 

(2+1)% 

ΤυΒΧΙδΘ 



0070Α01 

ρυοίϋΐΝ/Ρβο 

ορ.Εχτ.υδ 

2% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΘΑΧΟΙ 


ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 

τ 


301X001 


ΕΥ.ϋΡο.δυδ 

1% 

ΒΤΧ12ΡΕΑδΤ.υΝ.Χ0.2Θ 



δΟΙ ΑΑ13 


ΕΥ.ϋΡο.δυδ 

ι % νν/νν 

ΤΒΧ5Θ 



δΟΙ ΑΑ13 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(1 ΒΕΙ6ΤΧ12) 



ϋΟΙΧΟΟΙ 


ΙΜΡ.ΘΑΕΙΖΕ 

30ΙΥΙΘ/ΤΕ 

10ΓΑΖΕΣ(10ΟΜΧ1ΟΟΜ) 



ϋ09ΑΑ02 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

2 % 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΘΑΧΟΙ 


ΟΡΑΕ.δυδΡ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ90ΜΕ 



ϋΟΙΧΟΟΙ 

ΡυΘΕΝΤΙΝ/ΕΙρβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(500+125)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΡΟΙδΤ3Χ4) 



3010Ρ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(500+125)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ24 



3010Ρ02 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

(125+31.25)ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



3010Ρ02 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

(250+62,5)ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



3010Ρ02 

ΡυΜΙΟΟΝ/Εβον3η 

ΟΡΕΑΜ 

(0,1+2,0)% \Λ//νν 

ΤυΒΧ20Θ 



ϋΟΙ ΑΟ20 

ΡυΝΘΙϋΕΡΜ/Βί03ρΓ3γ 

ορ.Εχτ.υδ 

ι % νν/νν 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 


ορ.Εχτ.υδ 

1 % νν/νν 

ΤυΒΧ35Θ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 

ΡυΝΘΟΒΑΡ/ϋ3η33βη-ΟΝ39 

ορ.Εχτ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΟΙΑΟΟδ 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



302ΑΒ02 

ρυΝουδΤΑΤίΝ/ΡίίζβΓ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



302Α001 

ΡυΝΘυ5ΤΕΡΙΡ/Βί03ρΓ3γ 

ΟΑΡδ 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ 1X7) 



302Α001 


ΟΑΡδ 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1Χ150ΜΘ 



302Α001 


ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7 



302Α001 

ΡυΡΑΧΙΕ/Ρβπίθάίηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΡΟΙΕ4Χ2) 



ϋΟΙ ΡΑ06 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΡΟΙΕ4Χ2) 



ϋΟΙ ΡΑ06 

ΡυΡΟΕΙΝ/Ρβιτηβηίο 

ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



ϋΟΙΧΕΟΙ 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



ϋΟΙΧΕΟΙ 

ΡΥ3ΙΟΡΕΠ/Ι11 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

800(40Ρθ***)ΜΘ/15ΜΙ_ν ΒΤΧ1 ΟνίΑΕδ(ΟΡΑΕ) 



Β03ΑΒ09 

ΡΥδΙΟΡΟΕ/ΙΙί 

ΟΗ.δΟΕ.δϋ 

800+0.235ηΐ9/15ΜίνΐΑ ΒΤΧΙΟϋΟ 



Β03ΑΒ09 

ΘΑΒΙΤΡΙ Ρ/δ3ηοίί-5γηΙΙΐθΐ3ΐ)θ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(πλαστ.φιαλ.) 


■ 

Ν03ΑΧΛ2 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(πλαστ.φιαλ.) 


■ 

Ν03ΑΧΛ2 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(πλαστ.φιαλ.) 


■ 

Ν03ΑΧΛ2 

ΘΑϋΟνίδΤ ΡΡδ/δοΙίθΓίηρ 

ΙΝΦδΟ.ΡΡδ 

1 ΜΜΟΕ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.ΧΙδΜΕ 



ν08ΟΑ09 

ΟΑϋΟνίδΤ/δοΙιβπης 

ΙΝϋ.δΟΕ 

1ΜΜΟΕ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ30ΜΕ 



ν08ΟΑ09 

ΘΑΕΕΒΙΡΟΝ/ΒίοιτΐΘάίσ3-ΟΙΐΘΐτιίσ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ Ε2Χ10) 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΡΟΙδΤ5Χ100 



Α02ΒΑ02 

ΘΑΕΕΜΙΝ/Φαρμανελ 

ΟΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 

ΘΑΕΙΝΟΟΟΡΤ/νίΙσο 

ΕΟΤ 

0.1 % 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋ07Α001 

ΘΑΕΟΕ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 



007ΑΒ03 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 



007ΑΒ03 

ΘΑΜΕδΡΙΡ/Οθ3ΓΠθρΙΐ3ΓΠ1 

ΟΑΡδ 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ11 

ΘΑΜΜΑνΕΝΙΝ Ρ/Γερολυματος 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2.5Θ/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧ50ΜΕ 

▼ 

■ 

ϋΟΘΒΑΟΙ 

ΘΑΜΜΑΘΑΡΟ δϋ/Β3Χ(ΘΓ 

ΕΥΡΟ.ΙΝϋ 

0.5Θ/ΒΟΤΤΕΕ 

ΒΤΧ(1 νΐΑΕΧΟ ,50+1VIΑΕ 

τ 

■ 

306ΒΑ02 


ΕΥΡΟ.ΙΝϋ 

1ΟΘ/ΒΟΤΤΕΕ 

ΒΤΧ(1 ΒΟΤΤΕΕΧΙΟΘ+1 ΒΟΤ 

τ 

■ 

ϋ06ΒΑ02 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

2.5(3/νΐΑΕ 

ΒΤΧ(1 νΐΑΕΧ2,50+1VI ΑΕ 

▼ 

■ 

306ΒΑ02 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

5Θ/ΒΟΤΤΕΕ 

ΒΤΧ(1 ΒΟΤΤΕΕΧ5Θ+1 ΒΟΤ 

▼ 

■ 

306ΒΑ02 

ΘΑΝΤΙΕ/ΕΙρβη 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΘ02 


ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 


■ 

Μ01ΑΘ02 

ΘΑΡΡΟΧΕΝ/Θβρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(δΤΡΙ Ρδ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(δΤΡΙΡΙΧΙΟ) 



Α02ΒΑ02 

ΘΑΡΑΜΑΤ/δοΙιβΓίηρ ΡΙουρΡι 

ΕΑ.ΕΥ.δΟΕ 

0.3%+0.1 %(ΒΕΤ.δ.ΡΗ) 

ΡΕΧ5ΜΕ 



6030Α06 

▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΘΑΡΑΜΥΟΙΝ/δσΙιβηηρ ΡΙουμΡι 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

0.3% 

ΡίΧ5Μί 



301ΑΑ11 


ΙΝϋ.δΟί 

20ΜΘ/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ2Μί 


■ 

ϋ01ΘΒ03 


ΙΝϋ.δΟί 

80ΜΟ/2Μί 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ2Μί 


■ 

001ΘΒ03 

ΘΑΡΑΡΕΡ3Ι Ν/ΜβάίσίίΓοηι 

ΟΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ2Χ15) 



Α03ΑΑ05 

ΘΑΡϋΕΝΑί/ΑνβηΙίβ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒίΙ3Τ.1Χ20) 

▼ 

■ 

Ν03ΑΑ02 

ΘΑδΤΕΡΟΘΕΝ/Φαραν 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ03 

ΘΑδΤΡΟΘΡΑΡΙΝ/δσΙΐθπημ 

ΟΡΑΕ.δΟΕ 

66%+10% 

ΡίΧΙΟΟΜί 



ν08ΑΑ01 

ΟΑνΕΒΙί/Οτοσυβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3Χ10)ΣΕ ΒίΙδΤΕ 



004ΑΧ20 


ΟΡ.δΟ.ϋ 

150ΜΘ/Μί 

ΡίΧ20Μί 



004ΑΧ20 

Θ-ϋΙί/Θ3ρ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒίΙ5Τ5Χ10) 


■ 

Ο01 ϋΑ14 

ΘΕϋΙΖΙί/ΟίΌσυβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ5Τ.3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΘΕΕΕΙΧ/ΒΓ03 

ΜΕϋ.δΡΟΝΘ 

250ΜΟ/ΡΟ 

ΒΤΧ33ΡΟΝΘ.5Χ50Π1 



Β02Β007 

ΘΕίΟΡΙϋδΙΝΕ/Βιοσερ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

4%+0,701 %+0,136% 

ΒΤΧ1 ΟΕΟΟΡίΑΟ ΤΩΝ 500 

▼ 


Β05ΑΑ06 

ΟΕΜΡΙΒΒΟΖΙί/δ.ϋ.Α. ΡΗΑΡΜ. ίΤΟ/δ.ϋ.Α. Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ6Χ5) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΘΕΜΡΟίΙϋ/ΘΘηβρΙιβπτι 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΘΕΜίΙΡΙϋ-ΜΕϋΙΟΗΡΟΜ/ΜβάίσΙιΐΌηι 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ 3X10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΘΕΜΖΑΡ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

1000ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

τ 

■ 

ίΟΙ ΒΟ05 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

200ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

▼ 

■ 

ίΟΙ ΒΟ05 

ΘΕΝΕ0Αί0ΙΝ/ΘβηβρΙΤ3ΐτη 

ΙΝϋ.δΟί 

100 ΙίΙ/ΙΜί ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡ5Χ1 Μί 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟί 

100 ΐυ/1ΜίΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 Μί 


■ 

Η05ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοο ιυ/ϋθδΕ 

ΡίΧ4Μί(28ϋ03Ε3) 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑ3ΡΡ.30Ε 

ιοοιυ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ2ΡίΧ4Μί(56ϋ05Ε3) 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑ3ΡΡ.30Ε 

200 ιυ/ϋθδΕ 

ΡίΧ2Μί(14ϋ03Ε3) 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΘΕΝΕΡΑϋΡΟΝΕ/ΘβηβρΙίθπη 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20ΜΘ/10Μί νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧΙΟΜί 

▼ 

■ 

ίΟΙ ϋΒ07 

ΘΕΝΕΡΗΟΧΑΕ/ΘβηθρΙτθΓΓη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΣΕ ΡΟΙδΤ) 



ϋΟΙ ϋΑ06 

(3ΕΝΕΡΡΑΜίϋ/Θβηθρ(ΐ3ΐτη 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΙΕ ΒίΙδΤΕΒδ) 


■ 

Α03ΡΑ01 

ΘΕΝΟΤΡΟΡΙΝ ΚΑΒΙΟίΙΙΟΚ/ΡΐΊθίπιβο® 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

4,6 ιυ 

ΒΤΧΙΟΚΑΒΙΟυΐΟΚδ 

▼ 

■ 

Η01ΑΟ01 

3ΕΝΟΤΡΟΡΙΝ(ΜΕΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ)/ΡΙΐ8ΠΤΐ8α8 







Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

18,4 ιυ 

ΒΤΧΙΟΑΡΤΡΙϋΘΕ 

▼ 

■ 

Η01ΑΟ01 

ΟΕΝΟνΟΧ/ΚΙθνβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ 3X10) 


■ 

0080Α06 

ΘΕΝδΡΙΡ/νοοβΙθ 

ΟΡΑΕ.δΟΕ 

160ΜΟ/5Μί 

ΡίΧ120Μί 


■ 

Ν02ΒΕ01 


ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 


■ 

Ν02ΒΕ01 

ΘΕΝΤΑϋΕΧ/Φαρμεξ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

0,1+0,5% 

ΒΤΧ1 ΡίΧ5Μί 



301ΑΑ20 

ΘΕΝΤΑΘΕΝ/ΘβηβρΙίΒΓητ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0,3 %νν/νν 

ΒΤΧΙΤίΙΒΧΙδΘ 



ϋ06ΑΧ07 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

0.3% 

ΡΙ_Χ5Μί 



301ΑΑ11 


ΙΝϋ.δΟί 

80ΜΘ/2Μί νΐΑί 

1 ΑΜΡΧ2Μί 


■ 

ϋ01ΘΒ03 

ΟΕΝΤΑΜΙΟΙΝ/ΟΟΟΡΕΡ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

0.3% 

ΡίΧ5Μί 



301ΑΑ11 

ΘΕΝΤΙΡΑΝ/νοσ3ΐθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΘΕΟϋΟΝ/ΡίίΖΘΓ 

ΟΑΡ3 

40ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒίΙδΤ4Χ14) 

▼ 

■ 

Ν05ΑΕ04 


ΟΑΡδ 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒίΙ5Τ4Χ14) 

▼ 

■ 

Ν05ΑΕ04 


ΟΑΡδ 

80ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒίΙδΤ4Χ14) 

▼ 

■ 

Ν05ΑΕ04 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

20ΜΘ/Μί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ1,2Μί 

▼ 

■ 

Ν05ΑΕ04 

ΘΕΡΕΡ/δθΓοηο 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

50ΜΟΘ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ+1ΑΜΡΧ1 ΜίδΟίν 

▼ 

■ 

ν04Οϋ03 

ΘΕΡΤΑίΘΙΝ/Φαραν 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ) 



Α02ΒΟ01 

ΘΕΡΤΕΜΥΟΙ Ν/Φαραν 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 (ΒίΙδΤ. 3X4) 



ϋΟΙ ϋΑ21 


Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5Μί 

ΡίΧδΟΜί 



ϋΟΙ ϋΑ21 

ΟΕΡΤΟΟΑίΜ/Φαραν 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤ XI 0(1 ΡΟΙ3ΤΧ10) 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (2 ΡΟΙ3ΤΧ10) 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(3 ΡΟΙ3ΤΧ10) 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ4 (1 ΡΟΙ3ΤΧ4) 



Α02ΒΑ02 

ΘΕδΙϋΙΝΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

5ΜΟ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 



ίΟΙ ΟΑ03 

ΘΕΥΡΙΡΙΝΑ/ΡγοθΙ 

ΕΑ.ΕΥ.δΟί 

(10+0,5)% 

ΡίΧΙΟΜί 



301ΑΑ20 

ΘΙίίΙϋΟΡ/δθΙν3γ ΡΙΊ3ΓΠΊ3 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/5ΙνΙί 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5Μί 

▼ 


Ο01ΟΑ04 


▼ Περιορισμός/οί στη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 







8284 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 

ΘΙΝΕΤΟΝ/Μβά-Οηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΘΙΝΟΒΕΟΤΟΕ/ΚΙβν3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

Τ 


001ΜΑ02 


δΟΕ.ΐν.ΙΝΡ 

200ΜΟ/1ΟΟΜΕ \/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ(0ΕΕΑΒ 0ΕΑ35 ΥΙΑΕ3 XI ΟΟΜΕ) Τ 


001ΜΑ02 

ΘΕΑϋΙΕΙδ/Φαρμανελ 

ΟΠ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑΕ (IV) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10Μ ΕδΟ 

▼ 


001ϋΑ13 


ΟΠ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ(ΙΜ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3.5ΜΕ3 

▼ 


001ΟΑ13 

ΘΕΑΡΕΜΑΚ/Α1νί3 

ΕΥ.ϋΗΟ.δΟΕ 

0.5% 

ΡΕΧ3ΜΕ 



δΟΙ Εϋ01 

ΘΕΑνΕΠΑΕ/ΗβΙρ 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 



Α02ΒΟ01 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 



Α02ΒΟ01 

ΘΕΙΑΝΙΜΟΝ/Μβηβπηί 

ΟΗ.δΟ.ϋ 

2ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 

▼ 


Ν05Αϋ07 


ΤΑΒ 

1.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2 δΤΠΙΡδ Χ10) 

τ 


Ν05Αϋ07 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2 δΤΠΙΡδ Χ10) 

▼ 


Ν05Αϋ07 

ΘΕΙΒΕΝΕδΕ/Ρίίζβτ 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Α10ΒΒ07 

ΘΕΐνΕΟ/Νον3Πί3 

ΟΑΡδ 

100ΜΘ 

ΒΤΧ120(ΒΕΙδΤ 12X10) 

▼ 

■ 

Ε01ΧΧ28 

ΘΕΟΡΙΠ/Θ3Ρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 



0080Α05 


δ.Η.Ρ.Ο.ΤΑ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ.3Χ10) 



0080Α05 

ΘΕΟΒΙΧΟΝΕ/Μβάίουδ 

ΟΠ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1000ηις/νΐΑΕ (Ι.Μ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3.5ΜΕ 

τ 


001 ϋΑΙ 3 


ΟΠ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1000ηις/νΐΑΕ (Ι.ν) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10Μ Ε 

▼ 


001 ϋΑΙ 3 

ΟΕΟΒΥΡΕΝ/ΗβΙρ 

ΟΠ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧ50νΐΑΕ+50ΑΜΡΧ4ΜΕδ 

τ 


ΟΟΙϋΑΙΟ 

ΘΕΟδδΥΡΙ Ν/ϋοοΙυιτι 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 ΣΕ ΡΟΙΕ 

▼ 


001ΜΑ02 

ΘΕΕΙΟΑΘΕΝ/Νονο ΝοτάίδΚ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 

1ΜΟ(1ΙΕΙ)/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙ ΜΕδΟ 



Η04ΑΑ01 

ΘΕΕΙΟΟΒΑΥ/Β3γβΓ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ Ε2Χ15) 



Α10ΒΡ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ Ε2Χ15) 



Α10ΒΡ01 

ΘΕΕΙΟΟΡΗΑΘΕ/Πετσιαβας 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

850ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Α10ΒΑ02 

ΘίΥΟΟΡΗΟδ/Ρτβδβηίυδ 

Ο/δ.δΟί.ΙΝ 

21,6 %νν/ν 

ΒΤΧ10ΠΛ.ΦΙΑΛΧ20ΜΕ 



Β05ΧΑ14 

ΘΝΟδΤΟΟΑΒϋΙ Ν/ΒΓ03 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



009ΑΑ02 

ΘΝ03ΤΟΕ/ΒΙΌ8 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Ρ01ΑΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

500ΜΟ/1 ΟΟΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ ΟΟΜΕ 



001X001 

(3Ν0δΤ0νΑί/ΒΓ08 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ28(ΒΕΙδΤ 2X14) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΑΑ03 

ΘΟΕϋΑδΤΑΤΙ Ν/Εθονβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΘΟΝΑΕ-Ρ/δθτοηο 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

150 ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ+1ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟΕν 

τ 


Θ03ΘΑ05 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

37.5 ΐυ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ+1 ΑΜΡδΟΕν 

τ 


Θ03ΘΑ05 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

37.5 ΐυ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜ Ρ+5 ΑΜ ΡδδΟΕν 

▼ 


Θ03ΘΑ05 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

600 ΙΕΙ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΑΜΡ+1 ΑΜΡδΧ2ΜΕδΟΕν 

τ 


Θ03ΘΑ05 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

75 Ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 ΑΜΡ+1 ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟΕν 

τ 


Θ03ΘΑ05 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

75 Ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡδ+5ΑΜΡδΧ1 ΜΕδΟ 

▼ 


Θ03ΘΑ05 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

75ΐυ/1 ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙ ΜΕδΟ 

τ 


Θ03ΘΑ05 

ΘΟΝΙΡ/ΚΙθν3 

ΟΠ.ΡΟ.ΙΝϋ 

750ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



001 ϋΑ06 

Θ-ΡΒΕ3δ/Θ3ρ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 



0080Α08 

ΘΒΑΝΟΟΥΤΕ/Ανβηΐίδ 

ΟΠ.ΡΟ.ΙΝϋ 

33.6 ΜΙΕΙ(263ΜΟΘ)/νΐΑ ΒΤΧδνίΑΕδΧΙ ΜΕ+5ΑΜΡΧ1 

▼ 

■ 

Ε03ΑΑ10 

ΘΠΑΝΕΙΕΟΚΙΝΕ/ΒοοΙίθ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

30ΜΕΙ(300ΜΟΘ/1 ΜΕνΐΑΕ)ΒΤΧ5νΐΑΕδΧ1 ΜΕ 

▼ 

■ 

Ε03ΑΑ02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

48ΜΕΙ(480ΜΟΘ/1.6ΜΕνΐΑ ΒΤΧδνίΑΕδΧΙ .6ΜΕ 

▼ 

■ 

Ε03ΑΑ02 

ΘΒΕΟΟΤΕΝδ/ΘθηβρΙΐ3ΓΠΐ 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΟ01 

ΘΒΕΝΙδ/ΘβηβρΙιβίΊη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

τ 


001ΜΑ06 

ΘΒΕΝΙδ-ΟΙΡΒΟ/ΘβηβρΙιβιτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

τ 


001ΜΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

▼ 


001ΜΑ02 

ΘΒΕΝΙδ-ΟΡΕΟ/ΘβηβρΙΐ3ΓΠΐ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ16(ΒΕΙδΤ2Χ8) 

▼ 


001ΜΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 

τ 


001ΜΑ01 

Θ-ΒΕνΜ/Θθρ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΘΒΟ\Λ/ΑΠΤ/ΐ3ρΙΐ3Γητ 

ΟΠΑΕ.δΟΕ 

1Θ/10ΜΕ ΥΙΑΕ 

ΒΤ XI0 VIΑΕ5 (10 ΜΕ) 


■ 

Α16ΑΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΘυίΑΜΥί/ΕΙρβη 

3ΥΡ 

(50+30)ΜΘ/5Μί 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ03ϋΑ54 

ΘΥΝΟΡΕΝ θδ/δσΐιβηημ 

3.0.ΤΑΒ 

(2+0.035)Μβ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΡ) 



Θ03ΗΒ01 

ΘΥΝ03ΑΝΤ/Γερολυματος 

ΟΑΡ3 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒίΙ3Τ 1Χ7) 



002Α001 


ΟΑΡ3 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙ(ΒϋβΤΙΧΙ) 



002Α001 

ΘΥΝΟ-ΤΑΠΟΥΡΕΠΟΝ/ΡΙΐ3ΐπΐ3ί3ΐ>ΓΘ 

ΡΡ.ΤΑΒ 

80+0.35ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒίΙ3ΤΕΡ) 



Β03Αϋ03 

ΗΑϋίΙΝΟί/Μβάίσυβ 

ΟΑΡ3 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒίΙ5Τ 1Χ7) 



302Α001 


ΟΑΡ3 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒίΙ3Τ 1Χ7) 



ϋ02ΑΟ01 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΙ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50Μί 



002Α001 

ΗΑΕΜΑΟΟΕΙ_/ΑνθηΙί3 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

3.5% 

ΐνίΑΕΧδΟΟΜί 

τ 


Β05ΑΑ06 

ΗΑΕ3-3ΤΕΡΙ Ε/ΡΓΘ3βηίυ3 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

10%+0.9% 

ΒΑΘΧ500Μί(ΡΡΕΕ ΡίΕΧ) 

▼ 


Β05ΑΑ07 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

10%+0.9% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ ί 

τ 


Β05ΑΑ07 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

ΒΑΘΧ500Μί(ΡΡΕΕ ΡίΕΧ) 

▼ 


Β05ΑΑ07 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 

τ 


Β05ΑΑ07 

ΗΑΘΕνΐΡ/Οθ3τηορΙΐ3ΓΓη 

ΟΡ.ΕΧΤ.υβ 

5% νν/ΛΛ/ 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒίΙ3Τ 1Χ25) 


■ 

ϋ05ΑΒ01 

ΗΑΕΟΙΟΝ/ΡΙΐ3ΓΠΐ3σί3 

ΤΑΒ 

0.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

▼ 


Ν050ϋ05 

ΗΑΜΙΕΤ03Ι Ν/Ρ3ί3ΓΓΠ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΗΑνΠΙΧ (ΕΜΒ. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ)/3πιί1Ιι ΚΙίηβ Βββσήβηι 







ΙΝϋ.βυβΡ 

1440ΕΕΙ3Α υΝΙΤβ/ϋΟβΕ ΒΤΧ1 ΡΡ.8ΥΡ.Χ1 Μί 


■ 

ϋ07Β002 


ΐΝϋ.βυβρ 

720ΕΕΙ3Α υΝΙΤβ/ϋΟβΕ ΒΤΧ1ΡΡ. 8ΥΡ.Χ0,5Μί 


■ 

ϋ07Β002 

ΗΒ\/ΑΧΡΒΟ/Ανβη1ί3 Ρ33ΐβυτ 

ΙΝϋ.βυβΡ 

ΙΟΜΟ/ΙΜί 

ΒΤΧ1 ΡΡΕΡ.8ΥΡΧ1 Μί 


■ 

ϋ07ΒΟ01 


ΙΝϋ.βυβΡ 

ΙΟΜΟ/ΙΜί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙ Μί 


■ 

ϋ07ΒΟ01 


ΙΝϋ.βυβΡ 

40ΜΟ/1ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡΕΡ.3ΥΡΧ1 Μί 


■ 

ϋ07ΒΟ01 


ΙΝϋ.βυβΡ 

40ΜΟ/1ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧΙ Μί 


■ 

007Β001 


ΙΝϋ.βυβΡ 

5ΜΟ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡΕΡ.3ΥΡ 


■ 

307Β001 


ΙΝϋ.βυβΡ 

5ΜΟ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑίΧΟ,δΜί 


■ 

ϋ07ΒΟ01 

ΗΕΙΙΧΑΤΕ ΝΕΧΘΕΝ/Ββγβτ 

Ρβ.ΙΝϋ.βΟί 

ιοοο ιυ/νίΑΐ 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑίΧ2.5Μί30ίν+18ΕΤ 

τ 


Β02Βϋ02 


Ρβ.ΙΝϋ.βΟΕ 

250 ιυ/νίΑΐ 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑίΧ2.5Μί30ίν+18ΕΤ ▼ 


Β02Βϋ02 


Ρβ.ΙΝϋ.βΟί 

500 ΐυ/νίΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑίΧ2.5Μί30ίν+18ΕΤ ▼ 


Β02Βϋ02 

ΗΕίΡΟΡΙΘΙΝ/ΗβΙρ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(8Ε ΒίΙδΤΕΡ) 



Ρ06ΑΧ13 

ΗΕΙΡ030Ε/ΗβΙρ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υβ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 


ορ.Εχτ.υβ 

5% 

ΤυΒΧ2Θ 



ϋ06ΒΒ03 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒίΙ3Τ5Χ5) 


■ 

ϋ05ΑΒ01 

ΗΕΕΡΟνίΟΝ/Μβάίσυβ 

ΟΕί.ΕΧΤ.υβ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 


βοί.Εχτ.υβ 

1% 

ΡίΧΙδΜί 



ϋΟΙΑΟΙΟ 

ΗΕΜΑΡΕΡ ΡΟΕ/υηί-ΡΙΐ3ΓΠΐ3 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

(100+0.350)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙβΤ3Χ10) 



Β03ΑΒ05 

ΗΕΜΑΡΕΡ/υηί-ΡΙΐ3Γηΐ3 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Β03ΑΒ05 


ΟΡ.βΟ.ϋ 

50ΜΘ/ΜΕ 

Ρ1_Χ30Μί 



Β03ΑΒ05 


ΟΡ.βΟί.βϋ 

100ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑίβ Χ5Μί 



Β03ΑΒ05 


3ΥΡ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧ125Μί 



Β03ΑΒ05 

ΗΕΜΟΡΙΕ-Μ/Β3ΧΙΘΓ 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ιοοο ιυ/νίΑί 

(ΒΤΧΐνΐΑί)+(ΒΤΧΐνΐΑί 

τ 


Β02Βϋ02 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

250 ιυ/νίΑί 

(ΒΤΧ1 νΐΑί)+(ΒΤΧ11/ΙΑί 

▼ 


Β02Βϋ02 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΐυ/νΐΑί 

(ΒΤΧΐνΐΑί)+(ΒΤΧΐνΐΑί 

τ 


Β02Βϋ02 

ΗΕΜΟΗΕ3/Βιοσερ 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

10%+0.9% 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ(ίϋΡΕ)Χ500Μί 

τ 


Β05ΑΑ07 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ(ίϋΡΕ)Χ500Μί 

▼ 


Β05ΑΑ07 

ΗΕΜΟΝ/Νογπί3 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 



007ΑΒ03 

ΗΕΡΑΡΙΝ/ίθΟ 

ΙΝϋ.βΟί 

25.000 ΐυ/5Μί νΐΑί 

νΐΑΙ_Χ5Μ ί(ΒΤΧ1 ΟνίΑίβ) 

τ 


Β01ΑΒ01 


ΙΝϋ.βΟί 

50001 υ/5Μί νΐΑί 

ΒΤΧ5\/ΙΑί3Χ5Μ ί 

τ 


Β01ΑΒ01 

ΗΕΡΟΕΡΤΙΝ/ΡοοΙιθ 

Ρϋ.Ο.βΟ.ΙΝΡ 

150ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί(ΘίΑββ) 

▼ 

■ 

ίΟΙ ΧΟ03 

ΗΕΡΖΚυΡ/Χρισπα 

ορ.Εχτ.υβ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒίΙ3Τ 5X5) 


■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ70(ΒίΙ3Τ 7X10) 


■ 

ϋ05ΑΒ01 

ΗΕΤΑΟΕΟΧ/Φαραν 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



ϋΟΙ ϋΑ08 


Ρϋ.ΟΡΑ.βυβ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧΘΟΜί 



ϋΟΙ ϋΑ08 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΗΕνΠΟΝΑΖ/Πσίθπη 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

2% 

ΤυΒΧΙδΘΡ 



ϋ06ΑΧ09 

ΗΕΧΑΒΡΙΧ 320/Ρ+Ν 

ΙΝϋ.δΟΕ 

(19.65+39.3)% (32%Ι) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙΟΟΜΕ 



ν08ΑΒ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

(19.65+39.3)% (32%Ι) 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ200Μ Ε 



ν08ΑΒ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

(19.65+39.3)% (32%Ι) 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ50ΜΕ 



ν08ΑΒ03 

ΗΕΧΑ\/Α0/Ρ33ΐθυτ Μβηβυχ 

ΙΝϋ.δυδΡ 

0,5ΜΕ ΡΕ.δΥΡ 

ΒΤΧ1ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 


■ 

ϋ07ΟΑ 

ΗΙΒΕΡΙΧ/διηίΙΙι ΚΙίηβ ΒββσΙΐ3ΐη 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΜΟ ΡΡΡ/0.5ΜΕ(ϋΟδΕ) ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΟ.5ΜΕ(ϋΟδΕ) 


■ 

307ΑΘ51 

ΗΙΒΤΙΤΕΡ/\Λ/γβ1Ιι 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΟΟ+25ΜΟΘ/ΟΟ 0.5ΜΕΒΤΧ1 Ν/ΙΑΕΧ0.5ΜΕ 


■ 

307ΑΘ01 

ΗΙΡΝΟδΕϋΟΝ/ΒοσΙιβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

▼ 


Ν050ϋ03 

ΗΙΒΕΜΟΝ/ϋβηιο 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 

ΗΙ5ΤΑΡΒΕΝ/υηί-ΡΐΊ8ΓΠΐ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

Ηΐνΐϋ/ΒοσΙΐθ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

0.375ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 

▼ 


ϋ05ΑΕ03 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

0.750ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 

▼ 


305ΑΕ03 

ΗΟΒΑΤΙΟΑΜ/Φοινιξφαρμ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΗΟΒΑΤΟΕΕΧ/Φοινιξφαρμ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ6Χ5) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΗΟΒΑΤδΤΡΕδδ/Φοινιξφαρμ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 

ΗΟΕΟΧΑΝ/ΒβχΙθγ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Ε01ΑΑ06 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2000ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Ε01ΑΑ06 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Ε01ΑΑ06 

ΗΟΡΕ3ΤΥΕ/ΚΙβν3 

δΥΡ 

5ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ120ΜΕ 



Ρ06ΑΧ13 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ21 (ΒΕΙδΤ 1Χ21) 



Ρ06ΑΧ13 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ) 



Ρ06ΑΧ13 

ΗΟδΤΑΟΥΟΕΙΝ/Ανθηίίβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙδΤ 1Χ8) 



ϋΟΙ ΑΑ07 

ΗθνΑΕΙΝ/Α3ΐΓ3Ζβηβ03 

ΟΑΡδ 

40ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 


■ 

Ο10ΑΑ04 

ΗυΜΑΕΟΘ/ΕΙί-ΕΜΙγ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100 ιυ/ΜΕ 

ΙφιαλιδιοΧΙΟΜΕ 



Α10ΑΒ04 

ΗυΜΑΕΟΘ-ΟΑΡΤΡΙϋΘΕ/ΕΙί-ίίΙΙγ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

1001 υ/ΜΕ 

ΒΤΧ5 ΟΑΡΤΡ.Χ3ΜΕ 



Α10ΑΒ04 

ΗυΜΑΕΟΟ-ΜΙΧ25/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δυδΡ 

100υ/ΜΕ 

ΒΤΧ5ΘΑΡΤΡΙϋΘΕδΧ3ΜΕ 



Α10ΑΒ04 

ΗυΜΑΕΟΘ-ΜΙΧ25ΡΕΝ/Φαρμασερβ Λιλλυ ΙΝϋ.δυδΡ 

ΙΟΟυ/ΜΕ 

ΒΤΧ5ΡΕΝ8Χ3.0ΜΕ 



Α10ΑΒ04 

ΗυΜΑΕΟΘ-ΡΕΝ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΟΟυ/ΜΕ 

ΒΤΧ5ΡΕΝ8Χ3ΜΕ 



Α10ΑΒ04 

ΗΕΙΜΑΝ ΑΕΒΕΙΜ1 Ν/ΒΑΧΤΕΡ/Β3Χ(βΓ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

0.25 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00ΜΕ 

▼ 


Β05ΑΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

0.25 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

▼ 


Β05ΑΑ01 

ΗΕΙΜΑΝ ΑΕΒΕΙΜΙΝ/ΒΑΥΕΡ/Β3γΘΓ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

250ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙΟΟΜΕ 

τ 


Β05ΑΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

250ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

τ 


Β05ΑΑ01 

ΗΕΙΜΑΝ ΑΕΒΕΙΜΙΝ/ΒΕΗΡΙΝΘ\Λ/ΕΡΚΕ/Γερολυματος 







ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

20% 

ΒΤΧ1ΕΕΧ50ΜΕ 

▼ 


Β05ΑΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

20% 

ΒΤΧ1ΕΕΧ100ΜΕ 

▼ 


Β05ΑΑ01 

ΗΕΙΜΑΝ ΑΕΒΕΙΜΙΝ/ΒΙΟΤΕδΤ -ΕΟ\Λ/ 3ΑΕΤ ΟΟΝΤΕΝΤ/Ιονιος 






ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 

τ 


Β05ΑΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 

τ 


Β05ΑΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΕ 

τ 


Β05ΑΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 

▼ 


Β05ΑΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 

▼ 


Β05ΑΑ01 

ΗΕΙΜΑΝ ΑΕΒΕΙΜΙΝ/ΟΡΙΕΟΕδ/ϋθηιο 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

200ΜΘ/1ΜΕ 

νΐΑΕΧΙ 00ΜΕ 

τ 


Β05ΑΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

200ΜΘ/1ΜΕ 

νΐΑΕΧ50ΜΕ 

▼ 


Β05ΑΑ01 

ΗΕΙΜΑΤΡΟΡΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ. 

1.33ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧ2ΜΕδΟ 

τ 

■ 

Η01ΑΟ01 


Ρ5.ΙΝϋ.δΟΕ. 

12ΜΘ/ΟΑΡΤΡΙΟΘΕ 

ΒΤΧΙΟΑΡΤΒ.+Ι 3ΥΡ Χ3.15ΜΕ δΟΕν 

▼ 

■ 

Η01ΑΟ01 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ. 

24ΜΘ/ΟΑΡΤΡΙΟΘΕ 

ΒΤΧΙΟΑΒΤΗ.+Ι 3ΥΒ Χ3.15ΜΕ δΟΕν 

τ 

■ 

Η01ΑΟ01 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ. 

6ΜΘ/ΟΑΡΤΡΟΘΕ 

ΒΤΧΙΟΑΒΤΒ.+Ι 3ΥΒ Χ3.15ΜΕ δΟΕν 

▼ 

■ 

Η01ΑΟ01 

ΗΕΙΜΕΙΕΙΝ (ΝΡΗ) ΟΑΡΤΡΙϋΘΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 







ΙΝϋ.δυδΡ 

100 ιυ/ΜΕ 

ΒΤΧ50ΑΡΤΡΙΟΘΕ3Χ3ΜΕ 



Α10ΑΟ01 

ΗΕΙΜΕΙΕΙΝ (ΡΕΘΕΙΕΑΡ) ΟΑΡΤΡΙϋΘΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 







ΙΝϋ.δΟΕ 

100 ιυ/ΜΕ 

ΒΤΧ50ΑΡΤΡΙΘΕ3Χ3Μ Ε 



Α10ΑΒ01 

ΗΕΙΜΕΙΕΙΝ Ε (ΕΕΝΤΕ)/Φαρμασερβ Λιλλυ ΙΝϋ.δυδΡ 

100ΐυ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



Α10ΑΟ01 


ΗυΜυϋΝ ΜΙ 10/90 (ΜΙΓΜΑ)/Φαρμασερβ Λιλλυ 

▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΐΝϋ.δυδΡ 

100ΐυ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΗυΜυϋΝ Μ2 (20/80) ΟΑΡΤΡΙΟΘΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 







ΐΝϋ.δυδΡ 

100 ιυ/ΜΕ 

ΒΤ X 50ΑΡΤΡΙϋΘΕδΧ3ΜΕ 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΗυΜυϋΝ Μ2 20/80 (ΜΙΓΜΑ)/Φαρμασερβ Λιλλυ 







ΐΝϋ.δυδΡ 

ΙΟΟίυ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΗυΜυϋΝ Μ3 (30/70)ΟΑΡΤΡΙΟΘΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 







ΐΝϋ.δυδΡ 

100 ιυ/ΜΕ 

ΒΤΧ50ΑΡΤΡΙϋΘΕδΧ3ΜΕ 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΗυΜυϋΝ Μ3 30/70 (ΜΙΓΜΑ)/Φαρμασερβ Λιλλυ 







ΐΝϋ.δυδΡ 

ΙΟΟίυ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΗυΜυϋΝ Μ4 40/60 (ΜΙΓΜΑ)/Φαρμασερβ Λιλλυ 







ΐΝΦδυδΡ 

ΙΟΟίυ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΗυΜυϋΝ ΝΡΗ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΐΝϋ.δυδΡ 

ΙΟΟίυ/ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΕ 



Α10ΑΟ01 

ΗυΜυϋΝ ΡΕΘυΕΑΡ/Φαρμασερβ Λιλλυ ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΟΟίυ/ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΕ 



Α10ΑΒ01 

ΗυΜυϋΝ υί (υΕΤΡΑ Ι_ΕΝΤΕ)/Φαρμασερβ Λιλλυ 







ΐΝϋ.δυδΡ 

ΙΟΟίυ/ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΕ 



Α10ΑΕ01 

ΗυΡΕΒΕΟΙΟ/Β3ί3πη 

ΤΑΒ 

1.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ο04ΑΕ01 

ΗΥΑΕΑΡΤ/Φαραν 

ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/2ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.6ΥΡ.Χ2ΜΕ 



Μ09ΑΧ01 

ΗΥΟΑΜΤΙΝ/δητίΙίι ΚΙίηβ Βββοίιβιη 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 

4ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤ 5Χ5νΐΑΕδ 

▼ 

■ 

Ε01ΧΧ17 

ΗΥϋΕΡΘΙΝΕ/ΝονΒΠίδ 

ΟΡ.δΟ.ϋ 

1ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ15ΜΕ 



Ο04ΑΕ01 

ΗΥΟΡΟΟΗΙ_ΟΡΟΤΗΙΑΖΙϋΕ/υηί-Ρίΐ3ηη3 ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 



003ΑΑ03 

ΗΥϋΡΟΟΟΡΤΙδΟΝΕ/Ιφετ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Η02ΑΒ09 

ΗΥΟΒΟΡΙ_υΧ/υηί-Ρίΐ3Γητ3 

ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ6Χ2ΜΕ 



Ο03ΟΑ01 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 



Ο03ΟΑ01 

ΗΥϋΡΟΜ ΕΤ/νί3ηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(15+250)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ο02ΕΒ 

ΗΥϋΒΟΧΥυΡΕΑ/ΜΕΟΑΟ/Μβάβο 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 

▼ 

■ 

Ε01ΧΧ05 

ΗΥΘΡΟΤΟΝ ΡΕδΕΡΡΙΝΕ/ΝονθΠίδ 

ΤΑΒ 

(50+0.25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΙΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 



Ο02ΕΑ01 

ΗΥΘΡΟΤΟΝ/ΝονβΠίδ 

ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 



003ΒΑ04 

ΗΥΡΝΟΜΙΟΑΤΕ/ϋ3ηδδθη-Οίΐ39 

ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/10ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

▼ 


Ν01ΑΧ07 

ΗΥΡΟΤΕΝδΟΡ/Φαραν 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Ο09ΑΑ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Ο09ΑΑ01 

ΗΥΤΡΙΝ/ΑόόοΙΙ 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(3ΤΑΒχ1 ΜΘ+11ΤΑΒΧ2ΜΘ) 

▼ 


Θ040Α03 


ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(δΕ ΒΕΙδΤ) 

▼ 


Θ040Α03 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 

τ 


Θ040Α03 

ΗΥΖΑΑΡ/νϊ3ΠΘΧ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(50+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

ΟΟΘϋΑΟΙ 

ΙΒυΤΙΝ/Θ3ΐθηί03 

δ.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Α03ΑΑ05 

ΙΟΟΡΑΝ/ΒίοηΐΘάί03-ΟΙΐθπιί03 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 (ΒΕΙ3Τ1XI4) 



009ΑΑ03 

ΙϋΕΟδ/νίΒηθχ 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

(500ΜΘ+400ΐυ)/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 (ΤυΒ 4X15) 



Α12ΑΧ 

ΙϋΒΟδΤΑΜΙΝ/Θ3ρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

400ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ7ΑΜΡ6Χ5ΜΕ 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ03 

ΙΘΙΡ/νβΙΙο 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ6Τ3Χ7) 



Ρ06ΑΧ13 

ΙΚΟΒΕΕ/Ρ3ί3Γτη 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.3% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



601ΑΑ12 

ΙΕΘΕΜ/Ρ3ί3τηι 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΟΙΑΟΟδ 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



302ΑΒ02 

ΙΕΜΑΝ/ϋβιηο 

ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

▼ 


Ν050ϋ03 

ΙΙΟΜΕΟΙΝ/δοίιβηημ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0.1 ΜΘ/ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΟ11 

ΙΕΟΡΑΡ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ02 

ΙΜΑΘΟΡΑθυΕ/ΑητθΓ3ίΐ3ηι 

ΙΝϋ.δΟΕ 

54.8 (25% ΙΟϋΙΝΕ) 

νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 



ν08ΑΒ08 


ΙΝϋ.δΟΕ 

65.8%(30% ΙΟϋΙΝΕ) 

νΐΑΕΧΙΟΟΜΕ 



ν08ΑΒ08 


ΙΝϋ.δΟΕ 

65.8%(30% ΙΟϋΙΝΕ) 

νΐΑΙ_Χ20ΜΕ 



ν08ΑΒ08 


ΙΝϋ.δΟΕ 

65.8%(30% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΠΛΑΣ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ Χ50ΜΕ 



ν08ΑΒ08 


ΙΝϋ.δΟΕ 

76.8% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

νΐΑΕΧΙ 00ΜΕ 



ν08ΑΒ08 


ΙΝϋ.δΟΕ 

76.8% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΥΙΑΕΧ50ΜΕ 



Υ08ΑΒ08 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 

ΙΜ0υΠ/Α8ΐΓ3Ζβηβσ3 

δ.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ) 


■ 

Ο01 ϋΑΙ 4 

ΙΜΙΘΒΑΝ/ΘΙθχο δηιίΙΙιΚΙίηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ2 


■ 

Ν02ΟΟ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4 


■ 

Ν02ΟΟ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

6ΜΘ/0.5ΜΕ δΥΒΙΝΘ 

ΒΤΧ2δ.Χ0.5ΜΕΑυΤΟΙΝϋΕ 


■ 

Ν02ΟΟ01 


ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

20ΜΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ2ΡΕΧ0.1 ΜΕΧ20ΜΘ(ϋΟ 


■ 

Ν02ΟΟ01 


δυρρ 

25ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ4 


■ 

Ν02ΟΟ01 

ΙΜΜυθΥ5Τ/Γερολυματος 

Ρϋ.ΒΕΑΟ.ΙΒ 

81Π19/3ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+(\/ΙΑΕΧ3Μ Ε 

▼ 

■ 

Ε03ΑΧ03 

ΙΜΟΟΐυΜ/ϋ3η35θη-Οίΐ39 

δΥΒ 

1ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 


■ 

Α07ϋΑ03 

ΙΜΟΤΕ5Τ ΤυΒΕΡΟυίΙΝ ΜΕΒΙΕυΧ/νίβηβχ ΙΝϋ.δΟΕ 

300000 ιυ/ΜΕ 

ΒΤΧ25ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 


■ 

ν04ΟΡ01 

ΙΜΟ\/ΑΝΕ/Ανβη1ί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

7.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

▼ 


Ν05ΟΡ01 

1ΜΟΝ/ΕΧΙ Ε/Χρισπα 

ΟΒ.δΟ.ϋ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



Ο01ΕΒ15 

ΙΜΡΑΕΑΜΥΟΙΝ/ΒΓ03 

ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ8 



ϋΟΙ ΑΑ02 

ΙΜΡΟΒΤΑΕ/Νον3Ιϋί3 

ΟΒΑΕ.δΟΕ 

3.333Θ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 


■ 

ΑΟΘΑϋΙ 2 


ΟΒΑΕ.δΟΕ 

3.333Θ/5ΜΕ 

ΡΕΧ500ΜΕ 


■ 

ΑΟΘΑϋΙ 2 


Ρϋ.ΟΒ.δϋ 

10Θ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ20δΑΟΗΕΤδΧ10Θ 


■ 

ΑΟΘΑϋΙ 2 

ΙΜΡΟδΕΡΘΟΝ/Ρ3ί3ΐτη 

Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



Α02ΒΑ03 

ΙΜυΚΙΝ/ΒοβΙτηηρθΓ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

0,1 ΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΟ,δΜΕ 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ03 

ΙΝ0ΕΒΑΕ/03Π3 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

80ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



007ΑΑ05 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 1X30) 



007ΑΑ05 

ΙΝϋΟ-ΒΒΟδ/ΒΐΌ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΙΝϋΟΟΙΟ/νίθηβχ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΕΙδ 

1% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



601ΒΟ01 

ΙΝΟΟ-ΟΟΒΤ/Βίθ3ρτ3γ 

ΕΥΌΒΟ.δυδ 

0.1 %+0.5%(0.35%) 

ΒΤ X ΡΕΧ10ΜΕ 



3010Α07 

ΙΝΕδΤΟΜ/Μβάίσυβ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

1Θ/5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡδΧ5ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 


ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΙΝΡΑΝΒΙΧ ΗΕΡΒ ΙΡΥ ΗΙΒ (ΗΕΧΑ)/5ιτιί1Ιι ΚΙίηθ ΒθθοΕιθπι 







ΐΝϋ.δυδΡ&ρο.ΐΝϋ.δυδ 

0,5ΜΕ ΡΡ.δΥΒ (δ.ϋ.) 

ΡΡ.δΥΒΧ0,5ΜΕ+1 ΡΕ 


■ 

ϋ07Αϋ 

ΙΝΡΑΝΒΙΧ ΗΕΡΒ/5ΓΠί(Ιι ΚΙίηθ ΒθθοΙιθπι 

ΙΝϋ.δυδΡ 


1 ΡΡ.δΥΒ.(1 ϋΟδΕ) 


■ 

007Αϋ 

ΙΝΡΑΝΒΙΧ ΙΡΥ ΗΙΒ/δτηίΐη ΚΙίηθ ΒθθσΙΐθΐη 







ΙΝϋ.δυδΡ 


ΒΤΧ1 νΐΑΕ(ΗΙΒ)+1 ΡΡ. 


■ 

007ΑΘ01 

ΙΝΡΑΝΒΙΧ ΡΕΝΤΑ/βΓπίΙΙι ΚΙίηθ ΒθθοΙιθπι ΙΝϋ.δυδΡ 

0,5ΜΕ ΡΡ.δΥΒ δ.ϋ. 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΒΧΟ,δΜΕ (1 ϋ03Ε)+ΒΕΛ0ΝΑ 


■ 

0070Α05 

ΙΝΡΑΝΒΙΧ/δι-ηίΙΡι ΚΙίηθ ΒθθοΙίθηι 

ΙΝϋ.δυδΡ 


ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΒ.ΧΟ,δΜΕ 


■ 

ϋ07Αϋ 

ΙΝΡΕΒΘΕΝ/Υ3Γη3ηουοΙιΙ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

30ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧ12νΐΑΕδΧ0,3ΜΕ+12 

τ 

■ 

Ε03ΑΒ09 


ΙΝϋ.δΟΕ 

30ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΟ ,3ΜΕ+13ΥΒ+ 

τ 

■ 

Ε03ΑΒ09 


ΙΝϋ.δΟΕ 

30ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧ6νΐΑΕΧ0,3ΜΕ+6δΥΒ+ 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ09 

ΙΝΡΕΑΡΕυΒ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0,03% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



601ΒΟ04 

ΙΝΡΕυνΑΟ δυΒ-υΝΙΤ/δοΙνβγ ΡΙΐ3Γηΐ3 

ΙΝϋ.δυδΡ 

(15+15+15)γπο9/0,5πιΙ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΒΧΟ,δΜΕ/ϋΟδ 


■ 

007ΒΒ 

ΙΝΝΟΗΕΡ/ΕθΟ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10.000 3ηΙί-Χ3ΐυ/0,5ΜΕ 

ΒΤΧ2ΡΡ.δΥΒΧ0,5ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

140003η1ΡΧ3ΐυ/0,7ΜΕ 

ΒΤΧ2ΡΡ.δΥΒΧ0,7ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

180003η1ΡΧ3ΐυ/0,9ΜΕ 

ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΒΧ0.9ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

20000 ΑΝΤΙ-ΧΑ ΐυ/2ΜΕ 

ΒΤΧ101/1ΑΕ3Χ2Μ Ε 

τ 

■ 

Β01ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

35003η1ίΧ3 ίυ/0,35πιΙ 

ΒΤΧ2ΡΡ.δΥΒ.Χ0,35ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

45003η1ίΧΑ ίυ/0,45πιΙ 

ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΒ. Χ0.45ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ10 

ΙΝΟΤΒΕΧ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

250ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ11/ΙΑΕΧ20ΜΕ 



Ο01ΟΑ07 

ΙΝΟΤΒΙΝ/Μθάίσυβ 

ΘΕΕ 

0,05% 

ΤυΒ Χ30Θ 



ϋ10Αϋ04 

ΙΝδυίΙΝ ΑΟΤΒΑΡΗΑΝΕ ΗΜ/Νονο ΝοτάίβΚ 







ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοοιυ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΙΝδΕΙΕΙΝ ΑΟΤΒΑΡΙϋ ΗΜ ΝΟΥΟΕΕΤ/Νονο ΝοτάίβΚ 







ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοοιυ/ΜΕ 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΒΤΒ)Χ3Μ Ε 



Α10ΑΒ01 

ΙΝδΕΙΕΙΝ ΑΟΤΒΑΡΙϋ ΗΜ ΡΕΝΡΙΕΕ/Νονο Νοτάί3Κ 







ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΐυ/ΜΕ 

ΒΤΧ50ΑΒΤΒΧ1.5ΜΕ 



Α10ΑΒ01 

ΙΝδΕΙΕΙΝ ΑΟΤΒΑΡΙϋ ΗΜ/Νονο Νοτάί3Κ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

ιοοιυ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



Α10ΑΒ01 

ΙΝδΕΙΕΙΝ ΜΟΝΟΤΑΒϋ ΗΜ/Νονο Νοτάί3Κ 







ΙΝϋ.δυδΡ 

100 ιυ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



Α10ΑΟ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 







ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


8289 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 

ΙΝ5υΐ_ΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-10 ΝθνθΙ_ΕΤ/Νονο 

ΝοτάίεΚ 







ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΠΤΠ)Χ3Μί 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-10/Νονο ΝοτάίδΚ 

ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΠΤΠΧ1,5Μ ί 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΙΝ5υΐ_ΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-20 ΝΟνΟίΕΤ/Νονο 

ΝοτάίεΚ 







ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΠΤΠ)Χ3Μί 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΙΝδίΙΕΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-20/Νονο Νοτάίδί 

ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΠΤΠΧ1,5Μ ί 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΙΝδυΐΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-30 ΝΟνΟίΕΤ/Νονο 

Νοτάίδί 







ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΠΤΠ)Χ3Μί 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-30/Νονο ΝοτάίδΚ 

ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΠΤΠΧ1,5Μ ί 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΙΝδίΙΕΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-40 ΝΟνΟίΕΤ/Νονο 

ΝοτάίδΚ 







ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΠΤΠ)Χ3Μί 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-40/Νονο ΝοτάίεΚ 

ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΠΤΠΧ1,5Μ ί 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-50 ΝΟνΟίΕΤ/Νονο 

ΝοτάίδΚ 







ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΠΤΗ)Χ3Μί 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-50/Νονο ΝοτάίδΚ 

ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ5 ΟΑΠΤΠ Χ1.5ΜΕ 



ΑΙΟΑϋΟΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΠΟΤΑΡΗΑΝΕ ΗΜ ΝΟΥΟίΕΤ/Νονο ΝοτάίεΚ 







ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΠΤΠ)Χ3Μί 



ΑΙΟΑΟΟΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΠΟΤΑΡΗΑΝΕ ΗΜ ΡΕΝΡΙίί/Νονο Νοτάίεί 







ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧδΟΑΠΤΠΧΙ ,5Μ ί 



ΑΙΟΑΟΟΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΠΟΤΑΡΗΑΝΕ ΗΜ/Νονο Νοτάίεί 







ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧΙ 0Μ ί 



ΑΙΟΑΟΟΙ 

ΙΝδυίΙΝ υίΤΠΑΤΑΠϋ ΗΜ/Νονο ΝοτάίεΚ 







ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧΙ 0Μ ί 



Α10ΑΕ01 

ΙΝΤΕΘΠΙίΙΝ/δρ Ευτορβ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0.75ΜΘ/ΜΕ 

νΐΑίΧΙΟΟΜί 

▼ 


Β01ΑΟ16 


ΙΝϋ.δΟί 

2ΜΘ/ΜΕ 

νΐΑίΧΙΟΜί 

▼ 


Β01ΑΟ16 

ΙΝΤΕίΕΟΤΑ/υηί-ΡΙίθπηθ 

ΙΝϋ.δΟί 

1Θ/5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧδΑΜΡδΧδΜί 


■ 

Α16ΑΑ01 


ΟΠ.δΟί.δϋ 

ΙΟ/ΙΟΜί 

ΒΤΧΙΟΚΥΠΕΛΛΙΑΧΙΟΜί 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΙΝΤΕΠΒΙΟΝ/Βίοβρίβγ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΡΟΙδΤ) 



ϋΟΙ ϋΑΟδ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6(ΣΕ ΡΟΙδΤ) 



ϋΟΙ ϋΑΟδ 

ΙΝΤΕΠνΕΙ Ν/Γερολυματος 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒίΙδΤ6Χ10) 



ΟΟΙΕΒΙδ 


ΟΗ.δΟΌ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 



ΟΟΙΕΒΙδ 

ΙΝΤΠΑΟίΟΒΙΝ Ρ/Ιονίος 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΙΦιάλη έγχυσης Χ100ΜΙ 

▼ 

■ 

006ΒΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΙΦιάλη έγχυσης Χ200ΜΕ 

τ 

■ 

306ΒΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1 ΑΜΡΧΙΟΜί 

τ 

■ 

306ΒΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ20ΜΕ 

▼ 

■ 

306ΒΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1 Φιάλη έγχυσης ΧδΟΜί 

τ 

■ 

306ΒΑ02 

ΙΝΤΠΑίΙΡΙΟ/Ρίθδθηίυδ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΑΟΧδΟΟΜί 

▼ 


Β06ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ ί 

τ 


Β06ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΘΧ100ΜΕ 

▼ 


Β03ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΘΧ250ΜΕ 

τ 


Β06ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΘΧδΟΟΜί 

τ 


Β06ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤίΕΧΙ 00Μ ί 

τ 


Β03ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤίΕΧ2δΟ Μ ί 

τ 


Β06ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΟ Μ ί 

▼ 


Β06ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

30% 

ΒΑΘΧ333ΜΕ 

▼ 


Β03ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

30% 

ΒΟΤΤΕΕΧ333Μ ί 

τ 


Β06ΒΑ02 

ΙΝΤΠΟΝΑ/δρ Ευτορβ 

ΙΝϋ.δΟί 

10Μΐυ/1ΜίνΐΑί(δΟ) 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧΙ Μί 

τ 

■ 

Ε03ΑΒ03 


ΙΝϋ.δΟί 

18Μΐυ/3Μί νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ3Μί 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ05 


ΙΝϋ.δΟί 

25Μΐυ/2.5Μί νΐΑί (Μϋ ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ2,5Μί 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ06 


ΙΝϋ.δΟί 

3Μΐυ/0.5Μί νΐΑί (δϋ) 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧΟ,δΜί 

τ 

■ 

ί03ΑΒ0δ 


ΙΝϋ.δΟί 

5Μΐυ/0.5Μί νΐΑί (δϋ) 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧΟ,δΜί 

▼ 

■ 

ί03ΑΒ0δ 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

1 Μΐυ/νίΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡδΟίν+ 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ03 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

30Μΐυ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡ δΟίν 

▼ 

■ 

ί03ΑΒ0δ 

ΙΝνΑΝΖ/νίοηβχ 

Ρϋ.Ο.δΟ.ΙΝ 

ΙΘ/νίΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ20Μί 

τ 

■ 

ϋΟΙϋΗ 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΙΝνίΠΑδΕ/ΠοσΙιβ 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΕΧ270 

τ 

ϋ05ΑΕ01 

ΙΟΜΕΡΟΝ/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟΕ 

30% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 


ν08ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

30% 

ΒΟΤΤΕΕΧ150ΜΕ 


\/08ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

30% 

ΒΘΤΤΕΕΧ200Μ Ε 


Ν/08ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

30% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ Ε 


ν08ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

30% 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 


Ν/08ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

30% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ20ΜΕ 


ν08ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

35% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 


ν08ΑΒ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

35% 

ΒΟΤΤΕΕΧ150ΜΕ 


νΟδΑΒΙΟ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

35% 

ΒΟΤΤΕΕΧ200Μ Ε 


νΟδΑΒΙΟ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

35% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ Ε 


νΟδΑΒΙΟ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

35% 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 


νΟδΑΒΙΟ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

40% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 


νΟδΑΒΙΟ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

40% 

ΒΟΤΤΕΕΧ150ΜΕ 


νΟδΑΒΙΟ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

40% 

ΒΟΤΤΕΕΧ200ΜΕ 


νΟδΑΒΙΟ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

40% 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 


νΟδΑΒΙΟ 

ΙΟΝΙΕ/Θ3ΐάβιτη3 

ΜΕϋ.δΗΑΜΡ 

4.25% 

ΡΕΧ200ΜΕ 


ϋ05ΑΑ 

ΙΟΡΑΜΙΡΟ 200/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟΕ 

40.8% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ 


ν08ΑΒ04 

ΙΟΡΑΜΙΡΟ 300/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟΕ 

61.2% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ100ΜΕ 


\/08ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟΕ 

61.2% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ 


\/08ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟΕ 

61.2% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ200ΜΕ 


\/08ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟΕ 

61.2% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ50ΜΕ 


ν08ΑΒ04 

ΙΟΡΑΜΙΡΟ 370/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟΕ 

75.5% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ100ΜΕ 


\/08ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟΕ 

75.5% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ 


\/08ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟΕ 

75.5% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ200ΜΕ 


\/08ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟΕ 

75.5% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ50ΜΕ 


\/08ΑΒ04 

ΙΟΡΑΜΙΒΟ/Γερολυματος 

δΟΕ.ΟΡ/ΡΕΟ 

61.24%(30%ΙΟϋΙΝΕ) 

ΡΕΧΙΟΟΜΕ(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ,) 


ν08ΑΒ04 


δΟΕ.ΟΡ/ΡΕΟ 

61.24% (30 % ΙΟ ϋΙ Ν Ε) 

ΕΕΧ20ΜΕ(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) 


\/08ΑΒ04 


δΟΕ.ΟΡ/ΡΕΟ 

61.24%(30%ΙΟΟΙΝΕ) 

ΕΕΧ50ΜΕ(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) 


ν08ΑΒ04 

ΙΟΡΑΝΟΗΟΕ/ΘβηβρΙίθίτη 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 


6010X01 

ΙΟΡΟΝΕ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.5% νν/ν 

ΡΕΧ5ΜΕ(ΣΤΑΓΟΝ ,ΦΙΑΛ.) 


δΟΙ ΕΑ03 

ΙΡΕΟΑΝ/ΟΜ/ΕΙρβη 

δΥΡ 

1000ΜΘ/15ΜΕ 

2ΡΕΧ15ΜΕ 


\/03ΑΒ01 

ΙΡΕΡΤΟΝ/ΚΙθν3 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


Θ09ΒΑ02 


ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


Θ09ΒΑ02 

ΙΡΡΑΜΙ0/Ρ3Γτηβάί3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

■ 

Θ10ΑΑ01 

ΙΡΕΜΟΡΑΡ/υηί-ΡΙΐ3ΓΠΐ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ 

ΒΤΧ30 


Ν05ΒΒ01 


ΟΡΑΕ.δΟΕ 

10ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 


Ν05ΒΒ01 

ΙΡΙΟΑΙ_ΟΙΝ/νοσ3ΐθ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100 ΙΕΙ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧδΑΜΡδΧΙ ΜΕ 

■ 

Η05ΒΑ01 


ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

100 ΐυ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧΡΕΧ3.3ΜΕ 

■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

200 ΐυ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ2ΜΕΧ14ϋΟδΕ3 

■ 

Η05ΒΑ01 

ΙΒΙΝΙΟΖΟΕ/Β3Ϊ3ΓΓη 

ΝΑδ.δΡΡ 

0.05% 

ΡΕΧ15ΜΕ 


ΡΟΙΑϋΟΙ 

ΙΡΙ5ΤΑΝ-ν/Βιοσταμ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


ϋΟΙΜΒΟδ 

Ι80θνΕΒ/Βη3ΐοΙ ΜγθΓ3 δςυίββ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΕΙδΤΧ28 

■ 

Β01ΑΘ04 

ΙδΟϋΕΒΜΑΕ/ΚΙβν3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 


ϋ10Αϋ04 

ΙδΟΘΕΒΙΕ/Γερολυματος 

ΘΕΕ 

0.05% 

ΤυΒΧδΟΘ 


ϋ10Αϋ04 


ΘΕΕ 

0.05% 

ΤΘΧ30Θ 


ϋ10Αϋ04 

ΙδΟΜΟΝ/ΡοσΙιβ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ3Τ5Χ10) 

■ 

Θ01 ϋΑΙ 4 

ΙδΟΡΤΙΝ/νίθηβχ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

120ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


ΘΟδϋΑΟΙ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


ΘΟδϋΑΟΙ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

80ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


ΘΟδϋΑΟΙ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 


ΘΟδϋΑΟΙ 


ΡΡ.ΤΑΒ 

240ΜΘ 

ΒΤΧ20 


ΘΟδϋΑΟΙ 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


δ.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

120ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Θ08ϋΑ01 

ΙδΟΡΤΟ ΜΑΧΙΤΡΟΕ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡο.δυδ 

0,1 %+6000ΐυ/ΜΕ+3500 ΡΕΧ5ΜΕ 



601ΘΑ01 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

0,1 %+6000_υ/Θ+3500ΐυ ΤΒΧ3.5Θ 



δΟΙΘΑΟΙ 

ΙδΟΡΤΟ-ΘΑΡΡΙΝΕ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ15ΜΕ 



601ΕΒ01 


ΕΥ.ϋΠΟ.δΟΕ 

4% 

ΡΕΧ15ΜΕ 



601ΕΒ01 

ΙδΟΡΤΟ-ΘΕΤΑΡΡΕϋ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δυδ 

10%+0.25% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΘΑ02 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

10%+0.25% 

ΤΒΧ3.5Θ 



δΟΙ ΘΑ02 

ΙδΟΤΡΕΤΙΝΟΙΝ/ΙΑδΙδ/13313 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

0,05% 

ΒΤΧ1ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10Αϋ04 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

0,05% 

ΒΤΧΙΤυΒΧΘΟΘ 



ϋ10Αϋ04 

ΙδΟΤΡΟΙΝ/13313 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10Αϋ04 

ΙδΟνΟΡΙ Ν/ννγθΐΙτ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

175ΜΘ/17.5ΜΕ \/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


■ 

\/03ΑΡ04 

ΙδδΟΡΡΕδ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Θ08ΘΑ08 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Θ08ΘΑ08 

ΙδΤΑΜ ΕΧ/ΑάβΙσο 

δΥΡ 

2ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 



Ρ06ΑΒ04 


ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Ρ06ΑΒ04 

ΙδΤΙΟΙΕΕΙΝΕ/ΝθΓΠΊ3 

ϋΡ-Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙΘΑΟΙ 

ΙδΤΟΤΟδΑΕ/Βίθ3ρΓ3γ 

Ρ.Θ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΘ02 


Ρ.Θ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ 2X10) 


■ 

Μ01ΑΘ02 


Ρ.Θ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΘ02 

ΙΤΑΡΡΕϋΙ Ν/Ρ3Ϊ3ΠΤ1 

δυρρ 

100ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ12 


■ 

Μ01ΑΒ01 

ΙΤΡΑΖΟΕ/νβήβίίβΙά 

ΟΡΑΕ.δΟΕ 

10ΜΘ/ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ150ΜΕ 



ϋ02ΑΘ02 

ΜΟΟΕ/Ρ3ί3ΐτη 

ΤΑΒ 

(50+5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Θ03ΕΑ01 

ΙΧΩΡ/Φοινιξφαρμ 

ΘΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧΙΟΟΘ 



ϋ07ΑΘ09 


ΘΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07ΑΘ09 


ΘΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07ΑΘ09 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.025% 

ΤυΒΧΙΟΟΘ 



ϋ07ΑΘ09 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07ΑΘ09 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07ΑΘ09 


δΡΝδυ 

ΙΟΟΜΘΘ/ΘΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ 



ΡΟΙΑϋΟδ 

ΙΖΕΡΙΝ/Η3ί3ΠΤΐ 

ΘΑΡδ 

500ΜΘ/ΘΑΡ 

ΒΤΧ12 



ϋΟΙ ϋΑ21 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ21 

ΙΖΕΤΑΡΙΝ/Ρ3ί3ΠΓΐ 

ΡΟ.ΟΡ.δΟΕ(δ.ϋ) 


ΒΤΧ4 δΑΘΗΕΤδ 







μόνο για διαγνωστική εξέταση 



Α06Αϋ65 

ΚΑΒΙΝ/ΕΝ ΡΕΡΙΡΗΕΡΑΕ/ΡΓΘ3θηίυ3 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΕΜυ.ΐν.ΙΝΡ 

ΒΤ Χ2ΒΑΘδΧ1920ΜΕ 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΕΜυ.ΐν.ΙΝΡ 

ΒΤ Χ2ΒΑΘ6Χ2400ΜΕ 

▼ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΕΜυ.ΐν.ΙΝΡ 

ΒΤ Χ4ΒΑΘ6Χ1440ΜΕ 

τ 


Β05ΒΑ10 

ΚΑΒίνΕΝ/Ρτθβθηίυβ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


ΒΑ(3Χ1026ΜΕ(Α.526ΜΙ+Β300ΜΙ+Γ200ΜΙ) 

▼ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


ΒΑΰΧ1540ΜΕ(Α.790ΜΕ+Β450ΜΙ+Γ300ΜΙ) 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


ΒΑΘΧ2053ΜΕ(Α.1053ΜΕ+Β600ΜΙ+Γ400ΜΙ) 

▼ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


ΒΑΟΧ2566ΜΕ(Α.1316ΜΕ+Β750ΜΕ+Γ500ΜΕ) ▼ 


Β05ΒΑ10 

ΚΑΕΕΤΡΑ/ΑΙΑοΙΙ 

ΟΡΑΕ.δΟΕ 

(180+20)ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ5 ΡΕΧ60Μ Ε+56ΥΡΧ5 Μ Ε 

τ 


ϋ05ΑΛ01 


δΟΡ.Θ.ΘΑΡδ 

(133,3+33,3)ΜΘ/ΘΑΡ 

ΒΤΧ(5ΒΤΧ36(ΒΕΙδΤ 6X6) 

▼ 


ϋ05ΑΛ01 


δΟΡ.Θ.ΘΑΡδ 

(133,3+33,3)ΜΘ/ΘΑΡ 

ΒΤΧ2ΡΕΧ90 

τ 


ϋ05ΑΛ01 

ΚΑΝ0ΙΝ-ΘΑΡ/Θ3Ρ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

XI1/ΙΑΕΧ2ΜΕ 


■ 

ϋΟΙΘΒΟΘ 

ΚΑΝΤΡΕΝΟΕ/Μεντινοβα 

ΘΡ.ΟΡ.δϋ 

600ΜΘ/6ΑΘΗΕΤ 

ΒΤΧ20δΑΘΗΕΤδ 



\/03ΑΒ23 

ΚΑΟδΥΕ/Ανφαρμ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

4% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



601ΘΧ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

2%(2,6ΜΘ/ϋΟδΕ) 

ΡΕΧ26ΜΕ 



Ρ01ΑΘ01 

ΚΑΡΑΡΕΟΝ-δ/Ανφαρμ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 



Θ09ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 ΒΕΙδΤΕΡ 



Θ09ΑΑ02 

ΚΑΡΤΑΕ/Φοινιξφαρμ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΚΑΡνΕΑ/ΒηβΙοΙ ΜγβΓ3 δμυίόβ 

ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤΕΡδ) 


■ 

Θ09ΘΑ04 


ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤΕΡδ) 


■ 

Θ09ΘΑ04 

ΚΑΡνΕΖΙΟΕ/Βτί3ΐοΙ ΙΥΙγθΓ3 δμυίδδ 

ΤΑΒ 

(150+12,5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤΕΡδ) 


■ 

Θ09ϋΑ04 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΤΑΒ 

(300+12,5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3ΤΕΡ3) 


■ 

009ϋΑ04 

ΚΑνΑϋΕΡΜ/ΡθΙγο 

ορ.Εχτ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 

ΚΕΕΡΕΡ/νίβηβχ 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 

▼ 

■ 

ν03ΑΟ02 

ΚΕΜΙΡΕΝ/ΕΙρβη 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧδΟνίΑΕδ 



ϋ01 ΒΑ01 

ΚΕΝΕΟΒΙΕ/Βίθ3ρτ3γ 

ορ.Εχτ.υδ 

20% 1/ν/νν 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΧ03 

ΚΕΝΤΑΟΕΡ/ΒήβΙοΙ ΜγβΓ3 δμυίήό 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



ϋΟΙ ϋΑ21 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋ01 ϋΑ21 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ21 

ΚΕΡΕΟΡΙΝ/Χρισπα 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΙΥΙΘ/ΟΑΡ 

ΒΤ X 28(ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛ. 



Α02ΒΟ01 


Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛ.) 



Α02ΒΟ01 

ΚΕΡΕΟΝΕ/Ε3νίρή3ΐτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 



007ΑΒ05 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 



007ΑΒ05 

ΚΕ33ΑΒ/Ρή3πτΐ3σί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ε02ΒΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ε02ΒΑ01 

ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟΕΕ/Θβηβρήβιτη 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΟΙΑΟΟδ 

ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟΕΕ/ΝονβΧΒΐ 

ορ.Εχτ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ01 ΑΟ08 

ΚΕΤΟϋυΡ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 


■ 

Μ01ΑΕ03 

ΚΙΡΑΡΟΕ/Ε3τηΐ3ηίο 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ Ε2Χ10) 



Ο09ΒΑ01 

ΚΙΕ8ΟΕ/Βίοπΐθάίσ3-ΟΙΐΘητί03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΚΙΝΕΡΕΤ/Θθηβ3ί3 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/0.67ΜΕ ΡΡ.δΥΡ. ΒΤΧ28ΡΡ.δΥΗ.Χ0,67ΜΕ 

▼ 

■ 

Ε04ΑΑ14 

ΚΕΑΡΙΟΙϋ Οϋ/Αββοΐΐ 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 



ϋΟΙ ΡΑ09 


ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6(ΒΕΙ3Τ 1Χ6) 



ϋΟΙ ΡΑ09 

ΚΕΑΡΙΟΙϋ/ΑήδοΙΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 



ϋΟΙ ΡΑ09 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ3Τ3Χ7) 



ϋΟΙ ΡΑ09 


ΘΡ.ΟΡ.δϋ 

250ΜΘ/8ΑΟΗ 

ΒΤΧ12 3ΑΟΗΕΤ3 



ϋΟΙ ΡΑ09 


ΘΡΑ,ΟΡ.δυδ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ50ΜΕ 



ϋΟΙ ΡΑ09 


ΘΡΑ,ΟΡ.δυδ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ΡΑ09 


ΘΡΑ,ΟΡ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ50ΜΕ 



ϋΟΙ ΡΑ09 


ΘΡΑ,ΟΡ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ΡΑ09 

ΚΕΕΑΝ-ΡΡΕΡ ΡΕΘ+Ε/Κίΐθ 

Ρϋ.ΟΡ.δϋ 


ΒΤΧ43ΑΟΗΕΤ3 







μόνο για διαγνωστική εξέταση 



Α06Αϋ65 

ΚΕΕνΑδΙ Ν/Κ1βν3 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ3Τ3Χ4) 



ϋΟΙ ϋΑ21 


ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 



ϋΟΙ ϋΑ21 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ21 

ΚΕΕ\/ΙδΤΑΜΙΝ/ΚΙθν3 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ρ06ΑΧ17 

ΚΕΙΟΘΕδΤ/Νονο ΝοτάίβΚ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(2+1 )ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ημερολογιακη συσκευασία) 



Θ03ΡΑ01 

ΚίΟΡΕΡ/ΑάθΙσο 

ΕΡ.ΤΑΒ 

(1035+675)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ) 



Α12ΒΑ30 

ΚΟΘΕΝΑΤΕ ΒΑΥΕΡ/Β3ΥΘΓ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

ιοοο ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧ2.5ΜΕ50Εν+13ΕΤ Τ 


Β02Βϋ02 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

250 Ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧ2.5ΜΕ30Ε\/+18ΕΤ ▼ 


Β02Βϋ02 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

500 ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 \/ΙΑΕΧ2.5ΜΕδΟΕν+1 δΕΤ Τ 


Β02Βϋ02 

ΚΟΜΑδΙΝ/Μεντινοβα 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 

ΚΟΝΑΚΙΟΝ/ΡοσΙΐθ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 



Β02ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

2ΜΘ/0.2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ0.2ΜΕ 



Β02ΒΑ01 

ΚΟΡΤΙΕΑΝ/Οουρ 

ΟΡΑΕ.δΟΕ 

100ΜΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΚΡΑυΤΙΝ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ3Τ5Χ10) 



Ν04Βϋ01 

ΚΥΒΕΡΝΙΝ-Ρ/Γερολυματος 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ιοοοιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ20ΜΕ5ΟΕ 

Τ 

■ 

Β01ΑΒ02 


ΕΥΡΟ.ΙΝϋ 

500 ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙ 0ΜΕ5ΟΕν+ϋ5ΕΒ ΚΙΤ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ02 

ΚΥΜΑΖΟΕ/Ρθίθιτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΚΥΤΡΙΕ/Βοσήβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

τ 


Α04ΑΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2Π19/ΤΑΒ 

ΒΤΧ5(ΒΕΙ3Τ 1X5) 

▼ 


Α04ΑΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

3ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ3ΜΕ 

▼ 


Α04ΑΑ02 


ΟΡΑΕ.δΟΕ 

Ιιημ/δΜΕ 

ΡΕΧ30ΜΕ 

τ 


Α04ΑΑ02 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

Ι_ΑΒΕΙ_ΡΗΕΝ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Β06ΑΧ17 

Ι_ΑΒΕΝΤΗΟΙ_/Χρισπα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

750ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 

Ι_ΑΒΙΙ_ΕΧ/Φαρματεν 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑΕ (ΙΜ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3.5ΜΕ6 

▼ 


ϋΟΙ ϋΑ13 


ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ (IV) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1ΟΜΕ 

τ 


ϋ01ϋΑ13 

ΕΑΒΟΟΤΟΝ/νίοίβΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(1 ΒΕΙδΤΧΙΟ) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ03 

ΕΑΒΟΧΑΝΤΡΥΕ/Χρισπα 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3ΒΕΙδΤ Χ10) 


■ 

Α07Ε002 


δυρρ 

250ΜΟ/δΕΙΡ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙδΤ6Χ5) 


■ 

Α07Ε002 

ΕΑΟΙΡΙΕ/ΘΙβχο διηίΙΐΊΚΙίηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ 4X7) 



0080Α09 

Ι_ΑΟΙΤΕΝ5/ΑΙΙθη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ4Χ7) 



0080Α09 

ΕΑΟΤΑΤΕϋ ΒΙΝΘΕΡ’δ/Κοινόχρηστα 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΘΧ100ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΘΧ250ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΘΧ500ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ Ε 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΘΧ1000ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ1000Μ Ε 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΘΧ2000ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΘΧ3000ΜΕ 



Β05ΒΒ01 

ΕΑϋΙ ΝΙ Ν/Φαρματεν 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(δΕ ΒΕΙδΤΕΡ) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 

ΕΑϋΟδΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 


ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 


ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 


ΟΡΑΕ.δΟί 

20ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ70ΜΕ 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

ΕΑΕΙϋΕ/Φαραν 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ 2X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΕΑΜΒΕΤΑ/Ρ3ΐΓηθάί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΕΑΜΙΟΤΑΕ/ΘΙβχο δΓηΙΙΐΊΚΙίηθ 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ν03ΑΧ09 


ΟΗνν.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ν03ΑΧ09 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Ν03ΑΧ09 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ν03ΑΧ09 


ΤΑΒ 

25ΜΘ 

ΒΤΧ30 


■ 

Ν03ΑΧ09 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Ν03ΑΧ09 

ΕΑΜΙδΙΕ/Νον3Πί3 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙ ΑΕΙ 5 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙ ΑΕΙ 5 


δΡΡ.δΟΕ 

1% 

ΡΙ_Χ30ΜΕ(αντλία ψεκαο 



ϋΟΙ ΑΕΙ 5 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΡδ) 


■ 

ϋΟΙ ΒΑ02 

ΕΑΝΑΜΟΝΤ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 

ΕΑΝϋΟΕΑΧΙΝ/Φαραν 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΑΑ03 

ΕΑΝΕΧ/Ε3νίρΙΐ3Γηι 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) 



Α02ΒΟ01 

ΕΑΝΙΤΟΡ/ΡοοΙιθ 

ΤΑΒ 

0.1 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Θ01ΑΑ08 

ΕΑΝΟΜΥΟΙΝ/Φαρματεν 

ΙΝϋ.δΟΕ 

250ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

ϋΟΙΘΒΟβ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

ϋΟΙΘΒΟβ 

ΕΑΡΡΑΖΟΕ/νί3ηβχ 

ΘΡ.ΟΑΡ 

15ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 (ΒΕΙδΤ 2X7) 



Α02Β003 


ΘΡ.ΟΑΡ 

30ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΡδ) 



Α02Β003 

ΕΑΡΘΑΟΤΙ Ε/Ανβη1ί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 (ΒΕΙ6Τ.5Χ20) 

▼ 


Ν05ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (ΒΕΙδΤ.2Χ25) 

τ 


Ν05ΑΑ01 

ΕΑΡΙΑΜ/ΡοοΙιβ 

ΤΑΒ 

250 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 



Ρ01ΒΟ02 

ΕΑ5ΙΧ/Ανβη1ί3 

ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 



Ο03ΟΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 



Ο03ΟΑ01 

Ε-ΑδΡΑΒΑΘΙΝΑδΕ 10000 ΜΕϋΑΟ/ΒίοσΙΐΘΠΙ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 

ιο.οοου/νίΑΕ 

ΒΤΧ5 νΐΑΕδ 

▼ 

■ 

Ε01ΧΧ02 

ΕΑΤΟΝΙΝΑ/Φαραν 

ΙΝΟ.δΟΕ 

100 ΙΕΙ/ΜΕ ΡΒΕΕ.δΥΒ. 

ΒΤΧ5ΡΒΕΡ. δΥΒΧΙΙΥΙΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟίυ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΕΙ_Χ4ΜΕ(28ϋΟδΕδ) 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΒ.δΟΕ 

200ΐυ/ϋΟδΕ 

ΕΕΧ2ΜΕ(14 ϋΟδΕδ) 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΕΑΤΟΒΕΝ/Ανφαρμ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 



Β06ΑΧ13 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



Β06ΑΧ13 

ΕΑΤΥδ/Εβονβη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(πλαστικο φιαλ) 


■ 

Ν06ΒΧ03 


ΟΒΑΕ.δΟΕ 

1000ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ150ΜΕ 


■ 

Ν06ΒΧ03 

ΕΕΒΙ ΕΟΝ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 

ΕΕϋΙΟΝ/ΗβΙρ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Ν05ΒΕ01 

ΕΕΘΙΕ/ΑΙΙβΠβσ 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1 ΕΕΧ50((ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ 



Ν04Βϋ01 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΆΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 



Ν04Βϋ01 

ΕΕΟΟΕΕΒ/ΕΙρβη 

ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

800(40ΕΕ+++)ΜΘ/15ΙΥ1Ε ΒΤΧ1 ΟνίΑΕ(ΟΒΑΕ)Χ15ΜΕ 



Β03ΑΒ09 


ΟΒΑΕ.δΟΕ 

266.65(13.33ΕΕ)ΜΘ/5Μ ΕΕΧ150ΜΕ 



Β03ΑΒ09 


Ρϋ.ΟΒ.δϋ 

800(40ΡΕ+++)ΜΘ/δΑΟΗΕ ΒΤΧ12 δΑΟΗΕΤδ 



Β03ΑΒ09 

ΕΕΜΕδΙΕ/Ανφαρμ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΕΕΜΟΠΟΑΝ/Εβονση 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΕΟΙΕδ) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ06 

ΕΕΜΟΧΟΕ/ϋθΐηο 

Ρϋ.ΙΝΦδΟΕ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ Ο 

▼ 


ϋ01 ϋΑ11 


Ρϋ.ΙΝΟ.δΟΕ 

2Θ/Λ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1\/ΙΑΕΧ20 

▼ 


ϋ01 ϋΑ11 

ΕΕΝΑΒ/ΒίσιτΐΘάίθ3-ΟΙιβηΊίθ3 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΕΕΧ28 



Α02ΒΟ01 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 



Α02ΒΟ01 

ΕΕΟΟΕΙΜΙΕ/Εθονβη 

δΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ200ΜΕ 



Β05ϋΒ13 

ΕΕΟΝΙΤΒΕΝ/Μενπνοβα 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ5Τ3Χ10) 



0080Α08 

ΙΕΟνί Ν ΕΖΑΕ/Μεντινοβα 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



009ΑΑ02 

ΕΕΡΟΝΕΧ/Νον3Ηί5 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (ΒΕΙ3Τ5Χ10) 

▼ 


Ν05ΑΗ02 


ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (ΒΕΙδΤ.2Χ25) 

▼ 


Ν05ΑΗ02 

ΕΕΡΕΙΒ/ΕΙρθη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΕΕΒΕΙΖΕ/Ββίβπτι 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 2X7) 



009ΑΑ03 

ΕΕ500Ε/Νον3Γ(ί3 

ΟΑΡδ 

40ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 


■ 

Ο10ΑΑ04 

ΕΕΤΥΝΟΕ/ΝΟΓΠΊ3 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝΟ 

1 Θ/νίΑΕ (Ι.ν) 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


ϋ01 ϋΑΙ 0 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝΟ 

ΙΘ/νίΑΕΙ.Μ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ4Μ ΕδΟΕ 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 

ΕΕυθΟΜΑΧ/Νον3Γΐί3 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 

150ΜΟΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1Μ ΕδΟΕ 

▼ 

■ 

Ε03ΑΑ03 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 

300ΜΟΘ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1Μ ΕδΟΕ 

▼ 

■ 

Ε03ΑΑ03 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 

400ΜΟΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1Μ ΕδΟΕ 

τ 

■ 

Ε03ΑΑ03 

ΕΕΕΙΟθνθΒΙΝ/ΕΕϋΕΒΕΕ/\Λ/γθΙΙι 

ΙΝΟ.δΟΕ 

100ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 


■ 

ν03ΑΕ03 


ΙΝΟ.δΟΕ 

200ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


■ 

ν03ΑΕ03 


ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔ,) 


■ 

ν03ΑΕ03 

ΕΕΕΙΟΟνΟΒΙΝ/ΙΛ/γβΙή 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝΟ 

30ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


■ 

ν03ΑΕ03 

ΕΕυ5ΤΑΤΙΝ/θ3η33θη-ΟΝ39 

ΙΝΟ.δΟ.ΙΝΕ 

10ΜΘ/10ΜΕ 

ΒΤΧ7νΐΑΕδΧ10ΜΕ 

▼ 

■ 

Ε01ΒΒ04 

ΕΕνΑΜΙΝ/ΘβηβρΙΐ3Γηι 

ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/1ΟΜΕ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕδΧΙ 0Μ Ε 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΕΕνθΟΑΒΝΙΕ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ ΡΕ(δΙΝΘΕΕϋΟ ΒΤΧ10ΕΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΕΕνΟΤυδδ/ΒοβίΓΓΐηρβΓ 

δΥΒ 

30ΜΟ/5ΜΕ 

ΕΕΧ125ΜΕ(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) 



Β05ϋΒ27 

ΕΕΧΟΤΑΝ1 Ε/ΒοοΙίθ 

ΤΑΒ 

1.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΒδ) 

τ 


Ν05ΒΑ08 


ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΒδ) 

▼ 


Ν05ΒΑ08 


ΤΑΒ 

6ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΒδ) 

τ 


Ν05ΒΑ08 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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|ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ | 

ΕΙΑϋΕΗΥΕ/ΚΙβνΒ 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΕΙΑΜΥΟΙΝ/Οοιιρ 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16(ΡΟΙ Ε54Χ4) 



δ01 ϋΑ21 


Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



001 ϋΑ21 

ΕΙΒΡΑΧ/Ιοη Ιόβηθ3 

δ.Ο.ΤΑΒ 

(5+2.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 


Α030Α02 

ΕΙΒΡΟΝΙΕ-Ρ/Οουρ 

ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 


Ν05ΒΑ08 

ΕΙϋΑΡΒΙΜ/Νγοοπιβά 

Ο.ΤΑΒ 

(800+160)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤ2Χ5) 



ϋΟΙ ΕΕ03 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(800+160)ΜΟ/250ΜΙ_ 

ΡΕΧ250ΜΕ 



ϋ01 ΕΕ03 

ΕΙϋΕΧ/Μινερβα 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.05% νν/νν 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ07Α008 

Ι_ΙΡΕΠΜΥΟΙΝ/Ι_βον3η 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΕ 


■ 

δΟΙΟΒΟΘ 

Ι_Ι ΡΕΡΟδΤ/Ι_βον3η 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 



001 ϋΑ21 

ΕΙΡΕΡΖΙΤ/ΜβηΙίηοό3 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ10 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ20 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ20 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1 ΡΕΧ10 


■ 

Ο10ΑΑ02 

ΕΙ ΜΟΧ/Βίοτηθάί03-ΟΙΐθΓηί03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 

▼ 


ϋ01 ΜΑ02 

Ι_Ι ΝΘΟΡΕΝ/νίοί3Γ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ 1XI2) 



ϋ01 ϋΑ21 

ΕΙΟΜΑΘΕΝ/Χρισπα 

ΟΡ.δΟ.ϋ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



Ο01ΕΒ15 

ΡΙΡΑΝΤΗΥΡ/ΡουτηίβΓ 

ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ48 


■ 

Ο10ΑΒ05 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_ΙδΤΕΡ 2X15) 


■ 

Ο10ΑΒ05 

ϋΡΙΟΙΙ_/ΡουτηϊβΓ 

ΟΑΡδ 

200Π19 

ΒΤΧ30(ΒϋδΤ 3X10) 


■ 

Ο10ΑΒ05 


ΡΟ.ΜΡ.ΤΑΒ 

160ΜΘ/ΤΑΒ3 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΒ05 


ΡΟ.ΜΡ.ΤΑΒ 

160ΜΟ/ΤΑΒ3 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ 3X10) 


■ 

Ο10ΑΒ05 


ΡΟ.ΜΡ.ΤΑΒ 

160ΜΘ/ΓΑΒ3 

ΒΤΧ50(ΒΙ_ΙδΤ5Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ05 


ΡΟ.ΜΡ.ΤΑΒ 

160ΜΘ/ΤΑΒδ 

ΒΤΧ90(ΒίΙδΤ9Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ05 

ΕΙΡΙϋΙΕδδ/Φαραν 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ02 

ιιριοοοε υιτΒΑ-ΡίυιοΕ/ρ+Ν 

ΟΙίΥ.ΙΝϋ 

48% ΙΟϋΙΝΕ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ 



νΟδΑϋΟΙ 

ΕΙΡΙΤΟΡ/ΡίίζβΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 


■ 

Ο10ΑΑ05 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙδΤ2Χ7) 


■ 

Ο10ΑΑ05 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙδΤ2Χ7) 


■ 

Ο10ΑΑ05 

ΙΙΡΟΡΙΙΝϋΙΝ ΜΟΤ/ίΟΤ/Βιοσερ 

ΙΝΦΕΜ.ΙΝΡ 

10% 

ΡΕΧ500ΜΕ 

τ 


Β05ΒΑ02 


ΙΝΦΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΡΙΧ100ΜΙ 

▼ 


Β05ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΡΕΧ250ΜΕ 

τ 


Β05ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΡΕΧ500ΜΕ 

τ 


Β05ΒΑ02 

ΕΙΡΟΡΗΟΡΑΕ/Σερβιε 

δ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ.2Χ15) 



Ο10ΑΧ04 

ΕΙΡΟΗΕΧ/ΟβηβρΙΐ3πη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ5Τ1Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΕΙ3ΒΑ/Ρ3ί3ΐτη 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 



0080Α08 

ΡΙ5ΕΡΟΡ/νοθ3ΐθ 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ Χ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

Ι_Ι5ΙΝ05ΡΕ5/5ρθθίί3Γ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ5Τ2Χ7) 



009ΑΑ03 

ΕΙδΟΕΙΡ/θ3ρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ5Χ6) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΕΙΤΗΙΜΟΕΕ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.25% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



601 Εϋ01 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.50% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ Εϋ01 

ΕΙΤΗΙΟΡΟΡ/Α. Νικολακοπουλος 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

660ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 

■ 

Ν05ΑΝ01 

Ι_ΐνΐΑΙ_/θΓ93ηοη 

ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



0030005 

ϋ'νθ5ΤΙ Ν/ϋ3η33βη-ΟΝ39 

ΕΥ.ϋΡΟ.δυδ 

0.05% 

ΡΕΧ4ΜΕ 



6010X02 

ΡΙΖΕΡΑΤ/Οθ3τηορίΐ3ΓΓη 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

Ι_0ΒΕΙ_0/Ρ3ί3πη 

Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ 

ΒΤΧ30 


■ 

Ν06ΒΧ03 


ΟΡΑΕ.δΟΕ 

200ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 


■ 

Ν06ΒΧ03 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΕΟΒίνΟΝ/Μθησπηί 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 



Ο07ΑΒ12 

ΕΟΟΑΒΙΟΤΑΕ/Σερβιε 

δΟΕ.ΙΝΗ 

1% 

ΕΕΧ5ΜΕ(Δοσομετρικο 



Β02ΑΒ03 

ΕΟΟΑδΑΕΕΝΕ/Νον3Γΐί3 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.02%+3% 

ΤΒΧ15Θ 



ϋ07ΧΒ01 

ΕΟΟΑδΟΝ δΟΑΕΡ/ΡτοθΙ 

ΕΟΤ 

0.1 % 

ΕΕΧ60ΜΕ 



ϋ07ΑΟ01 

ΕΟΟΕΒΥΕ/Θ3ΐάβΠ7ΐ3 

ορ.Εχτ.υδ 

0.25% 

ΤυΒΧ20Θ 



ϋ01 ΑΕΙ 6 

ΕΟΡΟδΤΙΝ/Ρ3ΓΠΐθάί3 

ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΟνίΑΕδΧΙ 0Μ Ε 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΕΟΡΟΤΟ/Π3ί3πη 

ΕΥ.ϋΡο.δυδ 

0.1 %+0.3% 

ΕΕΧ5ΜΕ 



δΟΙΟΑΟΙ 

ΕΟΡΤΥΕ/ΑδδοΙΙ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 



004ΑΧ20 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20( ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 



004ΑΧ20 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΕ 



004ΑΧ20 


ΟΡ.δΟ.ϋ 

150ΜΘ/ΜΕ 

ΚΟΥΤ.ΓΥΑ.ΣΤΑΓ.Φ .40ΜΕ 



004ΑΧ20 


δ.Ρ.Ε.Ο.ΤΑ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙδΤ3χ5) 



004ΑΧ20 

ΕΟΘΙ ΜΑΧ/Α3ΐΓ3Ζβηβ03 

δ.Ρ.Ε.Ο.ΤΑ 

(5+47.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 



007ΡΒ02 

ΕΟΜΑϋΒΥΕ/Χρισπα 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 


Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 


Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



Α02ΒΑ02 


δΥΡ 

75ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ300ΜΕ 



Α02ΒΑ02 

ΕΟΜΕδΟΝΕ/δσΙίΘηηρ ΡΙουςΙτ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.05% 

ΤυΒΧ25Θ 



ϋ07ΑΒ10 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.05% 

ΤυΒΧ25Θ 



ϋ07ΑΒ10 

ΕΟΜΕΧΙΝ/Θ3ΐθηίθ3 

ορ.Εχτ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ01 ΑΟΙ2 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ01 ΑΟΙ2 


δΡΡ 

2% 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋ01 ΑΟΙ 2 


νΑΘ.ΟΡ 

2% 

ΒΤΧ1ΤυΒΧ35Θ+16ΣΥΣΚ. 



Θ01ΑΡ12 


νΑΘ.δυΡ 

200ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ3 



Θ01ΑΡ12 


νΑΘ.δυΡ 

600Μβ/δυΡ 

ΒΤΧ1 



Θ01ΑΡ12 

ΕΟΜΙΒ/Νον3Γΐί3 

ΟΑΡ.δΡ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 



0080Α03 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ56 (ΒΕΙδΤ 4X14) 



0080Α03 

ίΟΜυϋΑί/ΑνθηΙίβ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

δΜΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ17ΜΕ(112 ϋΟδΕδ) 



Ρ03ΒΟ01 


ΕΥΌΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



δΟΙΟΧΟΙ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

2% 

ΡΕΧ26ΜΕ 



Ρ01ΑΟ01 

ΕΟΝΑΕΟΑΕ/ΒοθΐΊΓΪηρβΓ 

δυρρ 

(1000+30)ΜΘ/δυΡΡ 

ΒΤΧ6 (ΡΟΙδΤ 1X6) 

▼ 


Ν02ΑΑ59 


ΤΑΒ 

(500+30)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙδΤ.1 XI0) 

τ 


Ν02ΑΑ59 

ΕΟΝΑΒΙ Ο-Ν/ΒοθΙΐΓίηρθΓ 

δυρρ 

(400+20+50)ΜΘ/δυΡ. 

ΒΤΧ6 (ΡΟΙδΤΙΧΘ) 

τ 


Ν02ΑΑ59 


ΤΑΒ 

(400+50+10)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

τ 


Ν02ΒΕ51 

ΕΟΝΙΝΕ/ννγθΙΙι 

ΟΑΡδ 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ08 


δ.Ρ.Ε.Ο.ΤΑ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΒ08 

ΕΟΡΙϋ/ΡίίζθΤ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

900ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΕΟΡΒΕδΟΒ/Νον3Γΐί3 

ΟΟ.Ρ.Ε.Ο.Τ 

190ΜΘ/ΤΑΒ ΟΒΟδ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 1X14) 



007ΑΒ02 


ΟΟ.Ρ.ΕΟ.Τ 

95ΜΘ/ΤΑΒ ΟΡΟδ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 1X14) 



007ΑΒ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40(ΣΕΒΕΙδΤΕΡδ) 



007ΑΒ02 

ΕΟΡΒΟΟ/ΝΘΠΤ13 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΡΕΧ1 Χ28) 



Α02ΒΟ01 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 



Α02ΒΟ01 

ΕΟΒΑ/Φοινιξφαρμ 

ΤΑΒ 

ΙΟηιρ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 



Ρ06ΑΧ13 


ΤΑΒ 

ΙΟπτρ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙδΤ 3X7) 



Ρ06ΑΧ13 

ΕΟΡΑΜΕΤ/ννγβΙΙι 

ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 

▼ 


Ν050ϋ06 

ΕΟΒΑΤΑΒ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 



Ρ06ΑΧ13 


ΤΑΒ 

10ΜΘ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ6Τ3Χ7) 



Β06ΑΧ13 

ΕΟΡΑΤΑϋΙΝΕ/ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ/Νον3Γΐί3 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 ΒΕΙδΤΕΡ ΡνΟ/ΑΕ 



Ρ06ΑΧ13 

ΕΟΡΑΤΑϋΙΝΕ/ΝθνΕΧΑΕ/ΝονβΧ3ΐ 

δΥΡ 

5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 



Ρ06ΑΧ13 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1 XI4) 



Ρ06ΑΧ13 

ΕΟΡΟΑΜΙΝ/Οουρ 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟ 1Ε1XI4) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ06 

ΕΟΡϋΙΝ/νί3ηθχ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

40ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10Μ Ε 



Α02ΒΟ01 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

40ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 



Α02ΒΟ01 

ΕΟδΕΟ/Α3ΐΓ3Ζθηβθ3 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(σε φιαλιδιο) 



Α02ΒΟ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

40ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΟΜΕδΟΕν 



Α02Β001 

Ι_05ΕΡΑΝ/ΡγοθΙ 

ΟΗ.δΟ.ϋ 

2ΜΟΟ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 



Α110003 

ΕΟδΤΙΝ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_ΙδΤ1 Χ10) 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 


■ 

010ΑΑ02 

ίΟδΤΡΑΟΥί/Χρισπα 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 



0080Α08 

ίΟνΑϋΡυΟ/Μβά-Οηβ 

ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙ5Τ1Χ10) 


■ 

010ΑΑ02 

Ι_θνΑΡΕΝ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_ΙδΤ1 XI0) 


■ 

010ΑΑ02 

ΕθνΑ5ΤΑΤΙΝ/ΝθνΕΧΑΕ/ΝονβΧ3ΐ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ5Τ1Χ10) 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

010ΑΑ02 

ΕθνΑ5ΤΕΝ/νοσ3ΐθ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 1Χ30) 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι5Τ1 Χ10) 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 1Χ30) 


■ 

010ΑΑ02 

ΕθνΑΤΕΧ/Θ3ρ 

ΤΑΒ 

ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

010ΑΑ02 

ΕΟνΑΤΟΡ/Φοινιξφαρμ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι5Τ3Χ10) 


■ 

010ΑΑ02 

ΕΟ\Λ/ΟΗΟίΙΟ/Βίοπΐθάίσ3-ΟΙΐΘητίσ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ΟΙΟΑΑΟΙ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 


■ 

ΟΙΟΑΑΟΙ 

ΕΟ\Λ/ΕΙΡΙΟ/ΒίθΓηβάίθ3-ΟΙΐθΓηίσ3 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

010ΑΑ02 

ΕΟΧΑΡΙΝ/Νοηηθ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 



Ν05ΒΕ01 

ΕΟΧΙΤΑΝ/νίβηθΧ 

5ΕΙΡΡ 

15ΜΘ/3ίΙΡ 

ΒΤΧ6(ΕΟΙδΤ1Χ6) 


■ 

Μ01Α006 


ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01Α006 


ΤΑΒ 

7.5ΜΘ^ΓΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01Α006 

ΙΟΖΑΡΡΙΝ/Οουρ 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΕΕΧ14(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 



Α02Β001 


Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΙΧ28 



Α02Β001 

ΕυϋΙΟΜΙΕ/Νον3Γΐΐ5 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΙΙδΤΕΡδ) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΑ21 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒίΙδΤΕΡδ) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΑ21 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒίΙδΤΕΡδ) 

τ 

■ 

Ν06ΑΑ21 

ΕίΙΜΑΗΕΝ/ΕΙρβη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(3ΤΡΙΡ 1X10) 



Α02ΒΑ02 

ΕυΜΙϋΡΟΡ8/υηί-ΡΙΐ3Γηΐ3 

ΟΡ.δΟ.ϋ 

26ΜΘ/ΜΕ 

ΕΕΧ15ΜΕ 

▼ 

■ 

Ν03ΑΑ02 

ίίΙΜΙΟΑΝ/ΑΙνί3 

ΕΥΌΡΟ.δΟί 

0.3ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ3ΜΕ 



301ΕΧ05 

ΕυΖΙΝ/Νον3ΓΐΪ3 

ΕΥ.ϋΗΟ.δΟί 

(0.1+0.3)% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



3010Α07 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

(0.1+0.3)% 

ΤΕΙΒΧ4Θ 



3010Α07 

ΕΛ/ΙδΤ/δσΙιβηηρ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

(3.996+0.004)0/1/1Αί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ20Μ ί 3 



ν08ϋΑ 

ΕΥΟΙΤΗΟΡΕ/Κοπερ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑί 

τ 


Μ03ΑΒ01 

ΕΥΟΕΝΑΕ/Βίοτηθάίσ3-ΟΙΐθπιίσ3 

ΟΡ.ΕΧΤ.υ3 

0.025% 

ΤυΒ X 30Θ 



ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υβ 

0.025% 

ΤυΒ Χ50Ο 



ϋ07Α009 

ΕΥΜΡΗΟΘΕΟΒΕΙΕΙΝΕ ΙΜΤΙΧ δΑΝΘδΤΑΤ/Γερολυματος 







ΙΝΦδΟί 

100ΜΘ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ5Μί 

τ 

■ 

Ε04ΑΑ04 

ΕΥΟ-ΟΟΡΤΙ Ν/νί3ΠΘΧ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΕυ 

ΙΟΟΜΟ/1/ΙΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ2Μ ΕδΟί 


■ 

Η02ΑΒ09 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

250ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ2Μ ΕδΟί 


■ 

Η02ΑΒ09 

ΕΥΟ-ΟΒΟΕ/νίθηβχ 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑΕΧΙ 6Μ ίδ 


■ 

Η02ΑΒ04 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

125ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ2Μ ΕδΟί 


■ 

Η02ΑΒ04 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

40ΜΟ/1/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ1Μ ΕδΟί 


■ 

Η02ΑΒ04 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΟ/1/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑΙ_Χ8ΜίδΟ 


■ 

Η02ΑΒ04 

ΕΥΟΤΒΕΤ/Βίοηΐθάίσ3-ΟΙΐΘΓηίσ3 

ΟΕί.ΕΧΤ.ίΙδ 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10Αϋ04 

ΜΑΒΟΑΜ ΡΑΤΗ/Μ & 1 

Ο/δ.δΟΕ.ΙΝ 

10ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ3ΜΕ 

τ 

■ 

101X004 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 

ΜΑΒΤΗΕΡΑ/ΡοσΙιβ 

Ο/δ.δΟΕ.ΙΝ 

100ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ2\/ΙΑΕδΧ1 ΟΜΕ 

τ 

■ 

Ε01ΧΟ02 


Ο/δ.δΟΕ.ΙΝ 

500ΜΘ/50ΜΕ 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ50ΜΕ 

▼ 

■ 

Ε01ΧΟ02 

ΜΑΟΟΡΕΕ/ΕΙρβη 

ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 



ΟΟδΟΑΟδ 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



ΟΟδΟΑΟδ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



ΟΟδΟΑΟδ 

ΜΑΟΟΡΑΡ/ΡοσΙιβ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

(100+25)ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ30 



Ν04ΒΑ02 


ΤΑΒ 

(200+δ0)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ30 



Ν04ΒΑ02 

ΜΑΘ-2/Θ8ΐθηίσ3 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

Ι.δΘ/ΙΟΜΕ ΑΜΡ(ΟΡΑΕ) ΒΤΧ20ΑΜΡ(ΟΡΑΕ)Χ10ΜΕ 



Α120008 

ΜΑΘΝΕνίδΤ/δσΙιβηημ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

469.01 ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ ΟΜΕ 



ν08ΟΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

469.01 ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙδΜΕ 



ν08ΟΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

469.01 ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 \/ΙΑΕΧ20ΜΕ 



ν08ΟΑ01 

ΜΑΘΝΙΤΟΝ-Ρ/Οουρ 

δ.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ο03ΒΑ11 

ΜΑΘΕΙ ΡΑΝ/Ρ1ΐ3ΐτη3σγρη3 

ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 



0020Α04 


ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 



0020Α04 

ΜΑϋΕΡΤΙΕ/ΑνβηΙίε 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ6Τ.1Χ20) 

▼ 


Ν06ΑΒ08 

ΜΑΚΟΝ/ΑΝ/Μεντιμαρ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ2Χ6) 



ϋΟΙ ϋΑ08 


Ρϋ.ΟΡΑ.δΕΙδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ08 


Ρϋ.ΟΡΑ.δΕΙδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ08 

ΜΑΕΕϋΡΟΕ/Χρισπα 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/1ΟΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΜΑίΟΟΕΡ/Φαρμανελ 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΙ 


Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

2Θ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΙ 

ΜΑΕΟΡΤΙΕ/δρβαίΒΐ- 

ΘΡ.ΟΑΡ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(πλαστ. φιαλ.) 



Α02Β001 

ΜΑΝϋΟΚΕΡ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ07 

ΜΑΝΝΙΤΟΙ/Κοινόχρηστα 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 



ΒΟδΒΟΟΙ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ230Μ Ε 



ΒΟδΒΟΟΙ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΘΧδΟΟΜΕ 



ΒΟδΒΟΟΙ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧδΟΟΜΕ 



ΒΟδΒΟΟΙ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΟΧ1000ΜΕ 



ΒΟδΒΟΟΙ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000Μ Ε 



ΒΟδΒΟΟΙ 

ΜΑΝΥΡΕΡ/ΟΙιίββί 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤΕΡ) 



Ο08ΟΑ11 

ΜΑδΤΟνΕΤ/Φαρματεν 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟ/νίΑΕ 

ΒΤΧδ0νΐΑΕ+δ0ΑΜΡΧ4ΜΕδ 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 

ΜΑνίΤΑΕΟΝ/ΗθΙρ 

ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 2Χ1δ) 



ΟΟδϋΒΟΙ 

ΜΑΧΑΕΤ’ΉΑΡΙϋ δΟΕ ΤΑΒ”/νί3ηβΧ 

ΕΙΝΘ.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ3δΑΟΗ ΕΓδΧΙ ΤΑΒ 


■ 

Ν020004 

ΜΑΧΙ ΒΡΑΕ/ϋβιηο 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

ΜΟδΒΑΟΙ 

ΜΑΧΙ ϋΕΧ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΙϋδ 

0.1 % 

ΡΕΧδΜΕ 



δΟΙ ΒΑ01 

ΜΑΧΙΡΙΜΕ/νϊ3ΠΘΧ 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

10/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3Μ ΕδΟΕ 

τ 


ϋΟΙ ϋΑ24 


ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

20/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10Μ ΕδΟ 

τ 


ϋΟΙ ϋΑ24 

ΜΑΧΕΟΝ/Μβη3πηί 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 1X14) 


■ 

010ΑΑ03 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 


■ 

010ΑΑ03 

ΜΕΟΕΟΜΕΝ/Θ3ΐβηίσ3 

ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΘ04 

ΜΕϋΑΟΤΕΡ/Φαραν 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΟΙ ΑΟ02 

ΜΕϋΙΡΗΥΕΕΙΝΕ ΟΗΡΟΝΟ/Μθάίσυε 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ρ03ϋΑ04 


ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Ρ03ϋΑ04 


ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Ρ03ϋΑ04 

ΜΕϋΙΤΑΜ/ΗβΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ν06ΒΧ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ν06ΒΧ03 


ΟΡΑΕ.δΟΕ 

1000ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧΙδΟΜΕ 


■ 

Ν06ΒΧ03 

ΜΕϋθνΑδΟΙΝ/ΡΙΐ3Γηΐ3σγρΓί3 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

010ΑΑ02 

ΜΕϋΟΧΕΜ/ΡΙΐ3Γηΐ3σγρπ3 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 1500ΜΟ/1/Ι ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 


Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 

Ρ0.ΙΝϋ.δΟΕ750ΜΘ/νΐΑΕ ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 

ΜΕϋΡΟΕ/ΡΙΐ3ΐτη3α3 

ΤΑΒ 

16ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


■ 

Η02ΑΒ04 


ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ 


■ 

Η02ΑΒ04 

ΜΕΡΟΧΙ Ε/νί3Πθχ 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑΟδ 

ΜΕΘΑ-ΟΑΕΟΙΕΙΜ δΑΝΟΟΖ/ΝονθΠίδ 

ΕΡ.ΤΑΒ 

(0,80+5,230)Θ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α12ΑΑ20 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΜΕΘΑΟΕ/ΒηεΙοΙ ΜγβΓ3 βμυίββ 

ΤΑΒ 

160ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ρ02ΑΒ01 

ΜΕΘΑΡΟΤΕΟΤ/Ιονιος 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

50υ/ΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΡ 

Τ 

■ 

ϋ06ΒΒ09 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

50υ/ΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ20ΜΡ 

▼ 

■ 

ϋ06ΒΒ09 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

50υ/ΜΡ 

ΒΤΧ1 γυάλινη φιάλη 

▼ 

■ 

ϋ06ΒΒ09 

ΜΕΘΑΡΡΑΤΙΝ/ΘβηβρΙιβιτη 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

150ΜΘ/15ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧ1 νίΑΡΧΙ 5Μ Ρ 



Ρ01ΧΑ02 

ΜΕΘΑΡΡΕ53/ΘβηβρΙΐ3ηη 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΡΙ3Τ3Χ10) 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



009ΑΑ02 

ΜΕΕΙΟΑΤ/Οουρ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΡΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΜΕΕΙΜΟΝΤ/Αηΐοτ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΡΙ3Τ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΜΕΡΙΡΘΑΝ/Οουρ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ Ρ3Χ10) 



004ΑΧ20 

ΜΕΡΡΕΡΙΡ/Νον3Πί3 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 


Ν05Α002 


ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

τ 


Ν05Α002 

ΜΕΜΟΤΙΡ/ΘβηβρΙΐ3ΐπι 

ΤΑΒ 

6ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΡΙ3Τ 3X10) 



004ΑΕ04 

ΜΕΝΙΝΘΙΤΕΟ/\Λ/γβ1Ιι 

ΙΝϋ.βΡΙβΡ 

10ΜΟΘ/0.5ΜΡ ϋΟβΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΡΧ0,5ΜΡ(ϋΟ5Ε) 

τ 

■ 

ϋ07ΑΗ02 

ΜΕΝΙΝΥΑΟΤ (ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ)/νί3ηβχ 






Ρβ.ΙΝϋ.βΟΡ 

10ΜΟ/0,5ΜΡ(003Ε) 

ΒΤΧ1 νΐΑΡ+1 νίΑΡΧΟ ,5ΜΡ 

▼ 

■ 

ϋ07ΑΗ02 

ΜΕΝϋΡΙΘΑΤΕ(ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ)/Γερολυματος 






Ρβ.ΙΝϋ.βΟΡ 

10ΜΟ/0,5ΜΡ(003Ε) 

ΒΤΧ1 νΐΑΡ+1 νίΑΡΧΟ ,5ΜΡ 

▼ 

■ 

ϋ07ΑΗ02 

ΜΕΝΟΘΟΝ/ΟίΓβτηίρΙίΒΓΓη 

Ρβ.ΙΝϋ.βΟΡ 

(75ΐυ Ρ3Η+75ΐυ ΡΗ)/Α 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3+5ΑΜ Ρ3 βΟΡΥ 

τ 


Θ03ΘΑ02 

ΜΕΝΟΜΡΙΝΕ(ΝΕΙ33ΕΡΙΑ ΜΕΝΙΝΘΙΤΟβ ΘΗΟΡΙΡ3 Α,0Υ,\Λ/-135/νί3ηΘΧ 






ΡΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

(50+50+50+50)ΜΟ/008Ε ΒΤΧ1 νΐΑΡ+1 νΐΑί βΟΡΥ 

τ 

■ 

ϋ07ΑΗ04 


ΡΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

(50+50+50+50)ΜΟ/ϋ03Ε ΒΤΧ1ΥΙΑΡ+1ΥΙΑΡ βΟΡν(ΙΟΔΟΣΕΙΣ) Τ 

■ 

ϋ07ΑΗ04 

ΜΕΝΟΡΕ8Τ/Νον3Ι1Ϊ3 

ΤΤ3 

100ΜΟ/24Η 

ΒΤΧ8 



Θ030Α03 


ΤΤ3 

25ΜΟ/24ΗΡ8 

ΒΤΧ8 



Θ030Α03 


ΤΤ3 

50ΜΟ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ8 



Θ030Α03 


ΤΤ3 

75ΜΟ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ8 



Θ030Α03 

ΜΕΡΡΙΤ/Ρθονβη 

ΟΒ.βΟΡ.βϋ 

1Θ/10ΜΡ 

ΒΤΧ10ΡΡΧ10ΜΡ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΜΕΡ0ΝΕΜ/03Π3 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΡ (IV) 

ΒΤΧΙΟνίΑΡβ 

▼ 

■ 

ϋΟΙ ϋΗ02 

ΜΕ3ΑΕΑΖΙΝΕ/Φαρματεν 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΡΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Α07Ε002 

ΜΕ3ΑΕΑΖΙΝΕ/Βί03ρΓ3γ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 


■ 

Α07Ε002 

ΜΕ8ΜΟΡ/Ρ3ί3Γηι 

ΟΡΑΕ.30Ε 

10ΜΘ/ΜΡ 

ΒΟΤΤΡΕΧ150ΜΡ 



ϋ02Α002 

ΜΕ30ΝΕΧ/ΑάβΙσο 

ΤΑΒ 

10ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΡΙ3Τ1Χ21) 



007ΑΒ03 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΡΙ5Τ1 Χ28) 



007ΑΒ03 

ΜΕ3ΤΙΝΟΝ/Ιση Ιδθη03 

3.0.ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(σε ΡΡ) 



Ν07ΑΑ02 

ΜΕβυΕΙϋ/ΒοθΙιηηρΘΓ 

ΘΒ.ΟΒ.βϋ 

100ΜΘ/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

10ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΡΙ8Τ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΜΕ3υΡΟΝ/ΡθτηθΚ 

ΤΑΒ 

10ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΜΕΤΗΕΡΘΙΝ/Νον3Πί8 

3.0.ΤΑΒ 

0.125ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΡΙ5Τ 1Χ25) 



Θ02ΑΒ01 

ΜΕΤΗΟΒΙΟΝ/Μβάίσυβ 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

1000ΜΘ/40ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧ1 νΐΑΡΧ40ΜΡ 



Ρ01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/20ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧ1 νΐΑΡΧ20ΜΡ 



Ρ01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/2ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧ1 νΐΑΡΧ2ΜΡ 



Ρ01 ΒΑ01 

ΜΕΤΗΟΤΡΕΧΑΤΕ/ϋΑνίΟ ΒΙΙΡΡ/Γερολυματας ΙΝϋ.βΟΡ 

100ΜΘ/4ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧ5νΐΑΡ3Χ4ΜΡ 



Ρ01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.βΟΡ 

500ΜΘ/20ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧ1 νΐΑΡΧ20ΜΡ 



Ρ01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.βΟΡ 

50ΜΘ/2ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧ5νΐΑΡ3Χ2ΜΡ 



Ρ01 ΒΑ01 

ΜΕΤΗΟΤΡΕΧΑΤΕ/ΕΕϋΕΡΕΕ/ννγθ1Ιι 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

1000ΜΘ/40ΜΡ 

1ΒΟΤΤΡΕΧ40ΜΡ 



Ρ01 ΒΑ01 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/20ΜΡ 

1ΒΟΤΤΡΕΧ20ΜΡ 



Ρ01 ΒΑ01 


ΡΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/νΐΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡ 



Ρ01 ΒΑ01 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 



Ρ01 ΒΑ01 

ΜΕΤΡΟϋΙΝ ΗΡ/3βΓθησ 

ΡΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

75 ΐυ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ+1ΑΜΡΧ1 ΜΡβΟΡν 

τ 


Θ03ΘΑ04 

ΜΕΤΡΟ (3ΥΡ/ΡΓβ3βηίυ3 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/1ΟΟΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧΒΟΤΤΡΕΧ100ΜΡ 



ϋΟΙΧϋΟΙ 

ΜΕΤΡΟΝΙϋΑΖΟΕΕ/Β ΒΡΑΕΙΝ/Βιοσερ 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/1ΟΟΜΡ νΐΑΡ 

ΡΡΧ100ΜΡ 



ϋΟΙΧϋΟΙ 

ΜΕΤΡΟΝΙΟΑΖΟΕΕ/ΒΙΕΕΕΕ/Β3ΧΙΘΓ 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/100ΜΡΒΑΘ 

ΒΤΧ1ΒΑΘΧ100ΜΡ 



ϋΟΙΧϋΟΙ 

ΜΕΤΡΟΝΙϋΑΖΟΕΕ/ΖΗΚΙΔΗΣ/ΒΪ03ρΓ3γ 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/1 ΟΟΜΡ 

ΒΤΧ1 νίΑΡΧΙ 00Μ Ρ 



ϋΟΙΧϋΟΙ 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΜΕνΑΟΟΡ/νίθΠΘΧ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Ο10ΑΑ02 

ΜΕ\/ΑΜΥ8Τ/Χρισπα 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΜΕνΑδΤΙΝ/ΘβηβρΙιηπη 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΒϋδΤΧΙΟ 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΒϋδΤΧΙΟ 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Ο10ΑΑ02 

ΜΕΝ/ΕΟΑΝ/ΗθΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

125ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 



ϋΟΙ ϋΑ06 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 



Θ01 ϋΑ06 

ΜΕνΕϋΑΕ/ΗθΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ01 

ΜΕνίΝΟΕ/νίθηβχ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ02 

ΜΕΧΙΤΙΕ/ΒοβίΊΓΪημβΓ 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒϋδΤ.3Χ10) 



Ο01ΒΒ02 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

360ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ο01ΒΒ02 

ΜΕΖΑΡΙΟ/ΘβηθρΙίθΓηι 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙδΤ 1X21) 



007ΑΒ03 

ΜΕΖΟΕΙΤΑΝ/ϋβΙοζ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ01 ΑΟ02 


Ρϋ.Εχτ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ20Θ 



ϋ01 ΑΟ02 

ΜΙΑΟΑΕΟΙΟ/ΝονθΠίβ 

ΙΝΦδΟΕ 

100 ΐυ/ΙΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

200 ΐυ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ2ΜΕ+Δοσιμ.μηχ/μο 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΜΙΑϋΕΝΙΕ/Ανφαρμ 

ΙΝΦδΟΕ 

100 ιυ/ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΜΙΟΑΕΡΗΑ/Χρισπα 

ΙΝΦδΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ \/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ Χ2ΜΕ 


■ 

ϋΟΙΘΒΟβ 

ΜΙΟΑΡϋΙδ/ΒοβΙιηηρΘΐ' 

ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤΕΡδ) 


■ 

0090Α07 


ΤΑΒ 

80ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤΕΡδ) 


■ 

0090Α07 

ΜΙΟΟΒΑΝ/ΘθηβρΙΐ3ΐπι 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

2% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ06ΑΧ09 

ΜΙΟΟΡΙΧΙΡ/Χριαπα 

ΟΡΕΑΜ 

(0,1+2)% νν/νν 

ΤυΒΧ20ΘΡ 



ϋ01 ΑΟ20 

ΜΙΟΟΘΕΝ/ΘθηβρΙιβιτη 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

(0,1+2)% \Λ//νν 

ΤυΒΧ20Θ 



ϋ01 ΑΟ20 

ΜΙΟΡΟ ΡΕΡ/νίβηθΧ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

150(47)ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ 



Β03ΑΑ07 

ΜΙΟΡΟΡΑΟυΕ/Ρ+Ν 

ΡΟ.ΟΡ.δϋ 

336.2Θ/δΙΝβίΕ ϋΟδΕ 

ΡΕΧ350Θ 



\/08ΒΑ02 

ΜΙΟΡΟνίΒΡΑΤΕ/ίβνίρΙιβηη 

ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΘΑΡ 

ΒΤΧ40(ΒΕΙ5Τ5Χ8) 



ϋΟΙ ΑΑ02 


ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΘΑΡ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙδΤ1Χ8) 



ϋ01 ΑΑ02 


ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



ϋ01 ΑΑ02 

ΜΙΕΕΟΘΕΝ/δοΙιβπηρ ΡΙουρΕ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

150ΜΟΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1Μ ΕδΟΕ 

τ 

■ 

Ε03ΑΑ03 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

300ΜΟΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟΕ 

▼ 

■ 

Ε03ΑΑ03 


ΕΥΡΟ.ΙΝϋ 

400ΜΟΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1Μ ΕδΟΕ 

τ 

■ 

Ε03ΑΑ03 

ΜΙΡΕΟΝΙΟΕ/Νον3ΓΐΪ3 

ΟΑΡδ.ΙΝΗ 

200ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙδΤ6Χ10) 



Ρ03ΒΑ02 


ΟΑΡδ.ΙΝΗ 

400ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙδΤ6Χ10) 



Ρ03ΒΑ02 

ΜΙΕΙΤΗΙΝ/Μ ινερβα 

ΟΑΡδ 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

τ 

■ 

Ν05ΑΝ01 

ΜΙ ΝΑΕΕΡΘ/Μ ινερβα 

ΝΑδΡΡ.δυδ 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ 



ΡΟΙΑϋΟδ 

ΜΙΝ-Α-ΡΟΝ/Μινερβα 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΜΙΝΑΡΤΙΝΕ/Μ ινερβα 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ νΐΑΕ(δ.Ε)ΟδΕ) ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΜΙΝΑΤΕΙδδ/Μ ινερβα 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

ΜΙΝΙΤΡΑΝ/ΑάβΙοο 

δ.Ο.ΤΑΒ 

(10+2)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Ν06ΟΑ01 


δ.Ο.ΤΑΒ 

(10+4)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Ν06ΟΑ01 


δ.Ο.ΤΑΒ 

(25+2)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Ν06ΟΑ01 


δ.Ο.ΤΑΒ 

(25+4)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Ν06ΟΑ01 

ΜΙΝΟΑ/Φοινιξφαρμ 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

ΙΘ/δΙΝΘΕΕ ϋΟδΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕΧΙΟΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΜΙΟΟΑΟΙΝ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ 3X4) 



Θ01 ΡΑ03 


ΘΡΑ,ΟΡ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 



Θ01 ΡΑ03 

ΜΙΟΟΑΜΕΝ/Μβηθηηϊ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ 2x6) 



Θ01 ΡΑ03 


ΘΡΑ,ΟΡ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 



301ΡΑ03 

ΜΙΟΟΗΟΕ-Ε/Νον3Γ(ί3, Τομέας Οίδ3 νίβίοη ΕΥ.Ρ.ΕΥΌΡ 

ι% νν/ν 

ΒΤΧ12\/ΙΑΕ ϋ.ΟΧ2ΜΕ 

▼ 


δΟΙ ΕΒ09 

ΜΙΟΡΕΕ/ΚΙβνβ 

ΤΑΒ 

ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 



Μ03ΒΧ01 

ΜΙΡΑΡΕΧΙΝ/ΡΜ3ΓΓη3θί3 & υρ]οΙιη 

ΤΑΒ 

0.18ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 



Ν04Β005 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 


ΤΑΒ 

0.18ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ν04Β005 


ΤΑΒ 

0.7ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 



Ν04Β005 


ΤΑΒ 

0.7ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ν04Β005 

ΜΙδΟϋΟΜΙΝ/ΚΙθνο 

ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤ 1XI0) 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ02 

ΜΙΤΟΜΥΟΙΝ-Ο/νίοηβχ 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ10 νΐΑΕδ 



Ε01 ϋΟ03 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Ε01 ϋΟ03 

ΜΙΤΟΧΑΝ/Α.Δη.Φαρμ 

Ο/δ.δΟΕ.ΙΝ 

20ΜΘ/10ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 

▼ 

■ 

Ε01 ϋΒ07 

ΜΙΤΠΟΤΑΝ/Θορ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

0.2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΕΙδΤ 1Χ25) 



Θ02ΑΒ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

0.2ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ1 ΜΕ 



Θ02ΑΒ03 

ΜίνΑΟΠΟΝ/ΘΙοχο δηΊίΙίιΚΙίηβ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΘ/5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΕ 

τ 


Μ03ΑΟ10 


ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/10ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

▼ 


Μ03ΑΟ10 

ΜΙΖΟΙ_Ι_ΕΝ/53ηοίί-5γη1ίΐΘΐ3όο 

δ.Ρ.Ε.Ο.ΤΑ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙδΤ1Χ15) 



Ρ06ΑΧ25 


δ.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ2Χ15) 



Ρ06ΑΧ25 

ΜΜΡ-ΙΙ/νίβηβχ 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

5000ΤΟΙ050/003Ε 

1 νΐΑΕ+3ΥΡΧ0.5ΜΕ δΟΕν 


■ 

ϋ07Βϋ52 

ΜΟϋΙΟϋΑΕ/ΘβηΘ3ί3 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

▼ 

■ 

Ν06ΒΑ07 

ΜΟϋΙΕΙΜ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

▼ 


Ν05ΒΑ06 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

▼ 


Ν05ΒΑ06 

ΜΟϋΕΙΒΕΤΙΟ/νί3ηβχ 

ΤΑΒ 

(5+50)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ο03ΕΑ01 

ΜΟΙ_ΕΙ_ΑΝΤ/Χρισπα 

ϋΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ (IV) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ4Μ ΕδΟΕ 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 


ΟΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1Θ/νΐΑΕ(Ι.Μ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ4Μ ΕδΟΕ 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 


ΟΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ2Μ ΕδΟΕ 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 

ΜΟΝΘΟί/Γερολυματος 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙ3Τ6Χ10) 

▼ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙ8Τ6Χ10) 

τ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

5ΒΤΧ100(ΒΕΙ5ΤΕΡδ) 

▼ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙΟΟ(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

▼ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

2ΘΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

▼ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

2ΘΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙδ(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

▼ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

▼ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

τ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

τ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

▼ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧδΟ(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

τ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

30ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧδΟ(ΒΕΙδΤδΧΙΟ) 

τ 


Ν02ΑΑ01 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧδΟ(ΒΕΙδΤδΧΙΟ) 

▼ 


Ν02ΑΑ01 

ΜΟΝΟΒΡΑΟΙΝ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.3% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΑΑ12 

ΜΟΝΟΟΙ_ΑΤΕ-Ρ/Γερολυματος 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ιοοο ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕ δΟΕν 

τ 


Β02Βϋ02 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

250 Ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕδΟΕν 

τ 


Β02Βϋ02 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

500 ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕ δΟΕν 

▼ 


Β02Βϋ02 

ΜΟΝΟΘΙΝΑΕ/Νον3Γΐί3 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ50(ΒΕΙδΤ 5X10) 


■ 

Ο01 ϋΑ14 

ΜΟΝΟΚΕΤ/Ε3νίρίΐ3ηη 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Ο01 ϋΑ14 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 


■ 

Ο01 ϋΑ14 

ΜΟΝΟΝΙΝΕ/Γερολυματος 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ιοοο ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+ΕΙδΕΡ ΚΙΤ 

τ 


Β02Βϋ04 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

250 Ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+ΕΙδΕΡ ΚΙΤ 

τ 


Β02Βϋ04 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

500 ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+ΕΙδΕΡ ΚΙΤ 

▼ 


Β02Βϋ04 

ΜΟΝΟΡΕΕΙδ/ΒηβΙοΙ ΜγθΓ3 δμυίββ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 



009ΒΑ09 

ΜΟΝΟΡΡΙΕ/ΒηβΙοΙ ΜγβΓ3 δμυίββ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



009ΑΑ09 

ΜΟΝΟΡΥΤΗΜ/Γερολυματος 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΣΕ ΒΕΙδΤ) 


■ 

Ο01 ϋΑ14 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

40ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΣΕ ΒΕΙδΤ) 


■ 

Ο01ΡΑ14 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 (ΣΕ ΒΕΙδΤ) 


■ 

Ο01 ϋΑ14 

ΜΟΝΟδΟΒϋΙΕ/ΕΙρβη 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤ 14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 


■ 

Ο01 ϋΑ14 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


■ 

Ο01 ϋΑ14 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


■ 

Ο01 ϋΑ14 

ΜΟΝΟΤΟΒΡΙΝ/Φαρμανελ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.3% 

ΒΤΧ15 ΡΙΡ.Χ0.3ΜΕ 



δΟΙ ΑΑ12 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 

ΜΟΝυΡΟΕ/Γερολυματος 

Ρϋ.ΟΡ.δϋ 

3Θ/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ13ΑΟΗΕΤ 



ϋΟΙΧΧΟΙ 


Ρϋ.ΟΡ.δϋ 

3Θ/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ23ΑΟΗΕΤ3 



ϋΟΙΧΧΟΙ 

ΜΟΠΡΗΕΑ3/Β3ΧίβΓ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝ 

2% 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 

▼ 


Ν01ΑΧ10 

ΜΟδΑΕΑΝ/Χρισπα 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 

ΜΟδΑΕΑΝ-ΟΡΑΕ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8( ΣΕ ΡΟΙΕ) 



ϋΟΙ ϋΑ06 

ΜΟδΕΘΟΡ/Νον3Ι1ί3 

3ΥΡ 

0.25ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 



Ν020X01 

ΜΟδΤΡΕΕΑΝ/Χρισπα 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ03 


Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 



Α02ΒΑ03 

ΜΟδυΟϋΤ/ΗθΙρ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ 1Χ30) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΜΟΤΕΝδ/ΒοβΙιηηρΘΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ 4X7) 



0080Α09 

ΜΟνΑΤΕΟ/ΒοθΙΐΓίημΘΓ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

15ΜΘ/1.5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ8Χ1.5ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΟ06 


δυρρ 

ΙδΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ6(ΡΟΙΕ 1X6) 


■ 

Μ01ΑΟ06 


ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ 1X20) 


■ 

Μ01ΑΟ06 


ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤΕΡδ) 


■ 

Μ01ΑΟ06 


ΤΑΒ 

7.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ 1X20) 


■ 

Μ01ΑΟ06 

ΜΟνΕδΑΝ/νβηείίβΙά 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.10% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ07ΑΟ13 


ορ.Εχτ.υδ 

0.10% 

ΤυΒΧ25Θ 



ϋ07ΑΟ13 

ΜΟνίΤΗΙΟΕ/ΡθΠΏθηίο 

ορ.Εχτ.υδ 

0,1 % 

ΤυΒΧ25Θ 



ϋ07ΑΟ01 


ΕΟΤ 

ο.ι % νν/ν 

ΡΕΧ50ΜΕ 



ϋ07ΑΟ01 

ΜΟΧΑΟΕΕ/Μβ3ά ϋοήηβοη 

Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

1ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ09 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ09 


ΤΑΒ 

Ιβ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ3Χ4) 



ϋΟΙ ϋΑ09 

ΜυθΟδΟΕ\/ΑΝ/ΒθθΐΊΓίη 9 ΘΓ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

15ΜΟ/2ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 



Ρ050Β06 

ΜΕΙΙΤΙ ΗΑΝΟΕ/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟΕ 

529ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙΟΜΕ 



ν08ΟΑ08 


ΙΝϋ.δΟΕ 

529ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙδΜΕ 



ν08ΟΑ08 


ΙΝϋ.δΟΕ 

529ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 



ν08ΟΑ08 


ΙΝϋ.δΟΕ 

529ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΜΕ 



ν08ΟΑ08 

ΜυΕΤΙΡΟΠΜΙΕ/Ρ3ΙΊΤΊβάΪ3 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΜυΜΡδνΑΧ/νί3ΠΘΧ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

5000 ΤΟΙϋδΟ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+ΡΡ.δΥΡ.Χ0,7ΜΕ 


■ 

ϋ07ΒΕ01 

ΜυΡΗΟΡΑΝ/Σερβιε 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

208ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ4Μ ΕδΟΕ 


■ 

ΕΟΙΑϋΟδ 

ΜυδΟΟ-ΒΙΙ/δ3ηοίί-δγηΙΙΐθΐ3ΐ5θ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

4ΜΟ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ2ΜΕ 



Μ03ΒΧ05 

ΜΥΟΟΒΑΟΤΕΡ/Βίθ5ρΓ3γ 

3ΡΡ 

ι % νν/νν 

ΡΕΧ30(ΜΗΧ.ΨΕΚΑΣΤΙΚΗ 



ϋΟΙ ΑΟ03 


3ΡΡ 

ι % νν/νν 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ΑΟ03 


νΑΘ.ΟΡ 

1% 

ΤυΒΧ78Θ+1 ΑΡΡΕΙΟΑΤΕυΡ 



Θ01ΑΡ05 

ΜΥΟΟΡΕΒΡΙΝ/Οουρ 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



ϋ02ΑΒ02 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ30 



ϋ02ΑΒ02 

ΜΥΟΟ-ΡΕυδΕΜΙϋΟΝ/Ανφαρμ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 


ορ.Εχτ.υδ 

1% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 

ΜΥΟΟδΡΟΒ/Β3γβΓ 

ορ.Εχτ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 


Ρϋ.Εχτ.υδ 

1% 

ΡΕΧ20Θ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΡΕΧ15ΜΕ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 

Μ ΥΟΟ-3ΥΝ ΑΕΑΡ/Μ ινερβα 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

3%+0.025% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ07Β002 

ΜΥΟϋΙΡΙΝΕ/ΗβΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

0080Α06 

ΜΥΡΟΧΙΝΕ/ΝονθΠίβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ08 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙ5Τ 3X10) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ08 

ΜΥδΟίΙΝΕ/θ3Π3 

ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


■ 

Ν03ΑΑ03 

ΜΥΧΙΝΑ/Νοιπιβ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΝΑΑΧΙΑ/Νον3Πί3 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

3.8% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



3010X03 

ΝΑΒΙΟΟΡΤΙΝ/ΗβΙρ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 


■ 

010ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 


■ 

010ΑΑ02 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 






ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


8303 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 

ΝΑΒΟΡΕΕ/ΕΙρβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

0080Α06 

ΝΑΒΕΙΜΕΤΟΝΕ/ΝΟ\/ΕΧΑΕ/ΝονβΧ3ΐ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ 01 ΑΧΟΙ 

ΝΑΒυΤΟΝ-ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ/ΜθάίσΙίΓοηι 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ 01 ΑΧΟΙ 

ΝΑϋΙΤΟΝΕ/ΚΙβν3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ 01 ΑΧΟΙ 

ΝΑΟΠΙΡΟΡ/ΚΙβνβ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ν05ΒΕ01 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 



Ν05ΒΕ01 

ΝΑΡΕΟΧΙΝ/Κοπερ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 

▼ 


001ΜΑ02 

ΝΑΡΟΒϋΥΕ/ΚΙβνβ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 1X14) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



009ΑΑ03 

ΝΑΕ-ΑΟΙΟ/Ρ3πη3ηίο 

ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΙΝ ΡΟΙΕδ) 



001 ΜΒ02 

ΝΑΕΟΡΕΧ/νί3ηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΡ) 

τ 


Ν07ΒΒ04 

ΝΑΝϋΡΟΕΟΝΕ ΟΕΟΑΝΟΑΤΕ/ΝΟΓΠΊ3 

ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

200ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ2ΜΕ 

▼ 

■ 

Α14ΑΒ01 

ΝΑΟΡΙϋ/\/θΙΚ3 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 1Χ30) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΝΑΡΡΟδΥΝ/Μινερβα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 


■ 

Μ01ΑΕ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 


■ 

Μ01ΑΕ02 


δυρρ 

250ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ6 


■ 

Μ01ΑΕ02 


δυρρ 

500ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ6 


■ 

Μ01ΑΕ02 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΕ02 


ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΕ02 

ΝΑΒΑΜΙΘ/ΘΙ3Χ0 δητίΙΙιΜίηΘ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4(ΒΕΙδΤΕΡ) 


■ 

Ν020002 

ΝΑΒ0ΑΝ/νί3ηθχ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

0.4ΜΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ6Χ1 ΜΕ 

τ 


\/03ΑΒ15 

ΝΑΒΙΘΕΝ/νοσ3ΐΘ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙδΤ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΡΟΙδΤ5Χ10) 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ5Τ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 

ΝΑΒΟΡΕΙΝΕ/03Π3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0.2%(2ΜΘ/1ΜΕ) 

ΒΤΧ5ΒΑ08Χ100Μ Ε 

▼ 


Ν01ΒΒ09 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0.2%(2ΜΟ/1ΜΕ) 

ΒΤΧ5ΒΑΘ8Χ200ΜΕ 

▼ 


Ν01ΒΒ09 


ΙΝϋ.δΟΕ 

0.2%(2ΜΘ/1ΜΕ) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

▼ 


Ν01ΒΒ09 


ΙΝϋ.δΟί 

0.2%(2ΜΘ/1ΜΕ) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΕ 

▼ 


Ν01ΒΒ09 


ΙΝϋ.δΟΕ 

0.75% (7.5ΜΘ/1ΜΕ) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

τ 


Ν01ΒΒ09 


ΙΝϋ.δΟΕ 

0.75% (7.5ΜΘ/1ΜΕ) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΕ 

τ 


Ν01ΒΒ09 


ΙΝϋ.δΟΕ 

1 %(10γΠ9/1 γπΙ) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

▼ 


Ν01ΒΒ09 


ΙΝϋ.δΟΕ 

1 %(1 0ΙΤΙ9/1 ιηΙ) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΕ 

τ 


Ν01ΒΒ09 

ΝΑδΑΟΟΡΤ/ΑνθηΙίδ 

ΝΑδΡΠ.δΕΙδ 

55ΜΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ16,5ΘΡ(120ϋΟδΕ8) 



ΡΟΙΑϋΙΙ 

ΝΑδΟΝΕΧ/δσΙίθηηρ ΡΙουρΙι 

ΝΑδΡΡΪ.δΕΙδ 

0,05% \Λ//νν 

ΒΤΧ1ΡΕΧ18Θ+δοσομε- 



ΡΟΙΑϋΟΘ 

ΝΑδΡΟΡ/<3βηβρΙΐ3ΐτη 

□Β.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


ΟΟΙϋΑΙΟ 

ΝΑΤΕΟΑΕ ϋθ/ΙΚ 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

1500ΜΘ+400 ΐυ/ΤΑΒ 

ΒΟΤΤΕΕΧ60 



Α12ΑΧ 

ΝΑνΕΕΒΙΝΕ/ΡίθΓΓΘ Ρ3Ϊ5ΓΘ Ρ3ΠΠ3Κ3 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΘ/1ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ ΜΕ 

τ 

■ 

Ε01ΟΑ04 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ11/ΙΑΕΧ5ΜΕ 

▼ 

■ 

Ε01ΟΑ04 

ΝΑ\/ΟΒΑΝ/Νον3Γΐί3 

ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50ΟΑΡ8 

τ 


Α04ΑΑ03 


ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50ΑΡ8 

τ 


Α04ΑΑ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡ8Χ5ΜΕ 

▼ 


Α04ΑΑ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ5ΜΕ 

τ 


Α04ΑΑ03 

ΝΕΒΟΙΝ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

80ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

001ΘΒ01 

ΝΕΡΕΕΙϋ/νίΙσο 

δ.Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙδΤ 1Χ30) 



0080Α05 

ΝΕΡΙΡΕΕ/ΒηδΙοΙ Μγβτδ δμυίββ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(2Χ14) 

τ 

■ 

Ν06ΑΧ06 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

τ 

■ 

Ν06ΑΧ06 

ΝΕΙδνΑΟΟ/Β3Χ(βΓ ΗΘ3ΙΙΙ1 03ΓΘ 

ΙΝϋ.δυδΡ 

10ΜΟΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.Ο,δΜΕ 

τ 

■ 

007ΑΗ02 

ΝΕΕΑΒΟΟΙΝ/Φαρματεν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

125ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙδΤ7Χ2) 



001 ϋΑ06 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙδΤ7Χ2) 



001 ϋΑ06 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6(ΡΟΙδΤ3Χ2) 



001 ϋΑ06 

ΝΕΕΟΟΝΙΕ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 



0080Α08 

ΝΕΕϋΙΜ/νΜσο 

ΟΡ.ΕΧΤ.ΕΙδ 

5% 

ΒΤΧ10Θ 



ϋ06ΒΒ03 


ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΒΤΧ2Θ 



ϋ06ΒΒ03 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 






8304 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΝΕΙ_ΤΟΙ_ΟΝ/Φαρματεν 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΕΕΧ15ΜΕ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 

ΝΕΟ ΑΧΕΟΙΕ/Νοπηβ 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΟ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/1ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ6Χ1 ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΟ01 

ΝΕΟ ΡυΕΝ/ΙΘΑΕ/Ανφαρμ 

ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ6Τ3Χ10) 


■ 

ΒΟΙΑΟΟδ 

ΝΕΟ ΝΙΡΑυυΜ/Ρβιπιβηίο 

ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 


Ν050ϋ03 

ΝΕΟ-Α0ΕΙΒΑΜΙΝ/ΝΟΠΤ13 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΣΕ ΒΕΙδΤ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΝΕΟ-ΑΝΤΙΡΕΒδΤΑΜ/Βιοσταμ 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΕΕΧ30 


■ 

Μ01ΑΟ02 


Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΝΕΟ-ΒΟΤΑΟΒΕΜΕ/Νοητίθ 

ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧ20Θ(Μ ΕΤΑΛ.ΣΩΛΗ Ν) 



ϋ01 ΑΕΙ 4 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΕΕΧ20ΜΕ 



ϋ01 ΑΕΙ 4 

ΝΕΟΟΑΕΟΙΤ/Βίθ3ρΓ3γ 

Ρϋ.δΟΕ.δΟ 

1.2Θ/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 δΑΟΗΕΤδ 



Α12ΑΑ01 

ΝΕΟΟΑΒϋΟΝ/Θ3ρ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 



007ΑΒ03 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



007ΑΒ03 

ΝΕΟΟΕΑΒΙΤΥΝΕ/5ρ Ευτορβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Β06ΑΧ27 

ΝΕΟ-ϋΙδΤΕΒΙΝ/Νοπηθ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 


■ 

ΟΙΟΑΒΟδ 

ΝΕΟ-ΕΝϋυδΙΧ/Ανφαρμ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝΟ 

20ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ2Μ ΕδΟΕ 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΝΕΟ-ΕΝΤΕΒΟδΕΡΤΟί/δρβοίί3Γ 

ΟΑΡδ 

2ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ18 


■ 

Α07ϋΑ03 


ΟΑΡδ 

2ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ6 


■ 

Α07ϋΑ03 

ΝΕΟ-ΙΡΕΒΤΑδ/Νοιτηθ 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ 2X10) 



Ο09ΑΑ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 



Ο09ΑΑ01 

ΝΕΟ-ΜΥΟΟϋΕΒΜΟΕ/ΑάβΙοο 

ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧ 209 Γ 



ϋ01 ΑΕΙ 4 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΕΕΧ20ΜΕ 



ϋ01 ΑΕΙ 4 

ΝΕΟ-ΟΜΝΙΡΕΝ/Νοίπΐβ 

δ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

ΒΟΙΑΟΟδ 

ΝΕΟΒΕΟΟΒΜΟΝ/ΒοοΙιβ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10000ΐυ/0,6ΜΕ ΡΕ.δΥΒ ΒΤΧ6ΡΒΕΕ3ΥΒ 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

1000ΐυ/0,3ΜΕ ΡΕ.δΥΒ 

ΒΤΧδΡΒΕΕδΥΒ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

20000ΐυ/0,6ΜΕ ΡΕ.δΥΒ ΒΤΧδΡΒΕΕδΥΒ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

2000ΐυ/0,3ΜΕ ΡΕ.δΥΒ 

ΒΤΧδΡΒΕΕδΥΒ 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

3000ΐυ/0,3ΜΕ ΡΕ.δΥΒ 

ΒΤΧδΡΒΕΕδΥΒ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

4000ΐυ/0,3ΜΕ ΡΕ.δΥΒ 

ΒΤΧδΡΒΕΕδΥΒ 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5000ΐυ/0,3ΜΕ ΡΕ.δΥΒ 

ΒΤΧδΡΒΕΕδΥΒ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

6000ΐυ/0,3ΜΕ ΡΕ.δΥΒ 

ΒΤΧδΡΒΕΕδΥΒ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


Ρ3.ΙΝϋ.δΟΕ 

10000 ΐυ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ3διχωρα φυοιγγιαχΐ τηΙ 

τ 

■ 

Β03ΧΑ01 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

100000 ΐυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ5Μ Ε 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


Ρ5.ΙΝϋ.δΟΕ 

20000 ΐυ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ3Διχωρα φυσίγγια 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

600001 υ/ΟΑΒΤΕΒ 

3 0ΑΒΤΧ1ΜΕ 

▼ 

■ 

Β03ΧΑ01 

ΝΕΟδΤΕδΙΝ/Νγοοηίθά 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100 ΐυ/ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧδΑΜΡδΧΙ ΜΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50 ΐυ/ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοο ιυ/ϋΟδΕ 

Ε1_Χ4ΜΕ+δοσομετρική 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΝΕΟδΤΙΘΜΙΝΕ /ΟΟΟΡΕΒ/Κοπερ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

2.5ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ50ΑΜΡΧ1 ΜΕ 



Ν07ΑΑ01 

ΝΕΟ-δυΧΙΘΑΕ/Ανφαρμ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



001ΕΑ06 

ΝΕΟΤΙΘΑδΟΝ/ΒοοΙίθ 

ΟΑΡδ 

10ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



ϋ05ΒΒ02 


ΟΑΡδ 

25ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



ϋ05ΒΒ02 

ΝΕΒνΟδΤΑΕ/Ρθττηθηίο 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤΕΒ) 



Ν05ΒΕ01 

ΝΕΤΒΟΜΥΟΙΝ/δοΙίθηημ ΡΙουρΙι 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 


■ 

001ΘΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ24ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


■ 

001ΘΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

150ΜΘ/1.5 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1 ΑΜΡΧ1.5ΜΕ 


■ 

001ΘΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

150ΜΘ/1.5 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ24ΑΜΡΧ1.5ΜΕ 


■ 

001ΘΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

15ΜΟ/1.5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1 ΑΜΡΧ1.5ΜΕ 


■ 

001ΘΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

15ΜΟ/1.5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ24ΑΜΡΧ1.5ΜΕ 


■ 

001ΘΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/1ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 


■ 

001ΘΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ24ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


■ 

001ΘΒ07 

ΝΕυΒΟΒΙΟΝ/Θ3ΐβηίθ3 

ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΝϋ.δΟΕ.100+100+1ΜΘ/ ΒΤΧ3ΑΜΡΧ3ΜΕ 



ΑΙΙϋΒ 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 








ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΝΕΕΙΡΟΝΤΙΝ/ΡίίζβΓ 

ΟΑΡδ 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 


■ 

Ν03ΑΧ12 


ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 


■ 

Ν03ΑΧ12 

ΝΕΕΙΡΟΠΕδΤΟΕ/Βτοβ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ν05ΒΕ01 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Ν05ΒΕ01 

ΝΕΧΐυΜ/Α3(Γ3Ζβηβ03 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΕδΤΙΟ ΒΟΤΤΕΕδ 



Α02Β005 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΡΕΑδΤΙΟ ΒΟΤΤΕΕδ 



Α02Β005 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΕΑδΤΙΟ ΒΟΤΤΕΕ 



Α02Β005 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΡΕΑδΤΙΟ ΒΟΤΤΕΕ 



Α02Β005 

ΝΕΖΕΕΙΒ/Β3Ϊ3ΠΤ1 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.1 %+0.5% 

ΕΕΧ10ΜΕ 



δΟΙΟΑΟΙ 

ΝΙΒΕΡΑΝ/ΜβάΙιβΙ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΝΙΒΟΟΙΝ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



ϋΟΙ ϋΑ21 


ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 



ϋΟΙ ϋΑ21 


Ρϋ.ΟΡΑ.δΕΙδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ21 

ΝΙΕΑΕΙΝ/Ε3πτΐ3ηίσ 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤΕΡ) 

▼ 


Ν05ΒΑ06 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3ΤΕΡ) 

▼ 


Ν05ΒΑ06 

ΝΙΕΕΟΑΡΟ/ΒΓ03 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



0080Α08 

ΝΙΕΕϋΙΟΟΡ/Α. Νικολακοπουλος 

δ.Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



0080Α05 

ΝΙΡΕϋΙΡΙΝΕ/ΝονβΧΒΐ 

δ.Ρ.Ε.Ο.ΤΑ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



0080Α05 


δΟΕ.Θ.ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ 5X10) 



0080Α05 


δΟΕ.Θ.ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ 2X25) 



0080Α05 

ΝΙΕΕΑΜΟΕ/ΒηβΙοΙ ΜγβΓβ δςυίββ 

δΟΕ.Θ.ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΧ02 


δυρρ 

700ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ8 


■ 

Μ01ΑΧ22 

ΝΙΕΙΕΙΜ/ΗθΙρ 

ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 

τ 


Ν050Ρ03 

ΝΙΜΒΕΧ/ΘΙ3Χ0 δηιίΙΙιΚΙίηβ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

2ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

▼ 


Μ03ΑΟ11 


ΙΝϋ.δΟΕ 

2ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΕ 

▼ 


Μ03ΑΟ11 

ΝΙΜΕϋϋΕ/ΟΘηβρίΊθΓΓη 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ20(ΕΟΙ Εδ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΘ^ΓΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ Ε63Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΝΙΜΕδΕΙΕ/ΜθάίσΙιΐΌΓΤΐ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΝΙΜΕδΕΙΕΙϋΕ/ΒΙΟΜΕΟΙΟΑΟΗΕΜΙΟΑ/Βίοηίθάίοβ-ΟΙίθΓΤΐίοβ 






ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΝΙΜΕδΕΙΕΙϋΕ/ΝΟνΕΧΑΕ/ΝονθΧΒΐ 

Ρϋ.ΟΡ.δϋ 

10ΟΜΘ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ20δΑΟΗΕΤδ 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΝΙΜΟΟΙΕ/Ρβπιβάίη3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

0080Α06 

ΝΙΜΟΤΟΡ/Β3ΥΘΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

0080Α06 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

10ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΕΕΧ50ΜΕ 


■ 

0080Α06 

ΝΙΜΟνΑΟ-ν/Φαρματεν 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

0080Α06 


δΟΕ.ΐν.ΙΝΕ 

10ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 


■ 

0080Α06 

ΝΙΡΕΝΤ/ΡΝζθγ 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 

■ 

Ε01ΧΧ08 

Ν1ΡΟ ϋΕΙ Ρ/Ανφαρμ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΙΥΙΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(1 ΒΕΙ6ΤΧ20) 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2 ΒΕΙδΤ Χ10) 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Α02ΒΑ02 

ΝΙΡΟΘΑΕΙΝ/Ανφαρμ 

ϋΡ-Ρϋ.ΙΝϋ 

1500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 


ϋΡ-Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘ/Λ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΕΟΙδΤ) 



ϋΟΙ ϋΑ06 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΕΟΙδΤ) 



ϋΟΙ ϋΑ06 

ΝΙΤΑ6ΤΙΝ/Ι33Ϊ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΝΙΤΙδΕϋ/Πετσιαβας 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΕΟΙδΤ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 

■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΝΙΤΡΑΜΙΝ/Οουρ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


■ 

Ο01 ϋΑΙ 4 

ΝΙΤΠΟΟΥΙ_/Ι_3νίρΙΐ3Γτη 

ΤΤ3 

10ΜΘ/24ΗΠ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ20οπί2(Ι Ν 


■ 

Ο01 ϋΑ02 


ΤΤ3 

2.5ΜΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ5οπί2(ΙΝ 3ΑΟΗ 


■ 

Ο01 ϋΑ02 


ΤΤ3 

5ΜΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ1 0οπί2(Ι Ν 


■ 

Ο01 ϋΑ02 


ΤΤ3 

7.5ΜΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ1 5οπί2(Ι Ν 


■ 

Ο01 ϋΑ02 

ΝΙΤΡΟΕΙΝΘΕΙΑΕ/ΕβνίρΙιβιτη 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

25ΜΘ/25ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ25ΜΕ 



Ο01 ϋΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ50ΜΕ 



Ο01 ϋΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΕ 



Ο01 ϋΑ02 


3ΡΡ 

0.40ΜΘ/ϋ03Ε 

ΡΕΧ200ϋΟδΕ3(11.2Θ) 


■ 

Ο01 ϋΑ02 

ΝΙΤΡΟ-ΜΑΟΚ ΡΕΤΑΡΟ/Θ3ΐβηίθ3 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

2.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ.2Χ10) 


■ 

Θ01 ϋΑ02 

ΝΙΤΠΟΝΘ/Ι_3νίρΙΐ3ηη 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

2.6ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ2Χ15) 


■ 

Ο01 ϋΑ02 


Τ.Τ.3 

10ΜΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ30 


■ 

Ο01 ϋΑ02 


Τ.Τ.5 

15ΜΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ30 


■ 

Ο01 ϋΑ02 


Τ.Τ.3 

5ΜΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ30 


■ 

Ο01 ϋΑ02 

ΝΙΤΡΟΡΕΤΑΡΙ>ΡΑΒΑΝ/Φαραν 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

2.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 


■ 

Ο01 ϋΑ02 

ΝΐνίΤΠΟΝ/Οουρ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ3Τ3Χ10) 



0080Α08 

Ν1ΖΑΤΙ ϋΙ Ν Ε/ΝΟ\/ΕΧΑΙ_/ΝονΘΧ3ΐ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/ΑΜΡ4ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜ Ρ3Χ4Μ Ε 



Α02ΒΑ04 

ΝΟΡΟΒΙΤ/Κίΐβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΡΕΧ60 


■ 

Ν06ΒΧ03 

ΝΟΙΤΡΟΝ/ΗβΙρ 

ΘΕΕ 

0,05% 

ΤυΒ Χ30Θ 



ϋ10Αϋ04 

ΝΟΕΑΡΜΙΝ/Οουρ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1 XI0) 



009ΒΑ02 

ΝΟΡνΑΟΕΧ/Α3ΐΓ3Ζβηβθ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 



Ε02ΒΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 



Ε02ΒΑ01 

Ν0ΝΤ055/νβΓί3ίίβω 

3ΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ200ΜΕ ΒΟΤΤΕΕ 



Ρ05ϋΒ13 

ΝΟΟΤΡΟΠ/ΕΙοΟ 

Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Ν06ΒΧ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

3Θ/15ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ12ΑΜΡ5Χ15ΜΕ 


■ 

Ν06ΒΧ03 


0ΡΑΕ.30Ε 

1000ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 


■ 

Ν06ΒΧ03 

ΝΟΡΑΒ/ΕΙηί-ΡΙιβητιβ 

ΟΡ.δΟ.ϋ 

4ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ15ΜΕ 



Α03ΒΒ 

ΝΟΡΒΑί/ΡθΙγο 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 1Χ20) 



Ν05ΒΕ01 

ΝΟΡΟΑΡΟΙΝ/Βίοπΐθδίο3-ΟΙΐθηιίθ3 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

100 ΙΕΙ/ϋ03Ε 

ΡΕΧ2ΜΕ(15ΔΟΣΕΙΣ) 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 

ιοο ιυ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ4ΜΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑ3ΡΡ.30Ε 

200 ΐυ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Εδ) 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΝΟΡθυΡΟΝ/θΓ93ηοη 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧ10 νΐΑΕ3 

τ 


Μ03Α003 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

4ΜΘ/ΑΜΡ 

10ΑΜΡ+10ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟΕν 

τ 


Μ03Α003 

ΝΟΡϋΙΤΡΟΡΙΝ ΡΕΝδΕΤ/Νονο ΝοκΙίβΚ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

24ΐυ/2ΜΕ(28ΐυ/νΐΑΕ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+ΟΑΡΤΧ2ΜΕδΟΕ 

τ 

■ 

Η01ΑΟ01 

ΝΟΡϋΙΤΡΟΡΙΝ/Νονο ΝοκΙίβΚ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

4 ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙ ΜΕδΟΕ 

▼ 

■ 

Η01ΑΟ01 

ΝΟΡΕ5ΚΙΝ/ΟθηβρΙΐ3ΓΓη 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

20 % \Α//νν 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΧ03 


ορ.εχτ.υδ 

20% \Λ//νν 

ΤυΒΧβΟΘ 



ϋ10ΑΧ03 

ΝΟΡΡΕΕΧ/03Π3 

ΙΝϋ.δΟΕ 

60ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΕ 



Μ03ΒΟ01 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 1Χ20) 



Μ03ΒΟ01 

ΝΟΡΘΕ3ΙΟ/03Π3 

ΤΑΒ 

(450+35)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Μ03ΒΟ51 

ΝΟΡΜΑΡΕΝΑΟ/ΝΟΠΤ13 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 

ΝΟΡΜ ΕΕΕ/Ανβη1ί3 

Ο.ΤΑΒ 

(2,5+400)319/130 

ΒΤΧ40(ΒΕΙ5Τ 4X10) 


■ 

Α10Βϋ02 

ΝΟΡΜΟΒΡΟΝ ΡΕΙΕνίΝΑΕ/ΟΟίββί 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

200ΜΟ/ϋΟ3Ε 

Συοκευή ΧΙΟΟϋΟδΕδ 



Ρ03Α002 

ΝΟΡΜΟΒΡΟΝ/ΟΙΊΪΘ3Ϊ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

0.1 ΜΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ12.5Μ Ε(200ϋΟ3Ε3) 



Ρ03Α002 

ΝΟΡΜΟΕΟδΕ/ΑδβΙοο 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 



Ο09ΑΑ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 



Ο09ΑΑ01 

ΝΟΡΜΟΕΟδΕ-Η/ΑΟβΙοο 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 



Ο09ΒΑ01 

Ν0ΡΜ0ΤΗΕΡΙΝ/ΕΙηί-ΡΐΊ3ΐπΐ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ10 (ΒΕΙ3Τ 1X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΝΟΡΟΟΙΝ/νίβηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ2Χ7) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ06 

ΝΟΡΡΡΟΕΑΟ/ΝΟΥ3ΓΪΪ3 

ΤΑΒ 

150ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 



Θ020Β04 


ΤΑΒ 

3ΤΑΒΧ25ΜΟΘ/ΤΑΒ+ 

3ΤΑΒΧ50ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6 



Θ020Β04 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεοη ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 


ΤΑΒ 

75ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Θ020Β04 

ΝΟΒΤΗΙΡΟΝ/ΝΟΠ713 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(3ΒΕΙδΤΕΡδΧ4) 



ϋ01 ϋΑ21 


Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋ01 ϋΑ21 

ΝΟΡΤΟΕΑΝ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

0080Α06 

ΝΟΡΤΒΙΕΕΝ/ΕυηάββοΚ 

δ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΑ10 


δ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

τ 

■ 

Ν06ΑΑ10 

ΝΟΡνΑδΟ/ΡίίζβΓ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



Ο08ΟΑ01 


ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 1X14) 



Ο08ΟΑ01 

ΝΟΡνίΡ/ΑόόοΙΙ 

ΟΡΑΕ.δΟΕ 

80ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ5Χ90ΜΕ 

▼ 


005ΑΕ03 


δΟΕ.Θ.ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ336(4ΡΕΧ84) 

▼ 


305ΑΕ03 

ΝΟδΤΙΜΕΧ/Β3Ϊ3Ι7Τ1 

ΟΑΡδ 

1ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



Ρ06ΑΧ17 

ΝΟΤΟΡίυΜ/ΑάβΙοο 

ΤΑΒ 

1.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 


Ν05ΒΑ08 


ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 


Ν05ΒΑ08 


ΤΑΒ 

6ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 


Ν05ΒΑ08 

ΝΟνΑΟΕΟΧΑΒ/ΡβΙγο 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



Ρ06ΑΧ13 

ΝΟΝ/ΑΕ/ϋβιτιο 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.25% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



601 ΕϋΟΙ 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.5% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



601 ΕϋΟΙ 

ΝΟΝ/ΑΜΙΡ/Χρισπα 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

ΝΟνΑΝΤΡΟΝΕ/ννγβΙΙι 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20ΜΟ/10ΜΕ νΐΑΕ 

νΐΑΕΧΙΟΜΕ 

τ 

■ 

Ε01 ϋΒ07 

ΝΟνΑΖΙϋΙΝΕ/Μβάίουδ 

ΟΡ.δΟ.ϋ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕ X βΟΜΕ(γυάλινο) 



Ο01ΕΒ15 

ΝΟνΗΕΡΑΡ/Οουρ 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 


Ν05ΒΑ06 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 


Ν05ΒΑ06 

ΝΟνίΜΑΧ/Ανφαρμ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ8 (ΒΕΙδΤΕΡ 1X8) 



ϋ01 ΑΑ02 

ΝΟνΟΟΡΑΕ/ΗβΙρ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΙ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2000ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΙ 

ΝΟνΟΝΟΡΜ/Νονο ΝοΓύίδΚ 

ΤΑΒ 

Ι,ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΕΙδΤ(3ΐυ/3ΐυ)Χ120 

▼ 

■ 

Α10ΒΧ02 


ΤΑΒ 

2.0ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΕΙδΤ(3ΐιι/3ΐυ)Χ120 

τ 

■ 

Α10ΒΧ02 

ΝΟνΟΡΑΡΙϋ ΡΕΝΕΙΕί/Νονο ΝοτάίδΚ 

ΙΝϋΑΑ 

ιοου/ΜΕ 

50ΑΡΤΡΧ3ΜΕ 



Α10ΑΒ05 

ΝΟνΟΡΑΡΙϋ/Νονο ΝοτάίδΚ 

ΙΝϋΑΑ 

ιοου/ΜΕ 

1 νΐΑΕΧΙΟΜΕ 



Α10ΑΒ05 

ΝΟΖΙ ΝΑΝ/Ανβηΐίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ5Τ.2Χ10) 

▼ 


Ν05ΑΑ02 

ΝυΒΑΙΝ/νίθηβχ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ2ΜΕ 

▼ 


Ν02ΑΡ02 

ΝυΡΑΡΟΕ/Ρ3ί3ΐττι 

ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 


Ν05ΑΕ01 

ΝυΤΗΑΟΟΡΤ/Θ3ΐάθΐτη3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΠΛΑΣΤ.ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ 30Θ 



ϋ07ΑΑ02 

ΝυΤΡΙΕΕΕΧ ϋΡΙϋ ΡΕΡΙ/Βιοοερ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5ΒΑΘ6Χ1250ΜΕ/ΒΑΘ 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5ΒΑΘδΧ1875ΜΕ/ΒΑΘ 

▼ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5ΒΑΘ6Χ2500Μ Ε/ΒΑΘ 

τ 


Β05ΒΑ10 

ΝυΤΡΙΕΕΕΧ ΕΙΡΙϋ ΡΕυδ ννίΤΗΟυΤ ΕΕΕΟΤΡΟΕΥΤΕ/Βιοοερ 






ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5 ΒΑΘδΧ1250Μ Ε/ΒΑΘ 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5 ΒΑΘδΧ1875Μ Ε/ΒΑΘ 

▼ 


Β05ΒΑ10 

ΝυΤΡΙΕΕΕΧ ΕΙΡΙϋ ΡΕυδ/Βιοοερ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5 ΒΑΘ6Χ1250Μ Ε/ΒΑΘ 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5 ΒΑΘδΧ1875Μ Ε/ΒΑΘ 

▼ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5 ΒΑΘ6Χ2500Μ Ε/ΒΑΘ 

▼ 


Β05ΒΑ10 

ΝυΤΡΙΕΕΕΧ ΕΙΡΙϋ δΡΕΟΙΑΕ \Λ/ΙΤΗθυΤ ΕΕΕΟΤΡΟΕΥΤΕ/Βιοοερ 






ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5 ΒΑΘ6Χ1250Μ Ε/ΒΑΘ 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5 ΒΑΘ6Χ1875Μ Ε/ΒΑΘ 

▼ 


Β05ΒΑ10 

ΝυΤΡΙΕΕΕΧ ΕΙΡΙϋ δΡΕΟΙΑΕ/Βιοσερ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5 ΒΑΘ6Χ1250Μ Ε/ΒΑΘ 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


5 ΒΑΘδΧ1875Μ Ε/ΒΑΘ 

τ 


Β05ΒΑ10 

ΝυΤΡΙΕΕΕΧ ΡΕΡΙ/Βιοοερ 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 


ΒΑΘΧ1000ΜΕ 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 


ΒΑΘΧ2000ΜΕ 

▼ 


Β05ΒΑ10 

ΝυΤΡΙΕΕΕΧ ΡΕυδ/Βιοοερ 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 


ΒΑΘΧ1000ΜΕ 

τ 


Β05ΒΑ10 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 


ΒΑΘΧ2000ΜΕ 

▼ 


Β05ΒΑ10 

ΝΥΟΟΡΡΕΝ/Νγοοτηβά 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙδΤ) 


■ 

Μ01ΑΕ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒΕΙδΤ) 


■ 

Μ01ΑΕ02 

ΝΥΕΕΧ/ΡιόθΙ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100 ΐυ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 


▼ Περιορισμός/οί στη διάθεση 

■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοοιυ/ϋθδΕ 

ΡΕΧ2ΜΕ+ΔΟΣΙΜΕΤΡ.14ΔΟ 


■ 

Η05ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοοιυ/ϋθδΕ 

ΡΕΧ4ΜΕ+ 


■ 

Η05ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

200 ΐυ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ2ΜΕ+ 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΝΥΙ_Ι ΡΑΠΚ/Ρσιτησηίσ 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

τ 


Ν05ΑΕ01 

ΝΥΟΘΕΕ/ΝονθΠίβ 

ΕΥΕϋΒ.ΡΒ 

0.1 % 

ΒΤΧ5Θ 



601 ΕϋΟΙ 

ΝΥΟΕΟΕ/Νον3Γΐί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.25% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΕϋΟΙ 


ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.50% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



601 ΕϋΟΙ 

ΟΑδΙΙ/Θθρ 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

15ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

▼ 


Ν05ΒΑ02 

ΟΑΧΕΝ/Β3ί3πη 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ200Μ Ε 



Β05ϋΒ13 

ΟΒΕΟΙ ΒΟΕ/Ρ3πηβάί3 

ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

0,025% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07Α009 


ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

0,025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 


ΝΑδΡΒ.δυδ 

1ΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤ XIΒΟΤΤΕΕ Χ10ΜΕ 



ΒΟΙΑϋΟδ 


ΝΑδΡΒ.δυδ 

50ΜΟΘ/ϋΟ3Ε 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕ Χ10ΜΕ 



ΒΟΙΑϋΟδ 

0-ΒΙΟΤΙΟ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δυδ 

0.1 %+0.3% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙΟΑΟΙ 

ΟΒΟΕΙΖ/Β3Ϊ3ΠΤ1 

ΤΑΒ 

(300+150)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 



ϋ04ΑΜ02 

ΟΒΟδΑΝ/Β3ί3ΐτη 

Ο.ΤΑΒ 

(50.0+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΣΕ ΒΕΙδΤ) 



0070Β03 

ΟΒυδΟΝΙϋ/νβΙΙο 

ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07Α009 


ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ(200 ϋΟδΕδ) 



ΒΟΙΑϋΟδ 

ΟΟΤΑΘΑΜ/Οσΐ3ρΙΐ3|·ητ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00ΜΕ 

▼ 

■ 

ϋ06ΒΑ02 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ200Μ Ε 

▼ 

■ 

ϋ06ΒΑ02 


ΙΝΦ30.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 

▼ 

■ 

ϋ06ΒΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

5% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ50ΜΕ 

τ 

■ 

ϋ06ΒΑ02 

ΟΟΤΕΟΒΑ/ΕΙρβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ5(ΒΕΙ3Τ1Χ5) 

▼ 


ϋ01 ΜΑ14 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ1Χ7) 

▼ 


ϋ01 ΜΑ14 

ΟΟΤίνΕΒΑΝ/Ρβίβιτη 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΟΟΤΟΒΑΧ/ϋβπιο 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 ΣΕ ΒΕΙδΤ 



009ΑΑ02 

οουΕΕυρ/Αΐνϊ3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.03% 

ΒΤΧ103ΑΟΗΕΤδΧ5δϋΟΧΟ,4ΜΕ 



δ01 ΒΟ04 


ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.03% 

ΒΤΧ43ΑΟΗΕΤδΧ5δϋΟΧΟ,4ΜΕ 



301ΒΟ04 


ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.03% 

ΒΤΧ83ΑΟΗΕΤ3Χ5δϋΟΧΟ,4ΜΕ 



301ΒΟ04 


ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.03% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΒΟ04 

ΟϋΑΜΕ30Ε/Ρ3πη3ηίο 

ΘΒ.ΟΑΡ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙδΤ 1X14) 



Α02ΒΟ01 


ΘΒ.ΟΑΡ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΡΟΙδΤ 2X14) 



Α02ΒΟ01 

ΟϋΑΝΕΤ/Ρ3ΐτη3ηίσ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 



Α02ΒΑ02 

ΟϋΑδΟΕ/ΘβηβρΙΐ3ΐτη 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛ) 



Α02ΒΟ01 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ) 



Α02ΒΟ01 

ΟϋΒΙΚ/ΑνβηΙίβ 

ΟΑΡδ 

0.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ 4X7) 



Ο09ΑΑ10 


ΟΑΡδ 

2ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ 4X7) 



Ο09ΑΑ10 

ΟϋυΡΒΙΕ/Ρ3ΠΠ3ηίο 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 



Ο09ΑΑ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 



Ο09ΑΑ01 

ΟΕδΟΕΙΜ/ΡουΓηίβΓ 

ΤΤδ 

25μ9/241ι 

ΒΤΧ6ΤΕΜ(χ 11οητ2) ΙΝ 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

37.5μ9/241τ 

ΒΤΧ6ΤΕΜ(χ16,5σητ2) 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

50μ9/241ι 

ΒΤΧ6ΤΕΜ .(χ22οητ2) 



Θ030Α03 


ΤΤδ 

75μ9/241ι 

ΒΤΧ6ΤΕΜ .(χ33οητ2) 



Θ030Α03 

ΟΕδΤΒΟΘΕΕ/Φαραν 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

0.06% «/« 

ΤΒΧ80Θ(με δοσομετρι- 



Θ030Α03 

ΟΕΕΟΟΙ Ν/Ρ3Γτηβάί3 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 

ΟΡΕΟΟΟΕΕΥΒΕ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.3% νν/ν 

ΡΕΧ5ΜΕ 

τ 


301ΑΧ11 

ΟΡΝΙΡΕΝΙΕ/δ.ϋ.Α. 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΡΟΙδΤ 3X10) 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΑΑ02 

ΟΡΝΙΜΑΒΕΧ/Βίθ3ρΓ3γ 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 



Α02ΒΟ01 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 



Α02ΒΟ01 

ΟΚΑΟΙΝ/Νον3Πί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.3% νν/ν 

ΡΕΧ5ΜΕ(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 

▼ 


301ΑΧ17 

ΟΕΒΕΤΑΜ/ΡΙΐ3Γηΐ3σί3 

ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ.3Χ10) 



ΟΙΟΑϋΟβ 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΟ 1 

0Ι_Ρ050ΝΙϋΕ/ΐ33ί3 

ΟΡΕΕΧΤ.ΕΙ3 

0.025% νν/νν 

ΤΕΙΒΧ100Θ 


ϋ07Α009 


ΟΒ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.025% νν/\Λ/ 

ΤΕΙΒΧ30Θ 


ϋ07Α009 


ΟΡΕΕΧΤ.ΕΙ3 

0.025% νν/νν 

ΤΕΙΒΧ50Θ 


ϋ07Α009 


ουτ.δΟΕ 

0.025% \Λ//ν 

ΕΕ XI00Μ Ε(Γυάλινο) 


ϋ07Α009 


ουτ.δΟΕ 

0.025% \Λ//ν 

ΡΕ Χ30ΜΕ(Γυάλινο) 


ϋ07Α009 


Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ10ΜΕ 


ΒΟΙΑϋΟδ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ10ΜΕ (200ϋΟ3Ε3) 


ΒΟΙΑϋΟδ 

ΟΕΙΟΕΙΝΟΜΕΕ Ν4-550/Β3Χ1ΘΓ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΕ 


ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ1500ΜΕ 

▼ 

Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΕ 


ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ2000ΜΕ 

τ 

Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΕ 


ΒΤΧ6ΒΑΘ5Χ1000ΜΕ 

▼ 

Β05ΒΑ10 

ΟΕΙΟΕΙΝΟΜΕΕ Ν4-550Ε/Β3Χ1ΘΓ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΕ 


ΒΤΧ4ΒΑΘ5Χ2000ΜΕ 

τ 

Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΕ 


ΒΤΧ6ΒΑΘ3Χ1000ΜΕ 

▼ 

Β05ΒΑ10 

ΟΕΙΟΕΙΝΟΜΕΕ Ν7-1000/Β3Χ1ΘΓ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΕ 


ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ1500ΜΕ 

τ 

Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΕ 


ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ2000ΜΕ 

▼ 

Β05ΒΑ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΕ 


ΒΤΧ6ΒΑΘ5Χ1000ΜΕ 

▼ 

Β05ΒΑ10 

ΟίΙΟΕΙΝΟΜΕΕ Ν7-1000Ε/Β3Χ1ΘΓ 

ΕΜΙϋ.ΐν.ΙΝΕ 


ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ1500ΜΕ 

▼ 

Β05ΒΑ10 


ΕΜΙϋ.ΐν.ΙΝΕ 


ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ2000ΜΕ 

▼ 

Β05ΒΑ10 


ΕΜΙϋ.ΐν.ΙΝΕ 


ΒΤΧ6ΒΑΘ3Χ1000ΜΕ 

▼ 

Β05ΒΑ10 

ΟΕΥ5ΡΑΕ/Οθ3τηορίΐ3ΓΠΐ 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

200ΜΟ/Ε)ΟδΕ 

ΕΕΧ10ΜΕ(200ϋ03Ε3) 


ΡΙ03ΒΑ02 

ΟΜΕΡΒΑΖΟΕΕ/Φοινιξφαρμ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

40ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡ. 


Α02ΒΟ01 

ΟΜΕΡΒΟΕ/Μβάιοίιτοητ 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 


Α02ΒΟ01 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΠΛΑΣ.ΦΙΑΛ.) 


Α02ΒΟ01 

ΟΜΝΙΟ/Γερολυματος 

ΟΟΝ.Η.ΟΑΡδ 

0.4ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 

▼ 

Θ040Α02 

ΟΜΝΙΡΑθυΕ/ΑητβΓ3ίΐ3Γη 

ΙΝϋ.δΟΙ 

64.7% (30)% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 


ν08ΑΒ02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

64.7% (30)% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ50ΜΕ+ΙΝΡΑΡΡ 


ν08ΑΒ02 


ΙΝϋ.δΟί 

75.5% (35)% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 


ν08ΑΒ02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

75.5% (35)% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ50ΜΕ 


ν08ΑΒ02 

ΟΜΝΙδΟΑΝ/ΑηΐθΓβΙιβιτι 

ΙΝϋ.δΟΕ 

287ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙΟΜΕ 


ν08ΟΑ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

287ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΠΛ. ΦΙΑΛΗΧ10ΜΕ 


ν08ΟΑ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

287ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΠΛ. ΦΙΑΛΗΧ15ΜΕ 


ν08ΟΑ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

287ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΠΛ.ΦΙΑΛΗ Χ20ΜΕ 


ν08ΟΑ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

287ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙδΜΕ 


ν08ΟΑ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

287ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 


ν08ΟΑ03 

ΟΝΟΟΤΙΟΕ/θΓ93ηοη 

ΕΡ.ΙΝνΕδ.Ε 


ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 

■ Ε03ΑΧ03 

ΟΝΟΟνίΝ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 ΜΘ/νίΑΕ 

1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙΟΜΕ 50Ε 


Ε01ΟΑ02 

ΟΝϋΑ/νί3ηθχ 

δΥΡ 

4ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 

τ 

Α04ΑΑ01 

ΟΝϋΑΗΕΝ/Φαρμανελ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙ3Τ1Χ15) 

▼ 

Α04ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΟΤ 1X15) 

τ 

Α04ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙ3Τ1Χ15) 

▼ 

Α04ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΟΤΧ15) 

τ 

Α04ΑΑ01 


δΥΒ 

4ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΕΧ50ΜΕ 

▼ 

Α04ΑΑ01 

ΟΝΕ-ΑΕΡΗΑ/ΕΕΟ/Εθο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

1 ΜΟΘ/0.5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ0.5ΜΕ 


Α110003 


ΙΝϋ.δΟΕ 

2ΜΟΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


Α110003 


ΟΡΕδΟΌ 

2ΜΟΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 


Α110003 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 


Α110003 


30Ρ.Θ.0ΑΡ3 

1ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 


Α110003 

ΟΡΙΕΕΤ/Β3ί3ΐτη 

ΟΡΕΕΧΤ.ΕΙ3 

20 % (νν/ν\ί) 

ΤΕΙΒΧ30Θ 


ϋΐ 0ΑΧ03 

ΟΡΒΙΟΑΝ/Ε3ΓηΐΘάί3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.05% »/« 

ΤΙϋΒΧ30Θ 


010Αϋ04 

ΟΡΤΙΒΑΥ 160/ΑΙΪ3 Μθάί3γ3ΐ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

33.9% (16% ΙΟϋΙΝΕ) 

10 ΒΟΤΤΕΕ5 Χ50ΜΕ 


ν08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

33.9% (16% ΙΟϋΙΝΕ) 

1ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 


ν08ΑΒ07 

ΟΡΤΙΠΑΥ 300/ΑΙί3 Μθάί3γ3ΐ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

63.6% (30% ΙΟΡΙΝΕ) 

10 ΒΟΤΤΕΕ3Χ10ΜΕ 


ν08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤΕΕ3Χ100ΜΕ 


ν08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤΕΕ3Χ150ΜΕ 


ν08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

63.6% (30% ΙΟΡΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤΕΕ3Χ20ΜΕ 


Υ08ΑΒ07 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΟ 



ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧδΟΜ ί 


\/08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧ75Μί 


\/08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟΩΙΝΕ) 

1 ΒΟΤΤίΕΧΙ 00Μ ί 


\/08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

1 ΒΟΤΤίΕΧΙ 50Μ ί 


\/08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟΟΙΝΕ) 

1 ΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 


ν08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

1ΒΟΤΤΕΕΧ75ΜΕ 


ν08ΑΒ07 

ΟΡΤΙΡΑΥ 320/ΑΙίθ ΜθάίεγβΙ 

ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧΙ 00Μ ί 


\/08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧ200Μί 


ν08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧδΟΜ ί 


ν08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧ75Μί 


ν08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

1 ΒΟΤΤίΕΧΙ ΟΟΜί 


ν08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

1ΒΟΤΤΕΕΧ200ΜΕ 


Ν/08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

1 ΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 


Ν/08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

1 ΒΟΤΤίΕΧ75Μί 


ν08ΑΒ07 

ΟΡΤΙΡΑΥ 350/ΑΙΪ3 Μβάίεγεί 

ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧΙ 00Μ ί 


\/08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧ200Μί 


ν08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧδΟΜ ί 


\/08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

1 ΒΟΤΤίΕΧΙ ΟΟΜί 


\/08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

1 ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 


\/08ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

1 ΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 


\/08ΑΒ07 

ΟΡΤΟΒΕΤ/νϊΐοο 

ΕΥΌΠΟ.δΟί 

0.1 % 

ΡίΧδΜί 


801ΒΟ03 

ΟΠΑϋΕΧΟΝ/θΓ93ηοη 

ΙΝϋ.δΟί 

5ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1 Μί 

■ 

Η02ΑΒ02 

ΟΡΘΑίίΙΤΡΑΝ/Οφάηοη 

ΙΝϋ.δΟί 

0,25ΜΘ/0,5Μί 

ΒΤΧ1 ΡΡΕΡ.δΥΡ.ΧΟ,δΜί 

▼ 

Η 01ΟΟΟΙ 


ΙΝϋ.δΟί 

0,25ΜΘ/0,5Μί 

ΒΤΧ5ΡΡΕΡ.δΥΡ.Χ0,5Μί 

▼ 

Η 01 ΟΟΟΙ 

ΟΠΙΕΝδ/Θ3ΐβηίθ3 

δ.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒίΙδΤ1Χ15) 


Ρ06ΑΧ25 


3.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

1ΟΜβ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ5Τ2Χ15) 


Ρ06ΑΧ25 

ΟΡίΟΒΙΝ/Μβάίουδ 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΘ/2ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧ2Μί 

■ 

ϋ01ΘΒ06 

ΟΡΡΟΧ/ΡγοθΙ 

3ΥΡ 

1ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧ125Μί 


Ρ06ΑΧ17 


ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Β06ΑΧ17 

ΟΡΤΗΟΟίΟΝΕ/ϋ3ηδδθη-Οίΐ39 

ΙΝϋ.δΟί 

5ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ5Μί 

▼ ■ 

ί04ΑΑ02 

ΟΡΤΗΟΝ/Ρβιηθάίη3 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΣΕ ΒίΙδΤ) 

Τ ■ 

Ν06ΑΒ03 


ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΣΕ ΒίΙδΤ) 

τ ■ 

Ν06ΑΒ03 

ΟΡίΐνΑΙί/ΑνβηΙίδ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 

■ 

Μ01ΑΕ03 


ΙΝϋ.δΟί 

100ΜΘ/2ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ2Μί 

■ 

Μ01ΑΕ03 

ΟδΡΟ/θ3ρ 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

■ 

Μ05ΒΑ01 

ΟδΚΑΝΑ/νβΙΙο 

ΟΡ.δΟί.δϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧ101/1 ΑίδΧΙ 0Μ ί 

■ 

Α16ΑΑ01 

ΟδΜΟΡΑΝ/Ρβίβπη 

ίΟΤ 

0.1 % νν/ν(ΒΕΤ.\/Αί) 

ΡίΧΘΟΜί 


ϋ07ΑΟ01 

05ΡΑΜΟΧ/Νον3Γ(ί3 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒίΙδΤ1Χ12) 


ϋΟΙ ΟΑ04 


ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ500(ΒίΙδΤ50Χ10) 


ϋΟΙ ΟΑ04 

ΟδΡΕΝ/Νον3Γΐί3 

Ο.ΤΑΒ 

1500000 ΐυ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ48(ΒίΙδΤ 12X4) 


3010Ε02 


οΡΑί.δυδΡ 

400000 ΐυ/5Μί 

ΡίΧ60Μί 


ϋΟΙ ΟΕ02 

ΟδΤΑΙ_ΕΡΤ/νθΠ3ίίθΙά 

ΤΑΒ3 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

■ 

Μ05ΒΑ04 

ΟδΤΕϋΡΟΝ/ΚΙβνθ 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ 5X6) 

■ 

Μ05ΒΑ01 

ΟδΤΕΟϋΡυΘ/Μβά-Οηθ 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ 5X6) 

■ 

Μ05ΒΑ01 

ΟδΤΕΟΡΕΕ/υηί-ΡΙΐ3ΓΠΐ3 

Ρϋ.ΟΡ.δϋ 

3.30(θ3++1.20)Θ/δΑΟΗ 

ΒΤΧ30 δΑΟΗΕΤδ 


Α12ΑΑ01 

ΟδΤΕΟΤΟΝ/Γερολυματος 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

■ 

Μ05ΒΑ01 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

■ 

Μ05ΒΑ01 

ΟδΤΕΟνί ΕΕ/Φαρμανελ 

δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤ XI 00(10 δΑΟΗ Χ10) 


Α110003 

ΟδΤΕυδ/ΐ33ί3 

ΡΟ.ΟΡ.δϋ 

3,3(1,2)Θ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ308ΑΟΗΕΤ8 


Α12ΑΑ01 

ΟδΤΙΡΙΧ/Ρ3ΓηΐΘάί3 

ΙΝϋ.δΟί 

ιοο ιυ/ι Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ8Χ1 Μί 

■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟί 

100 ΐυ/ϋΟδΕ 

ΒΟΤΤίΕ X 4Μί 

■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟί 

ιοο ιυ/ϋΟδΕ 

ΒΟΤΤίΕΧ2Μ ί(14ϋΟδΕδ) 

■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟί 

200ΐυ/ϋΟδΕ 

ΒΟΤΤίΕΧ2Μί 

■ 

Η05ΒΑ01 

ΟδΤΟΘΕΝΕ/ΘβηβρΙιβπη 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

■ 

Μ05ΒΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΟΑΡ5 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ 3X10) 

■ 

Μ05ΒΑ01 

05Τ0Ρ0Π/υηί-ΡΙΐ3ητΐ3 

ΟΑΡ5 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

■ 

Μ05ΒΑ01 


ΟΑΡ5 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

■ 

Μ05ΒΑ01 

ΟδΤΡΑΜΟΝΤ/Χρισπα 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


004ΑΧ20 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ 

ΒΤΧ20 


004ΑΧ20 

ΟΤΑΡΙ/Π3ί3ΠΤ1 

ΟΑΡδ.δΟΡΤ 

Ο,δΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


Α110004 

ΟΤ05ΑΙ_/Οουρ 

ΟΑΡ3 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 


301ΑΑ02 


ΟΑΡ5 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 


ϋ01 ΑΑ02 

θνΕ5ΤΙΝ/θΓ93ηοη 

ΤΑΒ 

1 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Θ030Α04 

Ονί 0ΠΕ1_1 _Ε/Αγθ 3 δβΓοηο 

ΙΝΡ5ν 

250ΜΟΘ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕ 

▼ 

Θ03ΘΑ08 


ΙΝΡ3ν 

250ΜΟΘ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 

Θ03ΘΑ08 


ΙΝΡ5ν 

250ΜΟΘ 

ΒΤΧ2νΐΑΕ 

▼ 

Θ03ΘΑ08 

θνΐΝΟΙ_/Νοπτΐ3 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙ5Τ 1X14) 

τ 

ϋ01 ΜΑ06 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

0.3% 

ΡΕΧ5ΜΕ 

▼ 

301ΑΧ12 

ΟΧΕΖ/Α3ΐΓ3Ζβηβθ3 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

9(12)Μ0Θ/ϋ05Ε 

Πλαστική δοσομετρικη 


Ρ03ΑΟ13 

ΟΧΙΘΟΝ/Ι_βον3Π 

ΟΡΕΑΜ 

(0,1+2,0)%νν/\Λ/ 

ΤυΒΧ20ΘΡ 


ϋ01 ΑΟ20 

ΟΧΥΒΑ5Ε/ΗΘΧ3Ι 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι5ΤΕΗ5) 


Θ04Βϋ04 

ΟΧΥΝΐυΜ/υηί-ΡΙΐ3ΓΓη3 

Ο.ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ5Τ 3X10) 

■ 

Ν06ΒΧ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ5Τ3Χ10) 

■ 

Ν06ΒΧ03 


ΘΡ.ΟΡ.δϋ 

1250ΜΘ/5ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 5ΑΟΗΕΤ5 

■ 

Ν06ΒΧ03 


ΙΝΤ501 

1000ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ12 ΑΜΡΧ5ΜΕ 

■ 

Ν06ΒΧ03 


ΟΡΑΙ.δΟΙ 

1000ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 

■ 

Ν06ΒΧ03 

ΟΧΥΤΕΕ/Οουρ 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ1 Χ10) 

■ 

Μ01ΑΟ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

■ 

Μ01ΑΟ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

■ 

Μ01ΑΟ02 

ΟΖΕΕΤΑΝ/ΗβΙρ 

ΟΑΡ3 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_Ι5Τ2Χ7) 


Α02ΒΑ04 

ΟΖΕΙΤΑΝ/ΗβΙρ 

ΟΑΡ3 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒίΙ3Τ1Χ7) 


Α02ΒΑ04 

ΡΑ0ΤΕΝ5/Θ3ΐθΠί03 

Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


007ΑΒ07 


Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


007ΑΒ07 

ΡΑΙΝΡΕυΡΤ-ϋ/Βιοοταμ 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 

■ 

Μ01ΑΟ01 

ΡΑΕΙΜΟΟΟΝ/Φαρματεν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ5Τ2Χ10) 


004ΑΧ20 

ΡΑΙ_Ι5Τ0Ρ/03ρ 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ5Τ3Χ7) 


Ε02ΒΒ01 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ84(ΒΕΙ5Τ 12X7) 


Ε02ΒΒ01 

ΡΑΕΙΤΕΝΟΧ/Φαρματεν 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 

■ 

Μ01ΑΟ02 

ΡΑΝΑϋΟΕ/Θΐ3Χθ δπιίΙΙιΚΝηθ 

0ΡΑΕ.30Ε 

160ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 

■ 

Ν02ΒΕ01 


3υρρ 

250ΜΘ/5ίΙΡ 

ΒΤΧ5 

■ 

Ν02ΒΕ01 


3ΕΙΡΡ 

500ΜΘ/5υΡ 

ΒΤΧ5 

■ 

Ν02ΒΕ01 

ΡΑΝΑΕΒΑ/ΗθΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΡ3) 


Α02ΒΑ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒΕΙ5ΤΕΡ3) 


Α02ΒΑ03 

ΡΑΝΟΕΟΡ/ΕΙρβη 

ΟΑΡ3 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


ϋ01 ϋΑ08 


ΟΑΡ5 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


ϋ01 ϋΑ08 


ΟΑΡ5 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16(βΙΪ3ΐ4χ4) 


ϋ01 ϋΑ08 


Ρϋ.ΟΡΑ.3υ3 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 


ϋ01 ϋΑ08 


Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 


ϋ01 ϋΑ08 


Ρϋ.ΟΡΑ.3υ3 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 


ϋ01 ϋΑ08 

ΡΑΝΟΟΗΑΝ/ΝονθΠίβ 

ΤΤ3 

10ΜΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ200Μ 

■ 

Ο01 ϋΑ02 


ΤΤ3 

15ΜΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ300Μ 

■ 

Ο01 ϋΑ02 


ΤΤ3 

5ΜΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ10ΟΜ 

■ 

Ο01 ϋΑ02 

ΡΑΝϋΕΡΜ/5.ϋ.Α. 

ΟΡΕΑΜ 

( 0 , 1 + 2,0 )%νν/νν 

ΤυΒΧ20ΘΡ 


ϋ01 ΑΟ20 

ΡΑΝϋΙΘΑΕ/Βί03ρΓ3γ 

3ΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 


Ρ05ϋΒ13 

ΡΑΝΕΙΡΟΕ/Μβ3ά ϋοΐιηβοη 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ5ΤΕΡ3 1X14) 

■ 

Ο10ΑΑ03 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ5Τ1Χ14) 

■ 

Ο10ΑΑ03 

ΡΑΝΜΥΚ/ΒΓ03 

ΟΡΕΑΜ 

0,1 +-2% νν/νν 

ΤυΒΧ20Θ 


ϋ01 ΑΟ20 

ΡΑΝ\Λ/ΑΡΡΙΝ/Αββοΐϊ 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5ΤΕΡ 2X10) 


Β01ΑΑ03 

▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΡΑΝΖΥΤΡΑΤ/νίσηθχ 

ΘΡ.ΟΑΡ 


ΒΤΧ50(ΠΛΑΣΤ.Φ 1ΑΛΙΔ.) 


■ 

Α09ΑΑ02 

ΡΑΡΑΟΕΤΑΜΟΕ/ΖΙΚΟδ/Βϊοβρι^γ 

ΙΝΟΑΑ 

600ΜΘ/4ΙΥΙΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜ ΡδΧ4Μ Ε 



Ν02ΒΕ01 

ΡΑΒΑΟΙδ/Βίοιηβάίσ3-ΟΙΐΘηΊίσ3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 

ΡΑΡΑΡΕΑΤΙΝ/ΒηβΙοΙ Μγβτδ δςυίββ 

ΙΝ0.3Ο.ΙΝΡ 

150ΜΘ/15ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ15ΜΕ 



Ε01ΧΑ02 

ΡΑΒΙ ΕΤ/ϋ3η33θη-ΟΝ39 

ΘΡ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 



Α02Β004 


ΘΡ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 



Α02Β004 

ΡΑΡΕΟΟΕΕ/Νον3ΐ1ί3 

ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



Ν04ΒΟ01 


ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



Ν04ΒΟ01 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Θ02ΟΒ01 

ΡΑΡΝΟΧΙΕ/Βίοβριειγ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ Ε3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΡΑδΟΑΕΙΕΙΜ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

1.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 


Ν05ΒΑ08 


ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 


Ν05ΒΑ08 

ΡΕΟΑδΟΙ_ΙΝ/Β3ί3ΓΓΠ 

ΙΝ0.3ΟΕ 

600ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 



ϋΟΙΡΡ02 

ΡΕϋΙΡΑΝ/νίΙσο 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 


■ 

Μ01ΑΟ01 

ΡΕ0ΙΤΡΑ0Ε/ΕΓΘ3βηίυ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10ΜΕ 

ΒΤΧ10ΠΛ/ΦΙΑΛ.Χ10ΜΕ 

τ 


Β05ΧΑ31 

ΡΕΘΑδΥδ/ΡοσΙΐΘ 

ΙΝ0.3ΟΕ 

135ΜΟΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ11 


ΙΝ0.3ΟΕ 

135ΜΟΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧ4ΡΡ3ΥΡ 

τ 

■ 

Ε03ΑΒ11 


ΙΝ0.3ΟΕ 

180ΜΟΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ 

τ 

■ 

Ε03ΑΒ11 


ΙΝϋ.δΟΕ 

180ΜΟΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧ4ΡΡ5ΥΡ 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ11 

ΡΕΘΙΝΤΡΟΝ/δρ Ευτορβ 

Ρ3.ΙΝ0.3ΟΕ 

100ΜΘΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΑΜΡ δΟΕν 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ10 


Ρ3.ΙΝ0.3ΟΕ 

150ΜΟΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΑΜΡ δΟΕν 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ10 


Ρ3.ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΟΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΑΜΡ δΟΕν 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ10 

ΡΕΕΕΕΧΕΜΕ/Οουρ 

ΟΑΡδ 

1ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ36 



Ρ06ΑΧ17 


δΥΡ 

1ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 



Ρ06ΑΧ17 

ΡΕΝΑϋυΡ/ννγβΐΐΊ 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1200000ΙΙϋ/νΐΑΙ_ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



001ΟΕ08 

ΡΕΝϋΐυΜ/Βίοβρτβγ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 



Ν05ΒΕ01 

ΡΕΝΙΟΙίΕΑΜΙΝΕ/ΙΦΕΤ/Ιφετ 

ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 


■ 

Μ 01ΟΟΟΙ 

ΡΕΝΙΟΟΜΒ/Χρισπα 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤΕΙΒΧ45Θ 



ϋΟΙ ΑΟ03 

ΡΕΝΟΡΒΙΙ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

(20+12,5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



009ΒΑ02 


ΤΑΒ 

(20+12,50)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ ΑΕ/ΑΕ 



009ΒΑ02 


ΤΑΒ 

(20+12,50)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ ΑΕ/ΑΕ 



009ΒΑ02 

ΡΕΝΡυΡΙΝ/ΕΙρβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ2Χ10) 



004ΑΧ20 


5.Ρ.ΡΟ.ΤΑ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙ5Τ3Χ5) 



004ΑΧ20 

ΡΕΝΡΑΖΟΕ/ΕΙρθη 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(σε πλαστ.φιαλ) 



Α02ΒΟ01 

ΡΕΝδΟΡϋΙΕ/ΕΙρβη 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Ο01 ϋΑ08 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

40ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Ο01 ϋΑ08 


δυΒΕ.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40(ΒΕΙ3Τ2Χ20) 


■ 

Ο01 ϋΑ08 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Ο01 ϋΑ08 

ΡΕΝΤΑΟΡΙΝ/ΕΙρβη 

ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ 1Χ30) 


■ 

Μ01ΑΧ21 

ΡΕΝΤΑΘΕΟΒΙ Ν/Ιονιος 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ 

τ 


Β05ΑΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ20ΜΕ 

▼ 


Β05ΑΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ100Μ Ε 

▼ 


Β05ΑΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 

τ 


Β05ΑΑ02 

ΡΕΝΤΑδΑ/Γερολυματος 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ5Χ6) 


■ 

Α07Ε002 

ΡΕΝΤΑΤΕΟ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 



Ο09ΒΑ01 

ΡΕΝΤΑ\/Α0/νί3ηθχ 

ΐΝϋ,δυδΡ&Ρϋ.ΐΝϋ.δυδ 


ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΡΡ3ΥΒΧ0,5ΜΕ(1 ϋ03Ε) 


■ 

0070Α02 

ΡΕΝΤΟΤΗΑΕ/ΑΒΒΟΤΤ/Αββοΐΐ 

□Ρ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧ10νΐΑΕ3 

τ 


Ν01ΑΡ03 

ΡΕΝΤΡΕΧΥΕ/ΒΓΙ3ΙΟΙ ΙΥΙγθΓ3 δρυίδδ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ3Τ 3X4) 



ϋΟΙΟΑΟΙ 


ϋΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙΟΑΟΙ 


ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+3ΜΕ 30Εν 



ϋΟΙΟΑΟΙ 


ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+2ΜΕ 30Εν 



ϋΟΙΟΑΟΙ 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙΟΑΟΙ 


ΤΑΒ 

1Θ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 



ϋΟΙΟΑΟΙ 

ΡΕΡΤΑΝ/νί3ηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΡ) 



Α02ΒΑ03 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΡ) 



Α02ΒΑ03 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 

20ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ5Ν/ΙΑΕ 



Α02ΒΑ03 

ΡΕΡΤΟΝΟΗΜ/υηί-ΡΙισπηη 

ΟΡΑΕ.δυδΡ 

1000ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ150ΜΕ 



Α02ΒΧ02 


ΤΑΒ 

1000ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ5Τ3Χ10) 



Α02ΒΧ02 

ΡΕΠΕΝΑΕ/Μβάίσυβ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 



009ΑΑ03 

ΡΕΠΙΡυδΙΝ/ΕΓβδβηίυε 

ΙΝ0.3Ο.ΙΝΡ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000Μ Ε 

▼ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝ0.3Ο.ΙΝΡ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ Ε 

▼ 


Β05ΒΑ10 

ΡΕΡΙΤΟΝΕΑΕ ϋΙΑΕΥδΙδ δΟΕυΤΙΟΝ \Λ/ΙΤΗ 1,5%\Λ//ν ϋΕΧΤΡΟδΕ/Κοινόχρηστα 






δΟΕ.ΡΕΡ.ϋΙ 


ΒΟΤΤΕΕΧ1000 ΜΕ 



Β05ϋ 

ΡΕΡΙΤΟΝΕΑΕ ϋΙΑΕΥδΙδ δΟΕυΤΙΟΝ \Λ/ΙΤΗ 6.36% ϋΕΧΤΡΟδΕ/Κοινόχρηστα 






δΟΕ.ΡΕΡ.ϋΙ 


ΒΟΤΤΕΕΧ1000Μ Ε 



Β05ϋ 

ΡΕΡΟΜΑ/νίβηβχ 

ΟΑΡ.δΡ 

8ΙΥΙΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Ο08ΟΑ10 

ΡΕΡ3ΑΝΤΙ Ν/ΒοθΐΊΓΪηρβΓ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



Β01ΑΟ07 


δ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 1X30) 



Β01ΑΟ07 


δ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ8Τ.2Χ15) 



Β01ΑΟ07 

ΡΕΡΤΑΟΙΕΟΝ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 



Ο09ΑΑ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 



Ο09ΑΑ01 

ΡΕΡνθΝΕ/53ηοίί-5γη1ΙΐΘΐ3ΐ)θ 

ΟΑΡ.δΡ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 



Ν02ΟΑ01 

ΡΕνΑΡΥΕ/ϋ3η33βη-0ίΐ39 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΒΤΧ30Θ 



ϋΟΙ ΑΟ03 


3ΡΡ 

ι % νν/νν 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋΟΙ ΑΟ03 


νΑΟ.ΟΡ 

ι% νν/νν 

ΤυΒΧ78Θ+16 ΑΡΡΕΙΟΑΤ. 



Θ01ΑΡ05 


νΑΘ.δυΡ 

150ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ3 



Θ01ΑΡ05 

ΡΕνΐδΟΝ/ϋ3η33βη-Οίΐ39 

ορ.Εχτ.υδ 

1 %+0.1 % 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙ ΑΟ20 

ΡΗΑΟΟΒΙΟΤΙΟ/ΒΓ03 

ΟΑΡ5 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΡΟΙδΤ1 XI2) 



ϋΟΙ ϋΑ21 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ21 

ΡΗΑΟΟΟΕΕ/ΒΓ03 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝΟ 

10/νΐΑΕΙ.Μ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ4Μ ΕδΟΕ 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝΟ 

1 Θ/νίΑΕ 1 .V 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 

ΡΗΑΟΟΤΡΕΧ/Βτοβ 

ΟΑΡ3 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



ϋΟΙ ϋΑ08 


ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 



001 ϋΑ08 


ΘΡΑ.ΟΡ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



001 ϋΑ08 


ΘΡΑ.ορ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



001 ϋΑ08 

ΡΗΑΟΟνίΤ/ΒΓ03 

ΙΝ0.3ΟΕ 

1Θ/5ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ5ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 


ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΡΗΕΝΥΕΕΡΗΡΙΝΕ/ΟΟΟΡΕΡ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

10% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



301ΡΒ01 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

5% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



301ΡΒ01 

ΡΙΕδΙΤΑΕ/ϋβιηο 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 



Ο09ΒΑ01 

ΡΙΕΟΟΟΕΕΥΡΕ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

1% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



301ΕΒ01 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



301ΕΒ01 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

4% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



301ΕΒ01 

ΡΙΝΤΑΕ/δρθΟΪΪ3Γ 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ200Μ Ε 



Ρ05ϋΒ13 

ΡΙΡ ΑΟΙϋ/13313 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ5Τ2Χ7) 



Α02ΒΟ01 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΡΟΙ5Τ 2X14) 



Α02ΒΟ01 

ΡΙΡΡΙΕ/\Λ/γβΙΙι 

Ρϋ.ΙΝΟ.δΟΕ 

4Θ/Λ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



001ΟΑ12 


Ρ3.ΙΝ0.3ΟΕ 

2Θ/Λ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧ20ΜΕ3 



001ΟΑ12 

ΡΙΒΑ0ΕΜ/8ρβαί3Γ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Ν06ΒΧ03 

ΡΙΡΐυΜ/ϋ3η33βη-Οίΐ39 

ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΕΙδΤ 1Χ25) 

τ 


Ν05ΑΘ02 

ΡΙδΤΟΕΙΕ/Ρβίβιτη 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

▼ 


001ΜΑ06 

ΡΕΑΤΑΜΙΝΕ/ΡΙΐ3ΓΠΐ3σί3 

ΙΝ0.3ΟΕ 

10ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1VIΑΕΧ20 Μ Ε 



Ε01ΧΑ01 


ΙΝ0.3ΟΕ 

50ΜΘ/100ΜΕ \/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ Χ100ΜΕ 



Ε01ΧΑ01 

ΡΕΑΤΙΝΟΕ/Βτί3(οΙ ΙΥΙγβΓ3 δμυίΡΡ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

10ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 



Ε01ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

50ΜΘ/100ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 



Ε01ΧΑ01 

ΡΕΑΤΟδΙΝ/ΟΙΐθηιίρΙΐ3ΓΠΐ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

10ΜΘ/20ΜΕ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕ5Χ20Μ Ε 



Ε01ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

10ΜΘ/20ΜΕ 

ΒΤΧ1ΥΙΑΕΧ20ΜΕ 



Ε01ΧΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

25ΜΘ/50ΜΕ 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ50ΜΕ 


Ε01ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

50ΜΘ/100ΜΕ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕ5Χ100Μ Ε 


Ε01ΧΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

50ΜΘ/100ΙΥΙΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙΟΟΜΕ 


Ε01ΧΑ01 

ΡΕΑνίΧ/δσηοίί Βηΐ3 3ησ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3ΤΕΡ3) 

■ 

Β01ΑΟ04 

ΡΕΕΝ0ΙΕ/Α3ΐΓ3Ζβηβσ3 

3.Ρ.Ε.Ο.ΤΑ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ) 


0080Α02 


3.Ρ.Ε.Ο.ΤΑ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ) 


0080Α02 

ΡΝΕυΜΟ-23/νί3ηθχ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

25ΜΟΧ23/0.5ΜΕΡΕ3 

ΒΤΧ1 Ρ.Ρ.3ΥΡΧ0.5ΜΕ 

■ 

ϋ07ΑΕ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

25ΜΟΧ23/0.5ΜΕΡΕ3 

ΒΤΧ20Ρ.Ε.3ΥΡΧ0,5ΜΕ 

■ 

ϋ07ΑΕ 

ΡΝΕίΙΜΟνΑΧ 23\/ΙΑΕ/νϊ3ηθΧ 

ΙΝϋΑΑ 

0,5ΜΕ ΡΕ.δΥΡ (ΙϋΟδΕ) 

ΒΤΧ1 ΡΕ.δΥΡΧΟ,δΜΕ 

■ 

307ΑΕ01 


ΙΝϋΑΑ 

0,5ΜΕ/νΐΑΕ(1 ϋΟδΕ) 

ΒΤΧίνίΑΕΧΟ,δΜΕ 

■ 

307ΑΕ01 

ΡΝυ ΙΜΕΙΝΕ/\Λ/γβΙ1ι 

ΙΝϋ.δΟΕ 

25ΜΟΧ23/0,5ΜΕδΥΡ. 

ΒΤΧ1 ΡΕ.δΥΡ .Χ0,5ΜΕ 

■ 

307ΑΕ01 

ΡΟΕΙΟΑΝΟ/Ρ3Ϊ3ΠΤ1 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙδ 

0.05% 

ΤΕΙΒΧ30Θ 


ϋ10Αϋ04 

ΡΟΕΜΟΝΙΝ/Ε3ΓΠΐ3ηίο 

ΟΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΕΟΙ Ε3Χ10) 

■ 

Μ01ΑΘ02 

ΡΟΝ50ΕΙΤ/Βίοτηθάίσ3-ΟΙΐθΓηίσ3 

ΟΑΡ3 

ΟΑΡδ 20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 

■ 

Μ01ΑΟ02 


ΟΑΡδ 

ΟΑΡδ 20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

■ 

Μ01ΑΟ02 

ΡΟΝδΤΑΝ/Ρΐϊζβΐ' 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙδ(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

■ 

Μ01ΑΘ01 


ΟΡΑΕ.δυδΡ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ125ΜΕ 

■ 

Μ01ΑΘ01 


βυρρ 

500ΜΘ/3ΕΙΡ 

ΒΤΧ8 

■ 

Μ01ΑΘ01 

ΡΟΡΕΙΧΙ Ν/νί3ηβχ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) Τ 


Θ04ΟΒ01 

ΡΟΤΑ33ΙΕΙΜ ΟΗΕΟΡΙΟΕ/Κοινόχρηστα 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10% 

ΑΜΡΧ10ΜΕ 


Β05ΧΑ01 

ΡΟΤΑ33ΙΕΙΜ ΟΗΕΟΡΙϋΕ ΙΝ ϋΕΧΤΡΟδΕ ΙΝϋΕΟΤΙΟΝ/Κοινόχρηστα 





ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

5%+0.2% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250Μ Ε 


Β05ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

5%+0.2% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ Ε 


Β05ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

5%+0.2% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 


Β05ΒΒ02 

ΡΟΤΙΟΝΑΕ/ΚΙβνβ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 2X15) 


0080Α08 

ΡΡΑϋΙΡ/ΒοδίΊηηςθΓ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

0.4ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) ▼ 


Θ040Α02 

ΡΡΑΝΟΕΕΝ/Αλκον 

ΕΥΌΡΟ.δΟΕ 

0.1 % 

ΕΕΧ5ΜΕ 


801ΒΟ09 

ΡΡΑνΑΟΗΟΕ/ΒπβΙοΙ ΜγθΓ3 δςυίδδ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ 1X14) 

■ 

Ο10ΑΑ03 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΡ 1X14) 

■ 

Ο10ΑΑ03 

ΡΡΑΧΙΕΕΝΕ/ΡθίτίθΚ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ 2X10) 


Ο04ΑΧ21 

ΡΡΑΖΟΕΙΝ/Φαρμανέλ 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤ XI4 (σε ΒΕΙδΤΕΡ 


Α02ΒΟ01 

ΡΡΕΟΝΙδΟΕΟΝΕ-ΟΙδΡΕΡδΑ/ΝονθΠίδ 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

2.5% 

ΤΕΙΒΧ2.5Θ 


δΟΙ ΒΑ04 

ΡΡΕΟΝΥΕ/Οι^ηοη 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1500ΐυ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡ+3ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟΕ)/ 


Θ03ΘΑ01 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

5000ΙΕΙ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡ+3ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟΕν 


Θ03ΘΑ01 

ΡΡΕΕΙδΙΝ/Οθ3ΐηορΙΐ3ΐτη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

■ 

Ο10ΑΒ04 

ΡΡΕΜΑΡΙΝ/\Λ/γθΙΙι 

δ.Ο.ΤΑΒ 

0.625ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕ.2Χ14) 


Θ03ΟΑ57 


3.0.ΤΑΒ 

1.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 


Ο03ΟΑ57 


νΑΘ.ΟΙΝΤ 

0.0625% νν/νν 

ΤΕΙΒΧ42.5Θ 


Θ03ΟΑ57 

ΡΡΕΜΕΕΕΕ ΟΥΟΕΕ/ννγθΙΙι 

Ο.ΤΑΒ 

((0,625)ΜΟ/ΤΑΒΜΠΟΡΝ + 

ΒΤΧ28(Μ3ΐ 1 χΐ 4μπορντω(α)+Μ8ΐ 1χ14μπλε (β) 





(0,625+5]/ΤΑΒ(Μ ΠΛΕ) 



Θ03ΕΒ06 

ΡΡΕΜΕΕΕΕ ΟΥΟΕΕΙΟ/ννγβΙΙι 

ΤΑΒ 

10Μ(3/ΤΑΒ(ΛΕΥΚΑ) 

ΒΤΧ42 [ΒΕΙ5Τ1XI 4ΜΠΟΡΝΤΩ(3)+ 





+0,625ΜΩ/ΤΑΒ(ΜΠΟΡΝΤΩ) 

+6Ιί5ΐχ28(14ΑΕΥΚΑ(β)+14ΜΠΟΡΤΩ(α)] 


Θ03ΕΒ06 

ΡΡΕΜΕΕΕΕ/\Λ/γβΙΙι 

δ.Ο.ΤΑΒ 

(0.625+2.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5Τ2Χ14) 


Θ03ΕΑ12 


δ.Ο.ΤΑΒ 

(0.625+5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5Τ2Χ14) 


Θ03ΕΑ12 

ΡΡΕ33-12/ΘβηβρΙΐ3ΐτη 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕ3Τ 1X14) 


009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5Τ4Χ7) 


009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 


009ΑΑ03 

ΡΡΕδδΟΟΙΡΙΝ/ΘβηβρΙιβιτη 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ2Χ15) 


0080Α08 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ2Χ15) 


0080Α08 

ΡΡΕδδΕΙΡΙΕ/Φοινιξφαρμ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 2X7) 


009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 


009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙ3Τ1Χ10) 


009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 


009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 


009ΑΑ03 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 






ΦΕΚ609 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8315 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΡΡΕνΕΝΑΗ/ννγβΙίι-ΕβάβιΐΘ νοοοίηθε 

ΐΝϋ.δυδΡ 


ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ0,5ΜΕ 


■ 

ϋ07ΑΕ02 

ΡΡΕνθΕΑΟ/Οθ3ΐηορίΐ3ΐτη 

ορ.Εχτ.υβ 

20 % \Λ//νν 

ΤυΒΧ30Θ 



Ρ10ΑΧ03 

ΡΗΕΖΟΕΟΝ/Νγσοητθά 

ΙΝϋ.δΟΕ 

25ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


■ 

Η02ΑΒ06 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Η02ΑΒ06 

ΡΠΙΜΑΧΙΝ/νί3ηθχ 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

(500+500)ΜΘ/νΐΑΕ(ΐν) 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 

■ 

ϋΟΙ ϋΗδΙ 

ΡΠΙΜΕΝΕ/Β3ΧΙΘΓ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10 % νν/ν 

ΒΟΤΤΕΕ Χ100ΜΕ 

τ 


ΒΟδΒΑΟΙ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10 % νν/ν 

ΒΟΤΤΕΕ Χ250ΜΕ 

▼ 


ΒΟδΒΑΟΙ 

ΡΡΙΜΟΕυΤ ΝΟΗ/δσίιβηηρ 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



0030002 

ΡΡΙΜΡΕΗΑΝ/33ηοίί-3γηΙίιβΐ3βο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

Α03ΡΑ01 


δυρρ 

10ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ5 


■ 

Α03ΡΑ01 


δυρρ 

20ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ5 


■ 

Α03ΡΑ01 


3ΥΡ 

5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ125ΜΕ 


■ 

Α03ΡΑ01 


ΤΑΒ 

1ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ 2X10) 


■ 

Α03ΡΑ01 

ΡΡΙΝΐνΐΕ/νί3ηβχ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



009ΑΑ03 

ΡΡΙΝΖΙϋΕ/νίθηβχ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΒΑ03 

ΡΡΙΟΡΙΧ (ΙΛΑΡΑΣ,ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ,ΕΡΥΘΡΑΣ)/5ΓΠί1ίι ΚΙίηβ 

Βββοίιβηι 






Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 


ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ0.5ΜΕ+1 ΡΡ. 


■ 

ϋ07Βϋδ2 

ΡΡΙΤΟΡ/ΘΙ3ΧΟ Θτουρ 

ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3ΤΕΡδ) 


■ 

0090Α07 


ΤΑΒ 

80ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3ΤΕΡδ) 


■ 

0090Α07 

ΡΡΟΒΙΤΟΡ/Νον3Τ(ί3 

ΘΡ.ΟΑΡ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤ Χ14(ΒΕΙδΤ 2X7) 



Α02ΒΟ01 

ΠΡΟΚΛΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ-ΕΝΕΣΙΜΟ/ΟθΠΙΟΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/10ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ50ΑΜΡΧ10ΜΕ 



Ν01ΒΑ02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ50ΑΜΡΧ5ΜΕ 



Ν01ΒΑ02 

ΡΡΟΟΑΡΟΟΕ ΑΟΕΕΟΟ/ΑάόΙόό 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


■ 

Ο01 ϋΑ14 

ΡΗΟΟΕΡ/ΒηβΙοΙ Μγβίβ δφίόό 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ) 



ϋΟΙ ΩΑ41 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ) 



ϋΟΙ ϋΑ41 


ΡΟ.ΟΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ41 

ΡΡΟΟΟΜνΑΧ/ΡββΙθίΐί Μθίίθυχ 

ΐΝϋ.δυδΡ 

0,5ΜΙ_(1 ϋΟδΕ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΟ,δΜΕ 


■ 

ϋ07ΟΑ 

ΡΡΟΟΥΤΗΟΕ/δβηοίί-δγηΙίίθΙβόο 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Ν04Βϋ01 

ΡΡΟΡΑδΙ/δθίοηο 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

5000 ΐυ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ+1ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟΕν 



Θ03ΘΑ01 

ΡΡΟΡΙΝϋΕΟΤ/Φαραν 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΕ03 

ΡΡΟΟΡΑΡ/νί3ΠΘΧ 

0/3.301.ΙΝ 

5ΜΘ/1 ΜΕ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

▼ 

■ 

Ε04ΑΑ06 


ΟΑΡδ 

1ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10 σε 

▼ 

■ 

Ε04ΑΑ06 


ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10 σε 

▼ 

■ 

Ε04ΑΑ06 

ΡΡΟίΕυΚΙΝ/Ροοίΐθ 

Ρ0.30Ε.ΙΝΡ 

18X10 "6 ΐυ (1ΜΘ)/νΐΑΕ ΒΤ XI VIΑί 

τ 

■ 

Ε03ΑΟ01 

ΡΡΟΜΕΤΑΧ/Νον3Ι1ΐ3 

ΟΑΡδ 

1.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

▼ 

■ 

Ν06ΩΑ03 


ΟΑΡδ 

3ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 

▼ 

■ 

Ν06ϋΑ03 


ΟΑΡδ 

4.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 

τ 

■ 

Ν06ϋΑ03 


ΟΑΡδ 

6ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

▼ 

■ 

Ν06ϋΑ03 

ΡΡΟΡΕδδ/ΟίιβηιΙρΙΐ3Γηι 

νΑΟΌΕνίΟΕ 

10ΜΘ/ϋΕνίΟΕ 

ΒΤΧδνΑΘ. ϋΕνΐ ΟΕ 

τ 

■ 

Θ02Αϋ02 

ΡΡΟΡΙΟΟΗΡΟΝΕ/δοίίθηημ ΡΙουρίι 

ΙΝϋ.δυδΡ 

(5+2)ΜΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΜΕ 


■ 

Η02ΑΒ01 

ΡΡΟΡΙΟΡΟΡΜ/δοίιβηημ ΡΙουςιίι 

ορ.Εχτ.υδ 

0.05% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ07ΑΟ01 

ΡΡΟΡΙΟΘΕΝΤΑ/δοίιβηηρ ΡΙουμίι 

ορ.Εχτ.υδ 

0.05%+0.1 % 

ΤυΒΧ20Θ 



Ω07ΟΟ01 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.05%+0.1 % 

ΤυΒΧ20Θ 



Ω07ΟΟ01 

ΡΗΟΡΙΟδΑΕΙΟ/δσίίθηηρ ΡΙουρίι 

ΕΟΤ 

0.05%+2% νν/νν 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋ07X001 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.05%+3% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ07X001 

ΡΡΟΡΟΡΟΕ/Αββοΐΐ 

ΙΝϋ.ΕΜυ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 

τ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜυ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧδΟΜΕ 

τ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜυ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧ6ΑΜΡ3Χ20ΜΕ 

▼ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜυ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧδ VIΑΕ5Χ20 Μ Ε 

▼ 


Ν01ΑΧ10 

ΡΡΟΡΟΡΟΕ//ΡΓΘ3βηίυ3 

ΙΝϋ.ΕΜ 

2% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 

▼ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜ 

2% 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧδΟΜΕ 

▼ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜ 

2% 

ΒΤΧ6ΑΜΡ3Χ20ΜΕ 

▼ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜυ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 

▼ 


Ν01ΑΧ10 


▼ Περιορισμός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 


ΙΝϋ.ΕΜίΙ 

1 % (ΙΟΜΘ/Μί) 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50Μί 

▼ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜίΙ 

1 % (ΙΟΜΘ/Μί) 

ΒΤΧ5ΑΜ Ρ5Χ20 Μ ί 

▼ 


Ν01ΑΧ10 

ΡΗΟΡΟΡΟί-ίΙΡυΡΟ/Βιοσερ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝ 

ι % νν/ν 

ΒΟΤΤίΕΧΙ 00Μ ί 

▼ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝ 

ι % νν/ν 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 

▼ 


Ν01ΑΧ10 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝ 

ι % νν/ν 

ΒΤΧ5νΐΑί5Χ20Μί 

τ 


Ν01ΑΧ10 

ΡΗΟΡΟΝΟί/ΗβΙρ 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΟ01 

ΡΗΟδΘΑΗ/νίβηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙδΤΕΡδ) 

▼ 


Θ04ΘΒ01 

ΡΗΟδΤΑΜΙΟΕ/Γερολυματος 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100(ΒίΙδΤ10X10) 



ί02ΒΒ01 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ5Τ2Χ10) 



ί02ΒΒ01 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒίΙδΤ3Χ7) 



ί02ΒΒ01 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40(ΒίΙδΤ4Χ10) 



ί02ΒΒ01 

ΡΡΟδΤΙΝ Ε2/Ρίΐ3ΓηΊ3σί3 

νΑΘ.ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4 

▼ 

■ 

Θ02Αϋ02 

ΡΡΟδΤΙΝ \/Ρ/ΡΙΐ3Γηΐ3σί3 

ΙΝϋ.δΟί 

0.5ΜΘ/1 Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 Μί 

▼ 

■ 

Θ01ΕΑ01 

ΡΡΟΤΑΕ ΟΟΜΡΕΕΧ/Ε3ΓΓηβάί3 

ΤΑΒ 

(20+12,50)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙδΤ Αί/Αί 



009ΒΑ02 

ΡΡΟΤΑΜΙΝΕ δυίΡΗΑΤΕ/ίΕΟ/Εβο 

ΙΝϋ.δΟί 

50ΜΘ/5Μί νΐΑί 

1 νΐΑΙ_Χ5Μί 



ν03ΑΒ14 

ΡΡΟΤΗυΡΙΕ/υηί-ΡΙΐ3ΓΓη3 

ΤΑΒ 

50ηκ}/ΐ3β 

ΒΤΧ60(ΒίΙδΤ 6X10) 



Η03ΒΑ02 

ΡΡΟΤΟΡΙΟ/νί3ηβχ 

ΟΙΝΤ. 

0,03% 

ΒΤΧΤίΙ ΒΕΧ30Θ 


■ 

ϋΐ 1ΑΧ14 


ΟΙΝΤ. 

0,1 % 

ΒΤΧΤίΙ ΒΕΧ30Θ 


■ 

ϋΐ 1ΑΧ14 

ΡΡΟνίΡΟΝ/δσήβπηρ 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Θ03ΒΒ01 

ΡΡΟΖΥΕΕΧ/ΝΟΓΠ13 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Α07Ε002 

ΡδΟΡΙΜΕϋ/ίβο 

ουτ.δοι 

ιο%ουτ.δθί νν/νν 

ΒΟΤΤίΕΧΙ ΟΟΜί 



ϋ05ΑΧ 

ΡΤΙΝΟΕΙΝ/ΗθΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



Α02ΒΑ02 


ΙΝϋ.δΟί 

50ΜΘ/2Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 



Α02ΒΑ02 

ΡίΙίΙΒΕΧ/Μεντινοβα 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 

ΡίΙίΜΙΘΟΡΤ/Α81Γ3ΖΘΠΘ03 

ΙΝΗ.ΝΕ.δί) 

0,25ΜΘ/Μί 

ΒΤΧ4Φακ.Χ5πλαστ.Χ2ηιΙ 



Ρ03ΒΑ02 


ΙΝΗ.ΝΕ.δί) 

0,5ΜΘ/Μί 

ΒΤΧ4φακ.Χ5πλαστ. 



Ρ03ΒΑ02 


ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΘ/ϋΟ3Ε 

ΡίΧ10Μί(200 ΔΟΣΕΙΣ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

200ΜΟΘ 

ΤυΡΒυΗΑίΕΡΧ20000δΕδ 



Ρ03ΒΑ02 

ΡυίΜΟΖΥΜΕ/ΡοσΙΐθ 

δΟί.ΙΝΗ 

2.500 υ(2.5ΜΘ)/2.5Μί 

ΒΤΧ6ΦΥΣΙΓ.1 ΔΟΣΗΣΧ2.5 

τ 

■ 

Ρ05ΟΒ13 

ΡυΡΕΟΟΝ/Οτςβηοη 

ΙΝϋ.δΟί 

ιοο ιυ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

▼ 


Θ03ΘΑ06 


ΙΝϋ.δΟί 

ιοο ιυ/νίΑί 

ΒΤΧδνίΑίδ 

τ 


Θ03ΘΑ06 


ΙΝϋ.δΟί 

150 ιυ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

τ 


Θ03ΘΑ06 


ΙΝϋ.δΟί 

150 ιυ/νίΑί 

ΒΤΧδνίΑίδ 

τ 


Θ03ΘΑ06 


ΙΝϋ.δΟί 

200 ιυ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

τ 


Θ03ΘΑ06 


ΙΝϋ.δΟί 

200 ιυ/νίΑί 

ΒΤΧδνίΑίδ 

τ 


Θ03ΘΑ06 


ΙΝϋ.δΟί 

300ΙίΙ/0,36Μί 

1 ΟΑΡΤΡΙϋΘΕ 

▼ 


Θ03ΘΑ06 


ΙΝϋ.δΟί 

50 ιυ/νίΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί 

τ 


Θ03ΘΑ06 


ΙΝϋ.δΟί 

50 ιυ/νίΑί 

ΒΤΧ5 νΐΑίδ 

τ 


Θ03ΘΑ06 


ΙΝϋ.δΟί 

600ΐυ/0,72Μί 

ΙΟΑΡΤΡΙϋΘΕ 

τ 


Θ03ΘΑ06 

ΡυΡΕΤΑΜ/ΒίοίΓθηάε 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 



ί02ΒΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 



ί02ΒΑ01 

ΡυΡΕΑΕΟΧ/ΚΙθν3 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΘ02 

ΡΥΡΑΖΙΝΑΜΙΟΕ/ΟΕΝΕΡΗΑΡΜ/ΘθηθρίΓΒΓΓΠ ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒίΙδΤΕΡδ1 XI5) 



ϋ04ΑΚ01 

ΟνΑΡ ΑυΤΟΗΑΕΕΡ/Ε3νίρΙΐ3Γηι 

ΙΝΗ.δΟί.Ρ 

10ΟΜΟ/ϋΟδΕ(ΑυΤΟΗΑίΕΗ ΒΤΧ1 Ρί ΑυΤΟΗΑίΕΒΧΙΟΟϋΟδΕ 



Ρ03ΒΑ01 


ΙΝΗ.δΟί.Ρ 

100ΜΟ/ϋΟ5Ε(ΑυΤΟΗΑίΕΗ ΒΤΧ1 Ρί ΑίΙΤΟΗΑίΕΒΧ200005Ε5 



Ρ03ΒΑ01 


ΙΝΗ.δΟί.Ρ 

50ΜΟ/0Ο5Ε(ΑίΠΌΗΑίΕΒ) 

ΒΤ XI Ρί ΑίΙΤΟΗΑίΕΒΧΙΟΟ ϋ03Ε3 



Ρ03ΒΑ01 


ΙΝΗ.δΟί.Ρ 

50ΜΟ/ϋΟ3Ε(ΑυΤΟΗΑίΕΒ) 

ΒΤΧ1 Ρί ΑΙ)ΤΟΗΑίΕΒΧ200 0Ο3Ε3 



Ρ03ΒΑ01 

ΟνΑΡ ΙΝΗΑΕΕΡ/Ε3νίρΙΐ3ΓΠ1 

ΙΝΗ.δΟί.Ρ 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧΙΡί ΙΝΗΑίΕΡΧΙΟΟ 



Ρ03ΒΑ01 


ΙΝΗ.δΟί.Ρ 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧΙΡί ΙΝΗΑίΕΡΧ200 



Ρ03ΒΑ01 


ΙΝΗ.δΟί.Ρ 

50ΜΟ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 Ρί ΙΝΗΑίΕΡΧΙΟΟ ά08θ3 



Ρ03ΒΑ01 


ΙΝΗ.δΟί.Ρ 

50ΜΟ/ϋΟ5Ε 

ΒΤΧ1 Ρί ΙΝΗΑίΕΡΧ200 άθδθ3 



Ρ03ΒΑ01 

ΡΑΒΕΑδ/ΜβάίσΙίΓοητ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 



Θ09ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



009ΑΑ02 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 

ΡΑϋΑΟΕΡ/νίβηβχ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝΟ 

1 Θ/νίΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ3Μ ίδΟί 



001 ϋΑ 

ΡΑΡΑΟΑίΟΙ Ν/Ηοίοπη 

ΙΝϋ.δΟί 

100 ΐυ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 Μί 


■ 

Η05ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

100 ΐυ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΡίΧ4Μί(28 ϋΟδΕδ) 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

200ΐυ/ϋΟ3Ε 

ΒΤΧ1 ΡίΧ2Μί(14ϋΟδΕδ 







+Δοοομετρική αντλία) 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΡΑίΙΝΕΤ/Οουρ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 



Ρ06ΑΧ13 

ΠΑίΙΖΟΝ/ίβονβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 



Β06ΑΕ07 

ΡΑΝΙΟίΟΝ/ΝονθΠίδ 

ΕΡ.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



Α02ΒΑ02 


ΕΡ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 



Α02ΒΑ02 

ΠΑΝΙΤΙϋΙΝΕ/ΒΙΟδΤΑΜ/Βιοσταμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΙΥΙΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 

ΡΑΝΙΖΑΟ/Φαρμανελ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 

ΗΑΝΤυϋΑί/Μβηθπηί 

ΟΑΡ.3Ρ 

90ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (ΣΕ δΤΡΙΡδ) 


■ 

Μ01ΑΒ11 


ΟΑΡδ 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 ΣΕ δΤΡΙΡδ 


■ 

Μ01ΑΒ11 

ΒΑΡΑΜυΝΕ/ίΛ/γβΙΙι 

ΟΠ.δΟί.δϋ 

ΙΜΘ/ΙΜίδΑΟΗΕ 

ΒΤΧ30δΑΟΗΕΤδ(3ΐυ)Χ1 

▼ 

■ 

Ε04ΑΑ10 


ΟΡ.δΟί.δϋ 

2ΜΘ/2ΜΕ δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 δΑ0ΗΕΤδ(3ΐυ) X 

▼ 

■ 

Ε04ΑΑ10 


ΟΡΑΕ.δΟΕ 

ΙΜΘ/Μί 

ΒΤΧ1 ΒΟΤΤίΕ(9ΐ3δδ)Χ60 

τ 

■ 

Ε04ΑΑ10 

ΡΑΡΙίΥδΙΝ/Ροοίιβ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1,16Θ/νΐΑί (ίου) 

2\/ΙΑίδΧ1,16Θ+2ΡΡ.3ΥΒ 

▼ 


Β01 Αϋ07 

ΒΑνΑίΤΟΝ/Π3Ϊ3πη 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

τ 


001ΜΑ02 

ΡΕΒΕΤΟί/δρ Ευτορβ 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ168(ΡΟΙδΤ 14X12) 

τ 

■ 

005ΑΒ04 

ΡΕΒΙΡ/Ατβδ δβτοηο 

ΙΝϋ.δΟί 

44ΜΟ(12Μυ)/ΜίΡΡ.δΥΡ ΒΤΧ12ΡΡ.δΥΡδΧ1 Μί 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

44ΜΟ(12Μυ)/ΜίΡΡ.3ΥΒ ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡΧΙ Μί 

τ 

■ 

Ε03ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

44ΜΟ(12Μυ)/ΜίΡΡ.δΥΒ ΒΤΧ3ΡΡ.δΥΡδΧ1 Μί 

τ 

■ 

Ε03ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

6Μυ/0,5Μί ΡΡ.δΥΡ 

ΒΤΧ12ΡΡ.δΥΡΧ0,5Μί 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

6Μυ/0,5Μί ΡΡ.δΥΡ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.Χ0,5Μί 

▼ 

■ 

Ε03ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟί 

6Μυ/0,5Μί ΡΡ.δΥΡ 

ΒΤΧ3ΡΡ.3ΥΒΧ0,5Μί 

τ 

■ 

Ε03ΑΒ07 

ΡΕΟΕΑΝΤ/Ρθίτίθάίηβ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝΟ 

1500ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 



001 ϋΑ06 


ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 



001 ϋΑ06 

ΡΕΟΟΜΒΙΝΑΤΕ/ΒβχΙθγ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ιοοοιυ/νίΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑίΧΙ 0Μ ί 

▼ 


Β02Βϋ02 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

250ΐυ/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑίΧΙ 0Μ ί 

▼ 


Β02Βϋ02 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΐυ/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑίΧΙ 0Μ ί 

▼ 


Β02Βϋ02 

ΡΕΟΟΜ ΒίνΑΧ/νϊοηθχ 

ΙΝϋ.βυδΡ 

ΙΟΜΟΘ/ΙΜί 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ XI Μί 


■ 

007Β001 


ΐΝϋ.δυδΡ 

40ΜΟΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧΙ Μί 


■ 

007Β001 


ΐΝϋ.δυδΡ 

5ΜΟΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.Χ0,5Μί 


■ 

007Β001 

ΡΕϋΑΟ/Γερολυματος 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


ΟΡ.ΟΡ.δϋ 

20ΜΘ/ϋΟ3Ε 

ΒΤΧ103ΑΟΗΕΤ3 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΒΕϋΟΤΠΙΝ/Οουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 



001ΡΑ06 

ΡΕϋυδΤΕΡΟί/Φοινιξφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(1 ΒίΙδΤ Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3 ΒίΙδΤ Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3ΒίΙ3Τ Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΡΕΡΑΟΤΟ/ΘβηθΙίοδ Ιη3ΐϋυΐθ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

250ΐυ/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑΙ_Χ4ΜίδΟ 

τ 


Β02Βϋ02 


Ρδ.δΟί.ΙΝΡ 

ιοοο ιυ/νίΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑΙ_Χ4ΜίδΟ 

τ 


Β02Βϋ02 


Ρδ.δΟί.ΙΝΡ 

500 ιυ/νίΑί 

ΒΤΧ11/ΑΙ ί+1 VIΑΕΧ4Μ ίδΟ 

▼ 


Β02Βϋ02 

ΡΕίΕΡΑΟΤ ίΗ-ΡΗ/ΑνθΠΐίδ 

ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟΟΜΟΘ/ΙΜί ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1ΜΕ 


■ 

Η01ΟΛ01 

ΡΕίΕΡΑΟΤ/ΑνβηΙίδ 

ΙΝϋ.δΟί 

0.2ΜΘ/1ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙΜί 


■ 

ν04Οϋ02 

ΡΕίΙΡΕΧ/δτηίΙίι ΚΙίηβ Βββοίιβητ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ 2X10) 


■ 

Μ 01 ΑΧΟΙ 

ΡΕίΡΑΧ/ΡίίΖΘΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ3(ΒίΙδΤΕΡ) 


■ 

Ν020006 

ΡΕΕΥΟΜ ΥΟΙ Ν/ΡβΙγο 

ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ8 



001ΑΑ02 

ΡΕΕΥΟνίΧ/ΡθΙγο 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒίΙ3Τ1Χ12) 



001 ϋΑ21 

ΡΕΜΕΝΑ/Ρβτηβάίηο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 

τ 


001ΜΑ02 

ΡΕΜΕΡΟΝ/θΓ93ηοη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 

■ 

Ν06ΑΧ11 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

45ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 

τ 

■ 

Ν06ΑΧ11 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 

ΗΕΜΙΟΑϋΕ/ΟβηΙοοοΓ 

Ρϋ.Ο.δΟ.ΙΝ 

ΙΟΟΜΘ/νίΑΕ 

νΐΑΕΧΙΟΟΜΘ 

τ 

■ 

Ε04ΑΑ12 

ΡΕΜΙΚΙΝ/Ρβπιβόίηβ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ2ΜΕ 


■ 

ϋΟΙΘΒΟΘ 

ΡΕΜΙΝΥΕ/ϋ3η33βη-Οίΐ39 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1 XI4) 

▼ 

■ 

Ν06ϋΑ04 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ56(ΒΕΙδΤ4Χ14) 

▼ 

■ 

Ν06ϋΑ04 


ΟΡΑΕ.δΟΕ 

4ΜΘ/1 ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ100Μ Ε(ΓΥΑΛΙΝΗ 

τ 

■ 

Ν06ϋΑ04 

ΡΕΝΑΘΕΕ/Θβηζγηιβ 

ΟΑΡδ 

403ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ200(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 


■ 

ν03ΑΕ02 

ΗΕΝΙΤΕΟ/νίθηβχ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



009ΑΑ02 

ΡΕΝΟΕΙΡ/ΒβτηβόίηΒ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΡΕΟΡΡΟ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ5ΜΕ 

▼ 

■ 

Β01ΑΟ13 

ΡΕΟΤΑΝ/Μβόίουε 

ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΡΕΡΕΑΘΑΕ/ΤΚ1 Ευτορβ 

ΙΝΟδΙ 

1ΜΘ/ΜΕ 

Κουτί με ένα φιαλίδιο 

▼ 

■ 

Α16ΑΒ03 

ΠΕΡΕΕΝΙΝΕ-νΕ/Θ3ΐβηί03 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ιοοοιυ/νίΑΕ 

(ΒΤΧ10ΒΤΧ1 \/ΙΑΕ)+(ΒΤΧ10X1VIΑΕ 







Χ20ΜΕ δΟΕ\/)+ΕΙδΕΒ ΚΙΤ 

τ 


Β02Β004 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

250ΐυ/νΐΑΕ 

(ΒΤΧ10ΒΤΧ1 νΐΑΕ)+(ΒΤΧ10X1VI ΑΕ 







Χ5ΜΕ δΟΕν)+ΕΙδΕΒ ΚΙΤ 

▼ 


Β02Βϋ04 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

500ΐυ/νΐΑΕ 

(ΒΤΧ10ΒΤΧ1 νΐΑΕ)+(ΒΤΧ10 







XI νΐΑΕΧΙΟΜΕ δΟΕ\/)+υδΕΡ ΚΙΤ 

▼ 


Β02Βϋ04 

ΠΕ0υΐΡ/Θΐ3Χ0 δπιίΙίιΚΙίηΘ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ126(ΒΕΙδΤ2Χ63) 



Ν04Β004 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙδΤ 1Χ21) 



Ν04Β004 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ84(Πλαοτ.φιαλιδιο 



Ν04Β004 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ84(Πλαοτ.φιαλιδιο 



Ν04Β004 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ84(Πλαοτ.φιαλιδιο 



Ν04Β004 

ΡΕ5ΑΤΑ/Ρ3ί3ΓΓΤ1 

ΟΡ.ΕΧΤ.ΕΙδ 

0.025% (\Λ//νν) 

ΤΕΙΒΧ30Θ 



007Α009 


ορ.εχτ.υδ 

0.025% 0Λ//νν) 

ΤυΒΧδΟΘ 



007Α009 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ(20000δΕδ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 

ΡΕ50υν0ΕΙΝ/0ίΐΘΓΠίρΙΤ3ΠΤΐ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ10νΐΑΕδΧ20ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/4ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕ8Χ4Μ Ε 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/4ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ4ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

15ΜΘ/3ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 Ονί ΑΕ8Χ3Μ Ε 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

15ΜΘ/3ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ3ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

200ΜΘ/8ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ8ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

25ΜΘ/1ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΙΑΕΧΙ ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδΧΙΟΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΙΑΕΧΙ 0ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ2ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5ΜΘ/1ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΙΑΕΧΙ ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

15ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

15ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙδΤ.1 XI0) 


■ 

ν03ΑΡ03 

ΡΕδΟΡΕΡΟΝ/Νον3ΓΐΪ3 

δ.Ο.ΤΑΒ 

125(37)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ(ΣΕΒΕΙδΤΕΡδ) 



Β03ΑΑ07 

ΡΕδΟδΤΥΕ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 



Ν04Βϋ01 

ΡΕδΟνίδΤ/δοίιβηηρ 

ΙΝϋ.δΟ.ΡΡδ 

0,5ΜΜΟΕ/Ρβ/1 ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡδ Χ1.4ΜΕ+1 



ν08ΟΒ03 

ΡΕδΡΟΟΟΡΤ/Ε3νίρίΐ3ΐτη 

ΑΕΡ.ΜΟ.ΙΝΗ 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕΧ20000δΕ ΑυΤΟ 



Ρ03ΒΑ01 


ΑΕΡ.ΜΟ.ΙΝΗ 

250ΜΟΘ/ΟΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕΧ20000δΕ ΑυΤΟ 



Ρ03ΒΑ01 


ΑΕΡ.ΜΟ.ΙΝΗ 

δΟΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕΧ20000δΕ ΑυΤΟ 



Ρ03ΒΑ01 

ΡΕδΤΑΝΟΟΕ/ΟτρΒηοη 

δΟΡΘ.ΟΑΡδ 

40ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60 



Θ03ΒΑ03 

ΡΕδΤΡΕΙΕ/Βτοβ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 


Ν05ΑΕ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεοη 


■ Περιοριομός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

τ 


Ν05ΑΕ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 


Ν05ΑΕ01 

ΠΕ8ΤΟΡΟΝ/ΒΙΌ3 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 


Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Α02ΒΑ02 


Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 

ΡΕΤΡΟνί Ρ/ΘΙ3Χ0 βιηϊΙΙηΚΜηβ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΘΕΑ3δ ΒΟΤΤΕΕ3 

τ 


ϋ05ΑΕ01 


ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ40 

τ 


ϋ05ΑΕ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙ3ΤΕΡ3 ΡνΘ) 

▼ 


ϋ05ΑΕ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

200ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧδνΐ ΑΕ6Χ20 Μ Ε/νΐ ΑΕ 

τ 


305ΑΕ01 


ΟΡΑΕ.δΟΕ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ200ΜΕ 

τ 


305ΑΕ01 

ΡΕΤΤΑνΑΤΕ/ΑΙΙβη 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.05% 

ΤυΒΧ25Θ 



ϋ07ΑΒ01 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.05% 

ΤυΒΧ25Θ 



ϋ07ΑΒ01 

ΒΕΤυΡΝ/Ρ3ί3ΠΤΐ 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 



Θ09ΒΑ01 

ΠΕυΜΑΟΙΟ/ΡθτηβΚ 

ΟΑΡδ 

25ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΒ01 


δυρρ 

ΙΟΟΜΘ/δϋΡ 

ΒΤΧ6 


■ 

Μ01ΑΒ01 

ΡΕνΑΧΙ5/νί3ηβχ 

ΐΝϋ.δυδΡ 


ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.+ΝΕΕϋΕΕ 


■ 

307ΘΑ01 

ΡΕ\/ΙΟΝ/Νογπί3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤ.ΙΧΙΟ) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

750ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

100ΜΘ/50ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ02 

ΡΗΕδΟΘΑΜΜΑ Ρ/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟΕ 

300ΜΟΘ/1.5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1 ΑΜΡΧ1.5ΜΕ 

τ 

■ 

006ΒΒ01 

ΡΗΕυΜΑνΕΚ/Φαραν 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 


ΙΝϋ.δΟΕ 

75ΜΘ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΒ05 

ΡΗΙΝΟΒΡ03/ΒΓ03 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% 

ΒΤΧΤυΒΧΙΟΟΘ 



ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΒΤΧΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 

ΡΗΙΝΟδΙϋΕ/Βίοηίθάίσβ-ΟΙίθηιίσθ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋΟδΕ3) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


ΜΌ.ΝΑ5.5Ρ 

δΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΕΕΧ10ΜΕ(200ϋ05Ε3) 



Ρ01Α005 

ΡΙΑΜΕΤ/Νον3Γ(ί3 

ΤΑΒ 

(20+120)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ24(ΒίΙδΤ3Χ8) 


■ 

Ρ01ΒΧ 

ΡΙΒΟίΙΝ/νίβηθΧ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ5Τ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



Α02ΒΑ02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΜΘ/2ΜΕ 

ΒΤΧ5 



Α02ΒΑ02 

ΡΙΒΡΑΙΝ/Θ3ΐβηί03 

ΤΑΒ 

6ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Ν07ΘΑ01 

ΡΙϋΑυΡΑ/νϊθηθχ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΠΛΣΤ.ΦΙΑΛ.) 


■ 

Μ01ΘΒ03 

ΡΙΕΑϋΙΝ/ΑνθηΙίβ 

ΟΑΡδ 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 



ϋ04ΑΒ02 


ΟΑΡδ 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ8 



ϋ04ΑΒ02 


δ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4 



304ΑΒ02 

ΡΙΕΑΘΕΝ/ΘβηβρΙΐ3ΐτη 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 (ΒΕΙ3Τ2Χ7) 



302ΑΘ01 


ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙ3Τ1Χ7) 



ϋ02ΑΘ01 


ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 (ΒΕΙ3Τ 2X7) 



ϋ02ΑΘ01 


ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙ5Τ1Χ7) 



ϋ02ΑΘ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 



302ΑΘ01 

ΡΙΕΑΤΕΡ/Ανβηΐίβ 

δ.Ο.ΤΑΒ 


ΒΤΧ60 (ΒΕΙδΤΕΡδ) 



304ΑΜ02 

ΡΙΕΙΝΑΗ/Ανθηΐίβ 

δ.Ο.ΤΑΒ 

(300+150)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ16(ΒΕΙδΤ2Χ8) 



304ΑΜ02 

ΡΙΕυΤΕΚ/ΑνβηΙίβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ56(ΒΕΙ3Τ4Χ14) 

τ 


Ν07ΧΧ02 

ΡΙΜΑΟΤΑΖΙϋ/Νον3ΓΐΪ3 

δ.Ο.ΤΑΒ 

(300+150)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 



ϋ04ΑΜ02 

ΡΙΝΘΕΡ’δ/Κοινόχρηστα 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

(0.86+0.03+0.033)% 

ΒΑΘΧ250ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

(0.86+0.03+0.033)% 

ΒΑΘΧ500ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

(0,86+0,03+0,033)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ Ε 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

(0.86+0.03+0.033)% 

ΒΑΘΧ1000ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

(0,86+0,03+0,033)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000Μ Ε 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 


ΒΑΘ Χ2000ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 


ΒΑΘ X 3000ΜΕ 



Β05ΒΒ01 

ΡΙΝ050Ε/Βίθ3ρΓ3γ 

ΙΝΗ.δΟΕ.Ρ 

250ΜΘΘ/ϋΟ3Ε 

ΡΕΧ200ϋΟ3Ε3 



Ρ03ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

δΟΜΘΘ/ϋΟδΕ 

ΕΕΧ26ΜΕ(200 ϋΟδΕδ) + 



ΡΟΙΑϋΟΙ 

ΡΙΝΟδΤΕΡ/ΖννίΙΐΘΓ 

ΝΑδΡΡ.δυδ 

ΙΟΟΜΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋ03Εδ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 

ΗΙ3ΡΕΗϋΑί/ϋ3η33βη-ΟΜ39 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒίΙ3Τ.2Χ10) 

τ 


Ν05ΑΧ08 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 

τ 


Ν05ΑΧ08 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

▼ 


Ν05ΑΧ08 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

▼ 


Ν05ΑΧ08 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

6ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ3Τ4Χ7) 

▼ 


Ν05ΑΧ08 


ΟΡΑί.δΟΕ 

1Μ 0/1 Μί 

ΡίΧΙΟΟΜί 

τ 


Ν05ΑΧ08 

ΗΙδΤΟίΖΙΤ/ίβονβη 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΠΛ. ΦΙΑΛ.) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΗΙ3ΤΟΤΑϋΙΝ/ίβον3η 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (οε πλαοτ.φιαλ. 



Η06ΑΧ13 

ΗΙΤΑΜΙΝΕ/ϋβπιο 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΗΙ νΟΤΗΙ ί/ΡοοίΊΘ 

ΟΗ.δΟ.ϋ 

2.5ΜΟ/Μί 

ΡίΧΙΟΜί 

τ 

■ 

Ν03ΑΕ01 


ΤΑΒ 

0.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

▼ 

■ 

Ν03ΑΕ01 


ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 

■ 

Ν03ΑΕ01 

ΗΟΑΟΟυΤΑΝ/ΗοοίΊΘ 

δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤΕΡδ3Χ10) 

τ 

■ 

ϋΙΟΒΑΟΙ 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 ΒίΙδΤΕΡδ3Χ10) 

▼ 

■ 

ϋΙΟΒΑΟΙ 

ΗΟΒΑΖ/θ3ΐ<ϋβιτη3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

0.75% \Λ//νν 

ΤϋΒΧ30Ο 



ϋΟΘΒΧΟΙ 

ΡΟΟΕΡΗΙΝ/ΡοοΙίθ 

Ρϋ.δΟί.ΙΝΡ 

2000ΜΟ/νΐΑί(ΐν.ΙΝΡ) 

ΒΤΧίνίΑί 

▼ 


ϋΟΙ ϋΑΙ 3 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

1000ΜΟ/νΐΑί(ΙΜ) 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ3,5Μί 

τ 


ϋΟΙ ϋΑΙ 3 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

1000ΜΘ/νΐΑί(ΐν) 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ10Μ ί 

τ 


ϋΟΙ ϋΑΙ 3 

ΡΟΟΤΥΙ_ΑΝ/Ρ3ΠΠΘδΪ3 

8ΥΡ 

7.5ΜΟ/5Μί 

Ρ1_Χ200Μί 



Ρ05ϋΒ13 

ΡΟΡΕΡΟΝ-Α/Ροοήβ 

ΙΝϋ.δΟί 

18ΜΙίΙ/1Μί νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧΙ Μί 

▼ 

■ 

ί03ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟί 

18ΜΙίΙ/1Μί νΐΑί 

ΒΤΧβνίΑίδΧΙ Μί 

▼ 

■ 

ί03ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟί 

3Μΐυ/0.5Μί ΡΡ.δΥΡ. 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.ΧΟ,δΜί 

τ 

■ 

ί03ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟί 

3Μΐυ/0.5Μί ΡΡ.δΥΡ. 

ΒΤΧ6ΡΡ.δΥΡ.Χ0,5Μί 

▼ 

■ 

ί03ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟί 

4.5Μΐυ/0.5Μί ΡΡ.δΥΡ. 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.ΧΟ,δΜί 

▼ 

■ 

ί03ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟί 

4.5Μΐυ/0.5Μί ΡΡ.δΥΡ. 

ΒΤΧ6ΡΡ.δΥΡ.0,5Μί 

▼ 

■ 

ί03ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟί 

6ΜΙί)/0.5Μί ΡΡ.δΥΡ. 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.ΧΟ,δΜί 

τ 

■ 

ί03ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟί 

6Μΐυ/0.5Μί ΡΡ.δΥΡ. 

ΒΤΧ6ΡΡ.δΥΡ.Χ0,5Μί 

τ 

■ 

ί03ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟί 

9Μΐυ/0.5Μί ΡΡ.δΥΡ. 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.ΧΟ,δΜί 

▼ 

■ 

ί03ΑΒ04 


ΙΝϋ.δΟί 

9Μΐυ/0.5Μί ΡΡ.δΥΡ. 

ΒΤΧ6ΡΡ.δΥΡ.Χ0,5Μί 

τ 

■ 

ί03ΑΒ04 

ΗΟΙΡίΟΝ/Μθη3πηί 

ΟΙίΥ.ΙΝϋ 

10/2Μί 

ΒΤΧ3ΑΜΡδΧ2Μί 


■ 

Μ01ΑΟ 

ΗΟίΑΚ/Ανφαρμ 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΜΟ/νίΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ2Μ ίδΟί 


■ 

Η02ΑΒ09 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

250ΜΟ/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ2Μ ίδΟί 


■ 

Η02ΑΒ09 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΟ/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ4Μ ίδΟί 


■ 

Η02ΑΒ09 

ΗΟίΑΚΕΤ/ΕΙρθη 

δυρρ 

200ΜΟ/δυΡ 

ΒΤΧ6 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ 2X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

10ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΗΟΜΙϋΟΝ/ΗθΙγο 

ΟΑΡδ 

65ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

τ 


Ν02Α004 


ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΟ/2Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2Μί 

τ 


Ν02Α004 

ΡΟΜΐνΕΡ/Ρ3ί3ΓΠ1 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

ι % νν/νν 

ΤυΒΧΙδβ 



ϋΟΙΑΕΙδ 

ΠΟΝϋθνΕΠ/ΐ3ρίΐ3ΐπι 

δΥΡ 

7.5ΜΟ/5Μί 

ΡίΧ200Μί 



Ρ05ϋΒ13 

ΗΟδΑΟΕΝίΙδ/ίθονΒΠ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(πλαοτ.φιαλ,) 



Α02ΒΑ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(πλαστ. φιαλ.) 



Α02ΒΑ03 

ΡΟδΙΤΑί/Φαραν 

Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ 3X10) 


■ 

0080Α06 

ΡΟΤΗΟΝΑΡ/νΐΙοο 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 


Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



Α02ΒΑ02 

ΡΟΤΗΡΙΝ/ΐ3ρΙΐ3Γηι 

ΙΝϋ.δΟί 

100 ΐυ/ΜίΑΜΡ 

ΒΤΧ5 ΑΜΡ3(1 Μί) 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟί 

ιοο ιυ/ϋθδΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑί(2Μί)+14ϋΟδΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟί 

ιοο ιυ/ϋθδΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑί(3,5Μί)+28ϋΟδ 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟί 

200 ιυ/ϋθδΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑί(2Μί)+14ϋΟδΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 

Ρθυθ-ΜΥΟΙΝ/Ρ3ΠΠ3ηίο 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



ϋΟΙ ΡΑ01 

ΡΟυνΑΧ ΜΕΡΙΕυΧ/νϊ3ηθχ 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΤΟΙϋδΟ/ϋΟΟ.δΜί 

ΐνΐΑί+13ΥΡΧ0.5Μί3Οίν 


■ 

ϋ07Βϋ01 

ΗΟνΕΗΙΟίΙΝ/δ.ϋ.Α. 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΟ/2Μί VI Αί 

ΒΤΧίνίΑί 


■ 

ϋΟΙΟΒΟΘ 

ΗΟΧΙΟΙίίΙΝΕ-ΜΕϋΙΟΗΗΟΜ/ΜβδίοΙποπι Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ1Χ10) 



ϋΟΙ ΡΑ06 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεοη ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 







ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


8321 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΒΟΧΙΜΙΝ-ΘΑΕΕΝΙΟΑ/Ι33Ι3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 



ϋΟΙ ΡΑ06 


ΡΟ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙ3Τ 1Χ8) 



ϋΟΙ ΡΑ06 

ΒΟΧΙΤΗΒΟΜΥΟΙΝ/ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ/Νον3Πί3ΒΟ.ΤΑΒ 

ΙδΟτηρ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 



ϋΟΙ ΡΑ06 


ΡΟ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ1 ΧΙΟ) 



Θ01 ΡΑ06 

ΒΟΧΥ5ΡΕ3/3ρβσίί3|· 

ΡΟ.ΤΑΒ 

ΙδΟτηρ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙ3Τ1 ΧΙΟ) 



Θ01 ΡΑ06 

ΒυΒΙϋΟΧ/Μθάίσυβ 

Ρ0.ΙΝΧ3ΟΕ 

ΙΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ ΟΜΘ 



101 ϋΒΟΙ 


Ρϋ.ΙΝϋ.βΟΕ 

δΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧδΟΜΘ 



101 ϋΒΟΙ 

ΒυΒΙΤΕΝ/Βθίθπη 

ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 1Χ30) 



ΟΟδϋΒΟΙ 

ΒυΒΟΟΟΗΟ/Η3ί3πη 

ΟΒ.ΕΧΤ.υβ 

0.0δ% 

ΤΕΙΒΧ30Θ 



ϋ07Αϋ01 

ΒυΕΙϋ/ΑνβηΙίβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙδΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 



Θ01 ΡΑ06 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙ3Τ1Χ8) 



Θ01 ΡΑ06 

ΒυνΑΜΕϋ/Οουρ 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ40 


■ 

ΜΟΙΑΟΟΙ 


ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ2δ 


■ 

ΜΟΙΑΟΟΙ 

ΒυνΟΜ 1 ΝΟΧ/Β3ί3ΐτη 

Ο.ΤΑΒ 

2δΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

ΜΟΙΑΒΟδ 


Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

ΜΟΙΑΒΟδ 


ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.1 % 

ΡΕΧδΜΕ 



301ΒΟ03 


ΙΝϋ.βΟΕ 

7δΜΘ/3Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ3ΜΕ 


■ 

ΜΟΙΑΒΟδ 

ΒυΧΙΟΟΕΑΝ/Β3ί3ΐτη 

ΟΑΡ3 

260ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ40 


■ 

ΒΟΙΑΟΟδ 

ΒΥΕ/Β313ΓΠ1 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υβ 

ι % νν/νν 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙΑΟΙΟ 


30Ε.ΕΧΤ.υ8 

1 % νν/ν 

ΡΕΧΙδΜί 



ϋΟΙΑΟΙΟ 

ΒΥΤΗΜΟϋΑΝ/ΑνβηΙίβ 

ΟΑΡ3 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 



001ΒΑ03 


5.Β.Ο.ΤΑΒ 

260ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι5Τ2Χ10) 



001ΒΑ03 

ΒΥΤΗ ΜΟΘΑδΤΒΥΕ/Βθίθπη 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ. 



Α02Β001 


Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 



Α02Β001 

ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ/νϊβηβχ 

ΡΟ.ΤΑΒ 

ΙδΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ 



001ΒΟ03 


ΡΟ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ 



001ΒΟ03 

3ΑΒΒΙΕ/Ανθη(ί8 

ΡΟ.ΤΑΒ 

δΟΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Ν03ΑΧΛ1 

3ΑϋΟΕΙΝ/ΕΙρθη 

ΙΝΡ3Ι 

3ΜΘ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ+1ΑΜΡΧ1 ΜίβΟΕν 

▼ 


Η 01ΟΒΟΙ 

δΑΡΑΒΟΕ-ΜΕΟΙΟΗΒΟΜ/ΜβάίσίίΓΟΓη 

3ΥΒ 

7.δΜΘ/δΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Β0δϋΒ13 

3ΑΙΖΕΝ/3θγοπο 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ίο ιυ/νΐΑΕ(Μυίτι-ϋθ) 

ΒΤΧΐνΐΑί(ΜυίΤΙ-ϋ03Ε) 

▼ 

■ 

ΗΟΙΑΟΟΙ 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

4ΐυ/ΥΙΑΙ_ 

ΐνΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1ΜΕ501Λ/ 

▼ 

■ 

ΗΟΙΑΟΟΙ 


Ρ3.ΙΝϋ.30ί 

24ΐυ/(8Μβ)νΐΑΙ ΕΑ5Υ ϋΕΟΤ ΒΤΧ1 νΐΑΙ+1 ΑΜΡΧδΜΙ 50ΙΛ/ 







+σετ χορήγησης ΕΑ3Υ ϋΕΟΤ 

τ 

■ 

ΗΟΙΑΟΟΙ 


Ρ5.ΙΝΦ501 

24ΐυ/(8ΜΘ)νΐΑΕ ΕΑ3Υ ϋΕΟΤ ΒΤΧ1ΥΙΑΕ+1ΟΑΒΤΒ 501Λ/ 







ΡΒΕΑ33ΕΜΒΕΕϋ (ΟΕΙΟΚ ΕΑ3Υ) 

▼ 

■ 

ΗΟΙΑΟΟΙ 

3ΑΕΑΘΕΝ/Νον3Πί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

δΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ84(ΒΕΙ3Τ4Χ21) 



Ν07ΑΧ01 

3ΑΕΒυΜΟΕ ΟΗΒΟΝΟ/ΗθΙρ 

ΟΑΟΟΒ 

4ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒΕΙ3Τ4Χ14) 



Β030002 


ΟΑΟΟΒ 

8ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧδ6(ΒΕΙ3Τ4Χ14) 



Β030002 

5ΑΕΒυΝ0νΑ/Ε3νίρΐΊ3ΠΠ 

ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

100ΜΟΘ/ϋΟ3Ε 

ΡΕΧ200ΔΟΣΕΙΣ 



Β03Α002 

3ΑΕΟΑΤΟΕ/Βίοτηθάίσ3-ΟΙΐΘΓηίσ3 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

200 ΐυ/0Ο3Ε(ΜΌ.) 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ2ΜΕ+5Ρ.ΡυΜΡ 


■ 

ΗΟδΒΑΟΙ 

3ΑΕΜΟΡΑΒ/Α.Δη.Φαρμ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΐυ/1 ΜΙ_ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ 


■ 

ΗΟδΒΑΟΙ 

3ΑΕΜΟΤΕΝ/Α.Δη .Φαρμ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΟΟίυ/ΙΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ 


■ 

ΗΟδΒΑΟΙ 

5ΑΕΜΟΤΕΝ/Α.Δη .Φαρμ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 

100ΐυ/Ε)03Ε 

ΡΕ Χ4ΜΕ(28 δόσεις) 


■ 

ΗΟδΒΑΟΙ 

3ΑΕΟΡΑΕΚ/Θ3ΐβηίθ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

δΟΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδ0(ΒΕΙ3ΤδΧ10) 


■ 

Α07Ε002 


ΕΝΕΜΑ 

4Θ/3ΙΝΘΕΕ ϋ03Ε 

ΒΤΧ7ΡΕΧ60ΜΕ 


■ 

Α07Ε002 


βυρρ 

δ00ΜΘ/3υΡ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ3Τ4Χδ) 


■ 

Α07Ε002 

3ΑΕΟΡΥΒΙΝΕ/ΑάθΙσο 

ΤΑΒ 

δΟΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ(ΒΕΙ3Τ δΧΙΟ) 


■ 

Α07Ε001 

3ΑΕ03ΡΙΒ/υηί-ΡΙΐ3ΓΠΐ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

1000ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Ν02ΒΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


■ 

Β01Α006 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

160ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 


■ 

Β01Α006 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

32δΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Β01Α006 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

δΟΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


■ 

Ν02ΒΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

δΟΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ(ΒΕΙ3ΤδΧ10) 


■ 

Ν02ΒΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

6δΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


■ 

Ν02ΒΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

80ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 


■ 

Β01ΑΟ06 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 


■ 

Β01ΑΟ06 


ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 


■ 

Β01ΑΟ06 

5ΑΝΟΑΡ/Νον3Γ(ί3 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ5Τ 1XI 4)ΑΙυ/ 



Ο09ΑΑ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 1XI 4)ΑΙυ/ 



Ο09ΑΑ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14)Ρνθ/ 



Ο09ΑΑ01 

δΑΝϋΙΜΜΕΙΝ ΝΕΟΡΑΕ/Νον3Πί3 

ΟΡΑΕ,δΟΕ 

500ΜΘ/5ΙΥΙΕ 

ΡΕΧ50ΜΕ 


■ 

Ε04ΑΑ01 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ5Τ5Χ10) 


■ 

Ε04ΑΑ01 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

25ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ5Τ5Χ10) 


■ 

Ε04ΑΑ01 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 


■ 

Ε04ΑΑ01 

3ΑΝΟΙΜΜΕΙΝ/Νον3Ι1ί3 

ΙΝϋ.δΟΕ 

250ΜΘ/5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΕ 


■ 

Ε04ΑΑ01 

δΑΝϋΟδΤΑΤΙΝ ΕΑΗ/Νον3Πί3 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 \/ΙΑΕ+2ΑΜΡδ 30Εν+1δΥΡΧ5ΜΕ 







+2βελόνες+2τολυπια οινόπνευμα 

τ 

■ 

Η01ΟΒ02 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 \/ΙΑΕ+2ΑΜΡδ δΟΕν+ 







+2βελόνες+2τολυπια οινόπνευμα 

▼ 

■ 

Η01ΟΒ02 

3ΑΝ 0Ο3ΤΑΤΙ Ν/ΝονβΓίίδ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

0.1ΙΥΙΘ/ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ 

▼ 

■ 

Η01ΟΒ02 

δΑΝΟΡνί Ε/ϋβΚαζ 

ΕΟΤ 

0.1 % 

ΡΕΧ70ΜΕ 



ϋ07ΑΟ01 

δΑΝΤΑΜΙΝ/Γερολυματος 

ΟΡ.δΟ.ϋ 

1ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 



Ο04ΑΕ01 


ΤΑΒ 

1.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ο04ΑΕ01 

3ΑΟΟΙ Ν-ϋ/Φαρμεξ 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

0.05%+0.569% 

ΤΕ) ΒΧ5Θ(ΕΑΜ 1Ν ΑΤΕϋ) 



301ΟΑ01 

δΑΡΟΤΕΝ/ΕυηάδβοΚ 

ΟΟΝ.Ρί.ΟΑΡδ 

25ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (δΤΡΙΡδ2Χ10) 

τ 

■ 

Ν06ΑΑ09 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

75ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (δΤΡΙΡδ 2X10) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΑ09 


δ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (6ΤΡΙΡ85Χ10) 

τ 

■ 

Ν06ΑΑ09 


δ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (3(πρ35χ10) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΑ09 

3ΑΒΤΕΙΖΙΝ/ΗβΙρ 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ3Χ4) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

δΑΤΕΙΡΝΙΕ/ΑάβΙοο 

ΤΑΒ 

0.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

▼ 


Ν05ΒΑ12 


ΤΑΒ 

0.50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

τ 


Ν05ΒΑ12 

δΑνί ΕΕΝ/δβηοίί-δγηΙΙίθΙβΙιο 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Ο10ΑΒ08 

δΑνΟδΑΝ/νίβηβχ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΒΑ02 

30ΑΡίΑΜ/1_3νίρΙΐ3ηη 

ΘΡ.ΟΡ.30 

ΙΟΟΜΘ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

δΕϋΑΝΙΕΙΜ-Ρ/Οουρ 

Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Α02ΒΑ03 

δΕϋΑΡΡΕδδΙ Ν/ΒΪ03ρΓ3γ 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ο09ΒΑ01 

δΕϋΟΡΑΝ/Νοιτηα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 



ϋΟΙ ϋΑ06 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ 



ϋΟΙ ϋΑ06 


Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ50ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 

3ΕΙϋΕ/Ρ3ί3ΓΓη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 



ϋΟΙ ΡΑ06 

ΣΕΛΑΝΣ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΤΑΒ 

0.05ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ν04Β002 


ΤΑΒ 

0.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ν04Β002 


ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ν04Β002 

3ΕΙ_ΑΧΑ/ΡγοθΙ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ \/ΙΑΕ 

ΒΤΧ11/ΙΑΕΧ2ΜΕ 


■ 

ϋΟΙΘΒΟΘ 

3ΕΙ_ΕΟΤΟΙ_/ΑνθηΙί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3ΤΕΡ3) 



007ΑΒ08 

3ΕΕΕΘΙΕΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ/ΡΗΑΡΜΑΤΗΕΝ/Φαρματεν 






ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ3Τ5Χ10) 



Ν04Βϋ01 

δΕΕΕΧΙϋ Ν/Ι_ΘΟ 

□Ρ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙ 5Μ Ε 



ϋΟΙΟΑΙΙ 

δΕΜΕΙΕΕΕ/ϋοοΙυιη 

3.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙΕ 2X10) 



Α02ΒΑ02 

3ΕΡΤΡΙΝ/ΘΙ3ΧΟ νΥβΙΙσοητβ 

ΟΡΑΕ.δυδΡ 

(400+80)ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 



ϋΟΙ ΕΕ01 


ΤΑΒ 

(800+160)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΣΕΒΕΙδΤΕΡ) 



ϋΟΙ ΕΕ01 

3ΕΡΑΟΤΙΕ/Θ3ΐβηίθ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤΕΡδ) 


■ 

Μ01ΑΕ14 

δΕΡΕΤΙϋΕ ΟΙδΚΕΙδ/ΑΙΙβη 

ΙΝΗ.Ρϋ.ϋΟδ 

(50+100)ΜΟ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 ϋΙδΚΧβΟϋΟδΕδ 


■ 

Ρ03ΑΚ06 


ΙΝΗ.Ρϋ.ϋΟδ 

(50+500)ΜΟ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 ϋΙδΚΧΘΟϋΟδΕδ 


■ 

Ρ03ΑΚ06 


ΙΝΗ.Ρϋ.ΟΟδ 

(50+250)ΜΟ/ΕΧ)δΕ 

ΒΤΧ1 ϋΙδΚΧΘΟϋΟδΕδ 


■ 

Ρ03ΑΚ06 

δΕΡΕΤΙϋΕ (ΙΝΗΑΕΕΡ)/ΑΙΙβη 

ΙΝΗ.3ΕΙ3.Ρ 

25+125ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕ XI 2Θ(120 ϋΟδΕδ) 


■ 

Ρ03ΑΚ06 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΙΝΗ.δυδ.Ρ 

25+5θΓησ9/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ12Θ(120 ϋΟδΕδ) 


■ 

Ρ03ΑΚ06 

5ΕΡΕνΕΝΤ/Θΐ3Χ0 διηϋΡΚΝηβ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

25ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΣΥΣΚΕΥΗΧ120ϋΟδ.(10,2 



Ρ03ΑΟ12 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

50ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΤΑΙΝΙΑ ΘΟΒΕΙδΤΕΡδ ΑΕ 



Ρ03ΑΟ12 

δΕΡΜΙΟΝ/ΡΙΐ3ΐτη3σί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



004ΑΕ02 

δΕΡΟΡΡΑΜ/ΕυηάββσΚ 

Ο/δ.δΟΕ.ΙΝϋ 

40ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ10ΑΜ ΡδΧΙ Μ Ε 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ04 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ04 


ΟΡδϋΡ 

40ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ15ΜΕ 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ04 

δΕΡΟΟυ ΕΕ/Α3(Γ3Ζθηθ03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙδΤ6Χ10) 

▼ 


Ν05ΑΗ04 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ+100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10[ΒΙ_ΙδΤ1 Χ10( 6χ25πΐ9 






+200ΜΘ/ΤΑΒ 

+3x100319+1x200319) 

▼ 


Ν05ΑΗ04 

δΕΡΟΧΑΤ/Θΐ3χσ δίτιίΙΐΊΚΜηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ05 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ05 


ΟΡΑΕ.δυδΡ 

10ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ05 

δΕΡΡΑΡΑΡ/Φαραν 

ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Θ03ΘΒ02 

δΕΤΑΝΟΕ/νίΙσο 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

▼ 


ϋ01 ΜΑ06 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.3% 

ΡΕΧ5ΜΕ 

▼ 


δΟΙ ΑΧ12 

δΕνΟΡΑΝΕ/ΑδδοΙΙ 

νΟ.ΕΙΟ.Θ,Α 

100% νν/νν 

ΡΕΧ250 ΜΕ (ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛΙΔΙΑ) 

▼ 


Ν01ΑΒ08 


νΟ.ΕΙΟ.Θ,Α 

100% νν/νν 

ΡΕΧ250 ΜΕ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ) 

▼ 


Ν01ΑΒ08 

δΙΒΕΕΐυΜ/ϋ3η33βη-ΟΝ39 

ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 



Ν070Α03 

δΙΒΕΡΙΑΝ/Ρ3Ϊ3ΠΤ1 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΒΑ02 

δΙΕΡΑΕ/νίΙσο 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙδΤ1Χ14) 



Α02ΒΟ01 

δΙΕΒΕΡΗΥΕΕΙΝΕ/Μινερβα 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΕ 



Ρ03ϋΑ01 


δυρρ 

400ΜΘ/δΕΙΡ 

ΒΤΧ6 



Ρ03ϋΑ01 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΕΙδΤΕΡδ) 



Ρ03ϋΑ01 

δΙΜΟΑΧ/ΑδδοΙΙ 

ΙΝΟδΙ 

2.5ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧδΜΕ 

▼ 

■ 

0010X08 

δΙΜΕΙΕΕΟΤ/ΝονθΠίδ 

Ρδ.δΟί.ΙΝΡ 

20ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡ δΟΕν 

τ 

■ 

Ε04ΑΑ09 

δΙΜΝ/ΑΟΟΡ/ΚΙθνβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ΟΙΟΑΑΟΙ 

δΙΜνΑδΤΑΤΙΝ/ΝΟ\/ΕΧΑί/ΝονθΧ3ΐ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

ΟΙΟΑΑΟΙ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

ΟΙΟΑΑΟΙ 

δΙΜνΑΤΙΝ/Βί03ρΓ3γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ΟΙΟΑΑΟΙ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

ΟΙΟΑΑΟΙ 

δΙΝΑΡΤΡΟΕ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ2Χ15) 


■ 

ΜΟΙΑΟΟΙ 

δΙΝΕΟΟϋ/Νον3ΓΐΪ3 

ΟΟ.Ρ.δ.Ο.Τ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



Ρ05ϋΒ13 


δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

δΙΝΕΜΕΤ/νί3Πβχ 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

(100+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Ν04ΒΑ02 


ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

(200+50)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙδΤ) 



Ν04ΒΑ02 


ΤΑΒ 

(250+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 



Ν04ΒΑ02 

δΙΝΕΟυΑΝ/ΡίίΖΘΓ 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 

■ 

Ν06ΑΑ12 

δΙΝΘυΕΑΙΡ/νί3ηθχ 

ΟΗΥν.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



Ρ03ϋΟ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



Ρ03ϋΟ03 

δΙΝΟΒΙΟ/Βίθ3ρΓ3γ 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ06 

δΙΝΤΡΟΜ/Νον3ΓΐΪ3 

ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10 ) 



Β01ΑΑ07 

δΙΡϋΑΕΕΙϋ/Νον3Ι1ϊδ 

ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Μ03ΒΧ02 


ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 



Μ03ΒΧ02 

δίνΐ ΝΑΡ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ΟΙΟΑΑΟΙ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

ΟΙΟΑΑΟΙ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ΟΙΟΑΑΟΙ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

ΟΙΟΑΑΟΙ 

δΚΙ ΝΟΡΕΝ/δσήβπηρ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

20% 

ΤυΒ X 30Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

δΜΑΡΙΕ/Οουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 

δΜΙΕΙΤΕΝΕ/Ρ3ί3ΓΠΤ 

ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 



ϋΟΙ ΑΑ02 

δΟϋΙΕΙΜ ΒΙΟΑΡΒΟΝΑΤΕ/Κοινόχρηστα 

ΙΝΦδΟΕ 

4% 

ΑΜΡΧ10ΜΕ 



Β05ΧΑ02 


ΙΝΦδΟΕ 

8.4% 

ΑΜΡΧ10ΜΕ 



Β05ΧΑ02 

δΟϋΐυΜ ΟΗΕΟΡΙϋΕ/Κοινόχρηστα 

ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 

0,9% 

ΒΑΘΧ50ΜΕ 



Β05ΧΑ03 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

δΟϋΙΕΙΜ ΟΗΕΟΡΙϋΕ/Κοινόχρηοτο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

0,9%νν/ν 

ΑΜΡΧ2ΜΕ 



Ν/07ΑΒ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

0,9%νν/ν 

ΑΜΡ X 4ΜΕ 



Ν/07ΑΒ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

0,9 %\Λ//ν 

ΑΜΡΧ5ΜΕ 



\/07ΑΒ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

0,9%\Λ//ν 

ΑΜΡ X 10ΜΕ 



\/07ΑΒ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

0,9 %\Λ//ν 

ΑΜΡΧ20ΜΕ 



Ν/07ΑΒ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

15% 1/ν/ν 

ΑΜΡΧ10ΜΕ 



Ν/07ΑΒ 

δΟϋΙΙϋΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ/Κοινόχρηστα 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9 %\Λ//ν 

ΒΑΘΧ100ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%1/ν/ν 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%νν/ν 

ΒΑΘΧ250ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%νν/ν 

ΒΟΤΤΕΕ Χ250ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%νν/ν 

ΒΑΘΧ500ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%νν/ν 

ΒΟΤΤΕΕ X 500 ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%\Λ//ν 

ΒΑΘΧ1000ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0 , 9 %νν/ν 

ΒΟΤΤΕΕ X 1000 ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%\Α//ν 

ΒΑΘΧ2000ΜΕ 



Β05ΒΒ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%\Λ//ν 

ΒΑΘΧ3000ΜΕ 



Β05ΒΒ01 

δΟϋΙΙϋΜ ΟΗΕΟΡΙϋΕ & ΟΕΧΤΡΟδΕ/Κοινόχρηστα 







ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,9+5)% 

ΒΟΤΤΕΕ Χ100ΜΕ 



Β05ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,9+5)% 

ΒΟΤΤΕΕ Χ250ΜΕ 



Β05ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,9+5)% 

ΒΟΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 



Β05ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,9+5)% 

ΒΟΤΤΕΕ Χ1000ΜΕ 



Β05ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,18+4)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 



Β05ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,18+4)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250Μ Ε 



Β05ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,18+4)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ Ε 



Β05ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,18+4)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 



Β05ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0.45+2.5)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 



Β05ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0.45+2.5)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 



Β05ΒΒ02 

δΟΡΑδΙΝ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙΕ) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ06 

δΟΡΕΕΙΝ/ΑΙΙβΠβο 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

δΟΕΟΕ3ΑΝΙΕ/ΟΪ3ρΐΐ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

5.26(4)ΜΘ/1ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


■ 

Η02ΑΒ02 


ΟΗ.δΟ.ϋ 

2ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Η02ΑΒ02 

δΟίΙΑΝ/δθηοίί-δγηΙΙίθΙθΡο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

τ 


Ν05ΑΕ05 

δΟΕΙϋΟΝ/ΑάβΙοο 

δ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

τ 


Ν05ΑΑ01 

δΟΙ_ΟδΑ/Ανθηϋ3 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Α10ΒΒ12 


ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Α10ΒΒ12 


ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Α10ΒΒ12 


ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 



Α10ΒΒ12 

30ΕΕΙΒΙΕΑΧ/Ρ3ί3ΐτη 

ΟΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧδΟνί ΑΕ+50ΑΜ ΡΧ4Μ Ε5 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 

δΟΙ_υ-ΟΟΡΤΕΡ/ΡΙΐ3ΓΠΐ3θί3 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

250ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ11/ΙΑΕ+2ΜΕ30Ε1/ 


■ 

Η02ΑΒ09 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+4ΜΕδΟΕν 


■ 

Η02ΑΒ09 

30ΕΕΙϋΑΜΙΝ/ΚΐΘν3 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

ΙΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ10(ΡΕ X 10ΜΕ) 


■ 

Α16ΑΑ01 

δΟΙ_υΐ_ΙΡ/Ρ3ΓΠΐ3ηίο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

δΟΕΕΙΜΑΟ/ΕΙηί-ΡΙΐ3ΐπΐ3 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1.5Θ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ20\/ΙΑΕ(νΐΑΕΧ10Μ Ε) 



Α120008 

δΟΕΕΙ-ΜΕΟΡΟΕ/Ρήβπηβαβ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+16ΜΕδΟΕν 


■ 

Η02ΑΒ04 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

125ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+2ΜΕδΟΕν 


■ 

Η02ΑΒ04 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

40ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΜΕδΟΕν 


■ 

Η02ΑΒ04 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+8ΜΕδΟΕν 


■ 

Η02ΑΒ04 

δοι_υριο/υηί-Ρή3Γπΐ3 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ04ΑΑ01 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

Β7Χ25(ΒΕΙ3Τ 1Χ25) 


■ 

Μ04ΑΑ01 


ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 


■ 

Μ04ΑΑ01 

δΟΙ_υνΐΤ/ΡΓΘ3βηίυ3 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 


ΒΤΧ1 Ονί ΑΕ3Χ10Μ Ε 

τ 


ΑΙΙϋΑΛΙ 

δΟΜΑΒΙΟΝ/Μθάίουβ 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

3ΜΘ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ 

▼ 


Η01ΟΒ01 

30ΜΑΡΕΕΧ/Οθ3ΓηορΙΐ3πη 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 


ΟΑΡ3 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 

50ΜΑΤ05ΤΑΤΙ Ν/υΟΒ/υοό 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

3ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1 ΜΕ δΟ 

τ 


Η 01ΟΒ01 

50ΜΑΤυΐ_ΙΝΕ/Ιρ3βη 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

40ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ2Μ Ε 

τ 

■ 

Η01ΟΒ03 

δΟΝΑΕΕΝΤ/Χρισπα 

ΟΗ.ΕΧΤ.υδ 

20% 

ΤυΒ Χ60Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 


οπ.Εχτ.υδ 

20% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

50ΝΑΤΑ/\Λ/γβΐΐΊ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΠδ) 

τ 


Ν050Ε03 

5ΟΝΙ0Αί/5ρβ0ίί3Γ 

οπ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧΙΟΟΘ 



ϋ07Α009 


οπ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07Α009 


οπ.Εχτ.υδ 

0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 

δΟΝΟνυΕ/Γερολυματος 

ΐΝΡδυ 

8ΜΕ/ΜΕ 




ν08ϋΑ 

δΟΡΑ-Κ/Ε3ητΐ3ηΙο 

ΟΠΑΕ.δΟΕ 

1.56Θ/5ΜΕ 

ΕΕΧ200ΜΕ 



Α12ΒΑ05 

δΟΒΑΕ/ΗβΙρ 

ΟΑΡδ 

20ΙΥΙΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΠ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 

δΟδΤΑΤΙΝ/Φαραν 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



ϋ02ΑΒ02 

δΟΤΟΜΥΟΙΝ/ΒΓ03 

δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΕΕΧ30ΜΕ 



ϋΐ 0ΑΕ01 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΕΕΧ60ΜΕ 



ϋΙΟΑΕΟΙ 

δΟΤΟ\/ΑδΤΙΝ/ΒΓ03 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙδΤ 1X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 1Χ30) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 1Χ30) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

δθνΐ ΡΑΝ/δ3ηοίί-δγη(ΙΐΘΐ3ΐ)θ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΕΟΙΕ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ16 

δΡΑΤΑΝΙί/Ε3ΓΠΐ3ηΙο 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Π06ΑΕ07 

δΡΑΖΙΠΟΝ/νίΙοο 

ΕΥ.ϋΠΟ.δΟί 

2% 

ΕΕΧ10ΜΕ 



6010X01 


ΝΑδ.δΡΗ 

2% 

ΕΕΧ10ΙΥΙΕ 



Π01ΑΟ01 

δΡΕΟΙΟΕΡ-Ν/δροοίίβΓ 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ3Χ4) 



ϋ01 ϋΑ21 


ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 



ϋ01 ϋΑ21 


ΡΟ.ΟΠΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ21 

δΡΕΟΙΕΙϋ/δρθΟίίβι· 

ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

δΡΕΟΙΝΟΒ/δρθθίί3Γ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΕΟΙδΤ) 



Α02ΒΑ02 

δΡΕϋΙΟΕ/Μβά-Οηθ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



004ΑΧ20 

δΡΙϋΟΧ/Φοινιξφαρμ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 2X15) 



0080Α08 

δΡΙΠίνΑ/ΒοβΙιηηρθΓ 

ΟΑΡδ.ΙΝΗ 

18ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(3ΒΕΙδΤΧ10) 



Π03ΒΒ04 

δΡΙΠΟΡΕΝΤ/ΒοβΙιηηρθΓ 

δΥΠ 

0.005ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ100ΜΕ 



Π03ΟΟ13 

δΡΙΠΟδΙΝΕ/Φαραν 

ΟΗ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑΕ (ΙΜ) 

1 νΐΑΕ+4ΜΕ δΟΕν.ΕΙϋΟΟ 

▼ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 


ΟΗ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ (IV) 

ΒΤΧΐνΐΑΕ+4ΜΕδΟΕν 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 

δΡΟΠΑΝΟΧ/ϋ3η33θη-ΟΗ39 

ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ15 (ΒΕΙ6Τ.3Χ5) 



ϋ02Α002 


ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ4 (ΒΕΙ6Τ.1Χ4) 



ϋ02Α002 


ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ6 (ΒΕΙδΤ.ΙΧδ) 



ϋ02Α002 


ΟΠΑΕ.δΟΕ 

10ΜΘ/ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ150ΜΕ 



ϋ02Α002 

δΤΑΒΙΕΑΝΟΕ/Φαρματεν 

ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 2X7) 



ϋ02ΑΟ01 


ΟΑΡδ 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ 1Χ7) 



ϋ02ΑΟ01 


ΟΑΡδ 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1 (ΒΕΙδΤΕΠ) 



ϋ02ΑΟ01 


ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ 1Χ7) 



ϋ02ΑΟ01 


ΙΕΚΕδΟ.ΙΝΕ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋ02ΑΟ01 

δΤΑΟΕΕΑΝΤ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 ΒΕΙδΤΕΠΙΧΙΟ) 



009ΑΑ02 

δΤΑΜΙΝ/Φαραν 

Ο.ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ν06ΒΧ03 


δΥΠ 

1000ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ150ΜΕ 


■ 

Ν06ΒΧ03 

δΤΑΜΟΝ ΕΥΠΟΕ/Βιοσταμ 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

τ 


Ν05ΑΕ01 

δΤΑΡΕΖΙΝ/Εβονβη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ ΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙδΤ 2X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

δΤΑΠΕΙΧ/Νον3ΓΐΪ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

120ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ84 

▼ 

■ 

Α10ΒΧ03 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

180ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ84 

τ 

■ 

Α10ΒΧ03 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 

8ΤΑ8Ι\/Α/Φαρμανελ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

8ΤΑΤΙΝΑΙ_/δρθΟΪΪ3Γ 

Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ XI 0(ΒΙ_Ι3Τ 1XI0) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

δΤΕϋΟΝ/ΑάθΙοο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΕ 

τ 


Ν05ΒΑ01 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3ΤΕΡ3) 

τ 


Ν05ΒΑ01 


ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3ΤΕΡ3) 

▼ 


Ν05ΒΑ01 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3ΤΕΡ5) 

▼ 


Ν05ΒΑ01 

δΤΕΙΝΑΟΕΟΧ-ΜΕΟΙΟΗΗΟΜ/ΜβάίοΙιΐΌηιΟΑΡδ 

400ΜΘ 

ΒΤΧ14 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ06 

3ΤΕΕΑΖΙΝΕ/νί3ηθΧ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

τ 


Ν05ΑΒ06 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

15ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ15 

τ 


Ν05ΑΒ06 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

2ΙΥΙΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

▼ 


Ν05ΑΒ06 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

τ 


Ν05ΑΒ06 

3ΤΕΕΜΙΝΑΕ/Οουρ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 

τ 

■ 

Ν06ΑΑ09 


ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

▼ 

■ 

Ν06ΑΑ09 

δΤΕΡΗΑϋΙ ΕΑΤ-3/ΒΙΌ3 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ3Τ2Χ6) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 


ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ24(ΒΕΙ3Τ4Χ6) 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

δΤΕδΟΕΙ Ο/ΡθπίθΚ 

ΕΝΕΜΑ 

10ΜΘ/3ΙΝΘΕΕ ΕΙΟδΕ 

ΒΤΧ5ΠΕΡΙΚΤΕΣΧ2.5ΜΕ 

▼ 


Ν05ΒΑ01 

δΤΕνΕΝΟΙΕΕΙΝ/Ρβίθπη 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 (ΒΕΙδΤ.10X10) 



ϋΟΙ ΟΑ04 

δΤΙΒΕΝΥΕ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 



009ΑΑ05 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



009ΑΑ05 

3ΤΙΕΡΟΤΗΕΧ/Θ3βΐΊβΙ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΐ 0Αϋ04 

3ΤΙΘΜΙΟΑΗΡΙΝ/ΒΙΌ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 


■ 

0080Α06 

δΤΙΕΑΜΙΝ/νίθηβχ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

3ΜΘ/ΑΙΥΙΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ3ΜΘ 

▼ 


Η01ΟΒ01 

δΤΙΕΕΧ/Ρβπηβηίο 

3ΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

3ΤΙ ΕΝΟΧ/δβηοίί-δγηΙΙιβΙββο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ2Χ15) 

▼ 


Ν050Ρ02 

δΤΟΟΗΙΝ/ΜβίΌΚ 8Ιΐ3Γρ Αηά ΟοΕιηΐθ 

ΟΑΡ3 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΕΧ30 

τ 


ϋ05ΑΘ03 


ΟΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΕΧ90 

τ 


ϋ05ΑΘ03 


ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΕΧ30 

▼ 


ϋ05ΑΘ03 

δΤΟΡΑΡΕΝ/Ανφαρμ 

□Η.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΘ/νίΑΕΙ.Μ. 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ4Μ ΕδΟΕ 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 


ϋΗ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1Θ/νΐΑΕ IV. 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ4Μ ΕδΟΕ 

τ 


ϋΟΙϋΑΙΟ 

δΤΗΑϋΕΙΜΕΕ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 


■ 

Μ04ΑΑ01 


ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


■ 

Μ04ΑΑ01 

δΤΡΕΡΤΟΜΥΟΙΝΕ/Κοπερ 

□Η.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


■ 

ϋΟΙΘΑΟΙ 

3ΤΡΕ33ΙΘΑΕ/Ανφαρμ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 1X20) 



Ν05ΒΕ01 

3ΤΡΕ3δΕΕδδ/Φαραν 

0ΡΑΕ.50Ε 

20ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ70ΜΕ 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

δΤΡΕΙΟΤΟΕΙΡΙΟ/ΡΓβββηίυβ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% (200ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤ Χ250 ΜΕ (ΡΕΑ3ΤΙΟ ΒΑΘ) 

τ 


Β05ΒΑ02 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% (200ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧ500ΜΕ(ΡΕΑδΤΙΟ ΒΑΘ 

τ 


Β05ΒΑ02 

8ΤΕΙΘΕΗΟΝ/ϋ3η33θη-Οίΐ39 

ΟΑΡδ 

75ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3ΤΕΡ 2X10) 



Ν070Α02 


ΟΡ.δυ.ϋ 

75ΜΘ/1ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 



Ν070Α02 


ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ5 (ΒΕΙ3ΤΕΡ 5X10) 



Ν070Α02 

3ΕΙΒΕΙΤΕΧ/3οΙιβηη9 ΡΙουρΙι 

δυΒί.ΤΑΒ 

0.4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙ5Τ 1Χ7) 

▼ 


Ν02ΑΕ01 


δυΒΕ.ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙ3Τ1Χ7) 

τ 


Ν02ΑΕ01 


δυΒΕ.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙ3Τ1Χ7) 

▼ 


Ν02ΑΕ01 

δΕΟΝΕΤ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

3ΕΙΕΡΑΟΗΕΟΗΑΜΡΗΕΝΙΟΟΕ/ΟΙ3ΡΕΗ3Α/Νον3Ι1Ϊ3 







ΕΥ.ϋΗΟ.δΟΕ 

10%+0.5% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



301ΑΑ20 

3ΕΙΕΟΟΙΕ/νίοί3Γ 

ΟΟ.Ρ.Ρ.Ο.Τ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(3ΒΕΙ3ΤΧ5) 



004ΑΧ20 


ΟΟ.Ρ.Ρ.Ο.Τ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



004ΑΧ20 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 



004ΑΧ20 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 



004ΑΧ20 

3ΕΙΕΤΡΙΝ/ϋ3η33βη-ΟΜ39 

νΑΘ.ΟΡ 


ΤΕΙΒΧ78Θ+1 ΑΡΡΕΙΟΑΤΟΡ 



Θ01ΑΕ10 

3ΕΙΡΕΗΑΟΕ/ΒΐΊ3ΐοΙ ΜγβΓ3 δμυίββ 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2Χ10 ΒΕΙ3Τ) 



Ο09ΒΑ01 

δυΡΕΡΑΜΙΝ/νίθηβχ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

1Θ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/ΡΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

δΕΙΡΟΤΡΟΝ/Ββιηβάίηβ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ 



009ΑΑ02 


ΤΑΒΕ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



009ΑΑ02 

δυΡΡΑΝΕ/ΒηχΙθτ 

δΟΕ.ΙΝΗ 

100% 

ΡΕΧ240ΜΕ 

▼ 


Ν01ΑΒ07 

δΕΙΡΡΑΝΙΤΡΙΝ/Θβρ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

2.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤΕΡ 3X10) 


■ 

Ο01 ϋΑ02 

δυΡΡΕΡΑΟΤ ϋΕΡΟΤ 2 ΜΗΝΕΣ/Ανβηΐίδ 

ΙΜΡΕΑΝΤ 

6,3ΜΘ/ΡΡ.δΥΡ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ 


■ 

Ε02ΑΕ01 

δυΡΡΕΡΑΟΤ ϋΕΡΟΤ 3 ΜΗΝΕΣ/Ανβηΐίδ 

ΙΜΡΕΑΝΤ 

9.45ΜΘ/ΡΡ.δΥΡ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ 


■ 

Ε02ΑΕ01 

δυΡΡΕΡΑΟΤ/ΑνβηΙίε 

ΙΝϋ.δΟΕ 

1ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ2VIΑΕ6Χ7Μ ΕΜ ΕΙΕΤΙ ϋ 


■ 

Ε02ΑΕ01 


ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ4ΡΕΧ100ϋΟδΕδ+4ΜΗΧ 


■ 

Ε02ΑΕ01 

δυΡνΑΝΤΑ/ΑδδοΙΙ 

δυδΡ.ΤΡΑΟΗ 

200ΜΘ/8ΜΕ \/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ8ΜΕ 

τ 

■ 

Ρ07ΑΑ02 

δνΕΕΤΑΝ ΕΤ/ΐ3ρΐΊ3ΠΤ1 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 



Α02ΒΑ02 

δνίΡΟΧΙΤ/Ρηίητπι 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 


ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 

δνίΤΑΕΑΡΚ/Εβονθη 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 



Ν05ΒΕ01 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(φιαλ(διο) 



Ν05ΒΕ01 

δΥΜΒΙΟΟΡΤ ΤΕΙΡΒΟΗΑΕΕΡ/Α3ΐ|-3Ζβηβσ3 







Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

(160+4,5)ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1ΑΡΡΕΧ120ϋΟδΕδ 


■ 

Ρ03ΑΚ07 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

(160+4,5)ΜΟΘ/[Χ)δΕ 

ΒΤΧ1 ΑΡΡΕΧΘΟϋΟδΕδ 


■ 

Ρ03ΑΚ07 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

(80+4,5)ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1ΑΡΡΕΧ120ϋΟδΕδ 


■ 

Ρ03ΑΚ07 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

(80+4,5)ΜΟΘ/ΟΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΑΡΡΕΧΘΟϋΟδΕδ 


■ 

Ρ03ΑΚ07 

δΥΜΜΕΤΡΕΕ/ΝονβΠίδ 

δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60 (ΒΕΙ6Τ.6Χ10) 



Ν04ΒΒ01 

δΥΝΑΘΙδ/ΑδδοΙΙ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1Μ ΕδΟΕ 

τ 

■ 

ϋ06ΒΒ16 

δΥΝΑΕΑΡ δΙΜΡΕΕ/Μινερβα 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.01 % 

ΤΕΙΒΧ15Θ 



007Α004 


ορ.Εχτ.υδ 

0.2% 

ΤΕΙΒΧ15Θ 



ϋ07Α004 

δΥΝΑΡΟΜΕ/Φαραν 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



007ΑΒ03 

δΥΝΕΡΟΙϋ/ΑνβηΙίδ 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

(150+350)ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 

■ 

ϋΟΙ ΡΘ02 

δΥΝΤΗΟΜΑΝΕΤ/Ρβιτίθάίηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙΕδ 2X10) 



Α02ΒΑ02 

δΥδΟΟΡ/ΒβγθΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



0080Α07 

Τ3/υηί-ΡΙΐ3ηη3 

ΤΑΒ 

25ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 (ΒΕΙδΤ 6X10) 


■ 

Η03ΑΑ02 


ΤΑΒ 

50ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 (ΒΕΙδΤ 6X10) 


■ 

Η03ΑΑ02 

Τ4/υηί-ΡΙΐ3ηη3 

ΤΑΒ 

100ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Η03ΑΑ01 


ΤΑΒ 

112ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Η03ΑΑ01 


ΤΑΒ 

125ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Η03ΑΑ01 


ΤΑΒ 

137ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Η03ΑΑ01 


ΤΑΒ 

150ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Η03ΑΑ01 


ΤΑΒ 

175ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Η03ΑΑ01 


ΤΑΒ 

200ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Η03ΑΑ01 


ΤΑΒ 

25ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Η03ΑΑ01 


ΤΑΒ 

50ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Η03ΑΑ01 


ΤΑΒ 

75ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Η03ΑΑ01 


ΤΑΒ 

88ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Η03ΑΑ01 

ΤΑΒΡΙΝ/Ανβηΐίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ16(ΒΕΙδΤ 2X8) 

τ 


ϋ01 ΜΑ01 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΕ VIΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 

τ 


ϋ01 ΜΑ01 

ΤΑ0ΕΡ/νί3ηβχ 

ϋΒ.ΡΟ.ΙΕυ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 

■ 

ϋΟΙϋΑΙΘ 

ΤΑΘΑΜΕΤ/νί3ηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ) 



Α02ΒΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 



Α02ΒΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15 (ΒΕΙδΤ 3X5) 



Α02ΒΑ01 


ΙΝά.δΟΕ 

200ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ2ΜΕ 



Α02ΒΑ01 

ΤΑΕΘΑΝ/Ανφαρμ 

ΝΑδΡΡ.δΕΙδ 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ10ΜΕ(200ϋΟδΕδ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 

ΤΑΜΟΡΕΕΧ/ΟΙίΘηιίρΙίθΓΓη 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Ε02ΒΑ01 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Ε02ΒΑ01 

ΤΑΜΟΧΙΡΕΝ/ΝονβχβΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙδΤ 10X10) 



Ε02ΒΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Ε02ΒΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙδΤ 10X10) 



Ε02ΒΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 



Ε02ΒΑ01 

ΤΑΜΟΧΙΡΕΝ/ΕΒΕ\Λ/Ε/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ε02ΒΑ01 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ε02ΒΑ01 

ΤΑΜΡΕΡ/Θβρ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

300ΜΘ/3ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ3ΜΕ 



Α02ΒΑ01 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Α02ΒΑ01 


ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Α02ΒΑ01 

ΤΑΝΑΤΡΙΕ/Γερολυματος 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ4Χ7) 



Ο09ΑΑ16 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ4Χ7) 



Ο09ΑΑ16 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ4Χ7) 



Ο09ΑΑ16 

ΤΑΒϋΥΡΕΒΟΝ/ΡΙΐ3ΠΤΐ3ί3ΐ>|·β 

δΡ.δΟ.ΤΑΒ 

256.3(80)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Β03ΑΑ07 

ΤΑΡΟΟΟΙ 0/νί3ηβχ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

200ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3Μ ΕδΟΕ 

▼ 


301ΧΑ02 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

400ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3Μ ΕδΟΕ 

▼ 


ϋ01ΧΑ02 

ΤΑΒΘΡΕΤΙΝ/Είςβηό 

ΟΑΡδυΕΕδ 

75ΜΘΡ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100ΟΑΡ5 

▼ 

■ 

Ε01ΧΧ25 

ΤΑΠΚΑ/νίβηβχ 

ΟΑΡ.δΡ 

(180+2)ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Ο09ΒΒ10 

ΤΑΗΜΕϋ/(33ΐ)ΐΊΘΐ 

ΜΕϋ.δΗΑΜΡ 

4% (\Λ//\Λ/) 

ΒΟΤΤΕΕΧ150ΜΕ 



ϋΟδΑΑ 

ΤΑΡΟΝΤΑΕ/Ανβηΐίε 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



004Αϋ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΕ 



004Αϋ03 

ΤΑνΑΝΙΟ/ΑνθηΙίε 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ5(ΒΕΙ3ΤΕΡ5) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ12 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδ(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ12 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/100ΜΕ 

ΒΤΧ1ΦΙΑΛΗΧ100ΜΕ 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ12 

ΤΑνΟΠ/ννγθΙίι 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ18 

▼ 


Ν05ΒΑ06 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ18 

▼ 


Ν05ΒΑ06 

ΤΑΧΟΕ/ΒηεΙοΙ Μγβτβ δςιιίββ 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/17ΜΕ 

ΒΤΧ1ΜΕΙΕΤΙϋΟδΕδ \/ΙΑΕ 

τ 

■ 

ΕΟΙΟϋΟΙ 


ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

30ΜΟ/5ΜΕνΐΑΕ 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ5ΜΕ 

τ 

■ 

ΕΟΙΟϋΟΙ 

ΤΑΧΟΤΕΠΕ/Ανβηΐϊέ 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

20ΜΘ/0.5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕ+1Ν/ΙΑΕΧ1,5Μ Ε 

▼ 

■ 

Ε01Οϋ02 


ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

80ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+11/ΙΑΕΧ6ΜΕ 

▼ 

■ 

Ε01ΟΡ02 

ΤΑΖΟΟΙΝ/ννγβΙίΐ 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 

2+0,250 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


ϋΟΙΟΡΟδ 


Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 

4+0,500Θ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 


ϋΟΙΟΡΟδ 

ΤΕΟΡΕΤΟΕ/ΝονβΠίδ 

ΟΟ.ΡΙ.Ρ.Ο.Τ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 


■ 

Ν03ΑΡ01 


ΟΟ.Ρ.Ρ.Ο.Τ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ν03ΑΡ01 


δΥΡ 

100ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ250ΜΕ 


■ 

Ν03ΑΡ01 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 


■ 

Ν03ΑΡ01 

ΤΕΚΑΡΙ Ν/Μθό-Οηβ 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

3% 

τυΒχιοο 



ϋ06ΒΒ90 

ΤΕΕΑΡΙΧ/ΗθΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΤΕΕΕΒΡΙΧ ΟΑδΤΡΟ/Ρ+Ν 

δΟΕΕΙΤ 

66.03% (30%) 

ΡΕΧ100ΜΕ 



ν08ΑΑ05 


δοτυτ 

66.03% (30%) 

ΡΕΧ50ΜΕ 



ν08ΑΑ05 

ΤΕΜΟϋΑΕ/δρ Ευτορθ 

ΟΑΡδ 

10ΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5 

▼ 

■ 

Ε01ΑΧ03 


ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

τ 

■ 

Ε01ΑΧ03 


ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5 

τ 

■ 

Ε01ΑΧ03 


ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5 

τ 

■ 

Ε01ΑΧ03 


ΟΑΡδ 

5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

τ 

■ 

Ε01ΑΧ03 


ΟΑΡδ 

5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5 

▼ 

■ 

Ε01ΑΧ03 

ΤΕΜ8ΕΠΙΝ/νί3ηβχ 

ΕΥΌΠΟ.δΟΕ 

0.25% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



801 Εϋ01 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.5% 

ΡΕΧ3ΜΕ 



801 Εϋ01 

ΤΕΝϋΟΕΟΝ/ΕΙρβη 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100 ΙΕΙ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧδΑΜΡδΧΙ ΜΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50ΙΕΙ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ8Χ1 ΜΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

ΙΟΟΙΕΙ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ4ΜΕ (28 ϋΟδΕδ) 


■ 

Η05ΒΑ01 


ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

200ΐυ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ2ΜΕ(14ϋΟδΕδ) 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΤΕΝΟΡΕΤΙΟ/03Π3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(100+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



0070Β03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(50+12,5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



0070Β03 

ΤΕΝΟΡΜΙΝ/03Π3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 



007ΑΒ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



007ΑΒ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ 2X14) 



007ΑΒ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5ΜΘ/10ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ10ΜΕ 



007ΑΒ03 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεοη 


■ Περιοριομός/οί στην ένδειξη 





ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 

ΤΕΝδΙδΡΕδ/δρβαίθΓ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 



Ν05ΒΕ01 

ΤΕΝΤΕΡΑΝΙΕ/Εθονηη 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΕΟΙΕΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΤΕΡΑΝΙΕ/Νοπησ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΕΟΙ Εδ3Χ10) 



0080Α08 

ΤΕΡΒΑΕΙΝ/ΚΙβνβ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙ ΑΕΙ 5 

ΤΕΡΒΙΘΗΑΜ/νβΠδίίβΙά 

ορ.Εχτ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙΑΕΙδ 


ορ.Εχτ.υδ 

1% 

ΤυΒ Χ30Θ 



ϋΟΙΑΕΙδ 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΒΤΧ1ΒΟΤ Χ30ΜΕ 



ϋΟΙΑΕΙδ 

ΤΕΡΜΙδΙΕ/ΘβηβρΙιβιτη 

ορ.Εχτ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋΟΙΑΕΙδ 


ορ.Εχτ.υδ 

1% 

ΤυΒ Χ30Θ 



ϋΟΙΑΕΙδ 

ΤΕΡΝΕΕ/Χρισπα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΕΟΙΕ) 



ΟΟδϋΒΟΙ 

ΤΕΡΟΕΙ ΝΑΕ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙδΤΙ Χ10) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



009ΑΑ03 

ΤΕΡΟδΤΡΑΝΤ/Χρισπα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 ΒΕΙδΤ 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΤΕΒΡΑ-ΟΟΒΤΒΙΕ/Ρίίζβι· 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

3%+1 % 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ07ΟΑ01 

ΤΕΡΡΑΜΥΟΙΝ νΥΙΤΗ ΡΟΕΥΜΥΧΙΝ/ΡίίζβτΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

3%+10000 ιυ/Θ 

ΒΤΧΤυΒΧΙ 5Θ 



ϋ06ΑΑ03 


Ρϋ.Εχτ.υδ 

3%+10000 ιυ/Θ 

ΕΕΧ14Θ 



ϋ06ΑΑ03 

ΤΕΒΒΑΜΥΟΙΝ/Ρίίζβι· 

ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 



ϋΟΙΑΑΟβ 

ΤΕΠνΕδΟΝ/ϋοσΙιιπι 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΕΟΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ02 

ΤΕδΕΑδΟΑΝ/Νγσοητβά ΙηΐΒςίηρ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

0.01 ΜΜΟΕ/ΜΕ 

1ΕΕ Χ50ΜΕ 



ν08ΟΑ05 

ΤΕδΤ ΗΕΕΙΟΟΒΑΟΤΕΡ ΙΝΡΑΙ-13 0 ΟΥΡΙΑ/Ιηί3ί Ιηείΐυΐ 







Ρϋ.ΟΡ.δϋ 

75ΜΘ/νΑδΕ 

ΒΤΧ1 Ν/ΑδΕΧΙ 0ΜΕ 

τ 

■ 

ν04ΟΧ 

ΤΕδΤΟνίΡΟΝ/δσΙιβηηρ 

ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

250ΜΘ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 



Θ03ΒΑ03 

ΤΕΤΑΘΑΜ-Ρ/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟΕ 

250ΐυ/1ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 



ϋ06ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

250Ιϋ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ50ΑΜΡΧ1 ΜΕ 



ϋ06ΒΒ02 

ΤΕΤΡΑΟΑΙΝΕ ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΡΙϋΕ/Κοπερ ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.5% 

ΕΕΧ10ΜΕ 



601ΗΑ03 

ΤΕΤΡΑΟΟΟ ΜΕΡΙΕυΧ/νίβηβχ 

ΐΝϋ.δυδΡ 

ΙΝϋ.δυδΡ 

ΒΤΧ1 ΡΕδΥΡΧΟ.δΜΕ 


■ 

307Αϋ 

ΤΕΤΡΑνΑΟ/νίβηβχ 

ΐΝϋ.δυδΡ 

(1ΔΟΣΗ) 0,5ΜΕ ΡΕ.δΥΡ 

ΒΤΧ1 ΡΕ.δΥΡΧΟ,δΜΕ 


■ 

ϋ070Α02 

ΤΕνΕΤΕΝ/δοΙνβγ Ρ1ΐ3ΐτη3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ ΡνΟ/ 


■ 

0090Α02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤΡν0/Α0ΕΑΡ 


■ 

0090Α02 

ΤΗΕΟ-ΒΡΟδ/Βτοδ 

3Ρ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 



Ρ03ϋΑ04 

ΤΗΕΟ-ϋυΡ/ΕθνίρΙίθΠΤί 

δΡ.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3Χ10) 



Ρ03ϋΑ04 


3Ρ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3Χ10) 



Ρ03ϋΑ04 

ΤΗΕΟΡίυδ/ΡΙΐ3ητΐ3ί3ΐ)Γθ 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ.3Χ10) 



Ρ03ϋΑ04 

ΤΗΙΕΟΟΟΕ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

1% 

ΕΕΧ7.5ΜΕ 



δΟΙ ΑΑ25 

ΤΗΙΕΟϋΕΧΙΝΕ/Φαρμεξ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.1 % 

ΕΕΧ5ΜΕ 



601 ΒΑ01 

ΤΗΙΕΟϋΡΙΝ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.1 % 

ΕΕΧ10ΜΕ 



δΟΙ ΕΑ02 

ΤΗΙΕΟΕ/Φαρμεξ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

1% 

ΕΕΧ5ΜΕ 


■ 

601 Αϋ02 

ΤΗΙΕΟΜΙΟΙΝ - ΟΕΧ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δυδ 

0,3% +0,1 % 

ΕΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΑΑ20 

ΤΗΙΕΟ-ΜΙΟΙΝΕ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.3% 

ΕΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΑΑ12 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

0.3% 

ΤυΒΧ3,5Θ 



δΟΙ ΑΑ12 

ΤΗΙΕΟΜΙϋΕ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.1 % 

ΕΕΧ5ΜΕ 



δΟΙΘΧΟδ 

ΤΗΙΕΟΤΙΜ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0,5% νν/ν 

ΕΕΧ5ΜΕ 



δΟΙ ΕϋΟΙ 

ΤΗΙΟΟΟϋΙΝ/Βτοβ 

Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤΕΡ 2X10) 



004ΑΧ20 


ΤΑΒΕΟ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ 5X10) 



004ΑΧ20 

ΤΗΙΟΡΕΝΤΑΕ/ΘΑΡ/Θ3Ρ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


Ν01ΑΕ03 

ΤΗΙΡΑΜΙΕ/Ε3ΓΠΐΘάί3 

ΟΡΑΕ.δΟΕ 

20ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤ XIΒΟΤΤΕΕ Χ70ΜΕ 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

ΤΗΡΙΟΝΙΡΕΝ/Αηΐοτ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

0080Α06 

ΤΗΡΙΟδΤΑΧΙΕ/Φοινιξφαρμ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΕΟΙΕ 1X10) 



ϋΟΙ ΕΑ06 

ΤΗΡΐυδΕϋΟΝ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



009ΑΑ03 

ΤΗΡΟΜ ΒΟΡΑΡΙΝ/ΑΙΪ3 \Λ/333βΓηΐ3ηη 

ΙΝϋ.δΟΕ 

3200 ΐυ/0.3ΜΕ 

ΒΤΧ6ΡΕδΥΡ.Χ0,3ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

4250 ΐυ3Χ3/0.4ΜΕ 

ΒΤΧ6ΡΕδΥΡ.Χ0,4ΜΕ 

τ 

■ 

Β01ΑΒ07 


ΙΝϋ.δΟΕ 

6400 ΐυ/0.6ΜΕ 

ΒΤΧ6ΡΕ.δΤΥ.Χ0,6ΜΕ 

▼ 

■ 

Β01ΑΒ07 


ΤΗΥΜΟΟΙ_ΟΒυΐ_ΙΝΕ ΙΜΤΙΧ-δΑΝΘδΤΑΤ/Γερολυματος 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

25ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 Ν/ΙΑΕΧ5ΜΕ 

τ 

■ 

Ε04ΑΑ04 

ΤΗΥΡΟ-4/Φαραν 

ΤΑΒ 

0.1 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 


■ 

Η03ΑΑ01 


ΤΑΒ 

0.2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 


■ 

Η03ΑΑ01 

ΤΙΑΟΕΝ/Θορ 

ΤΑΒ 

(50+5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 



Ο03ΕΑ01 

ΤΙΑΡΡΙ ΟΑί/δοηοίί-δγηΙΙίθΙοόο 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

τ 


Ν05ΑΕ03 

ΤΙΑΖΑΜ/νοοοΙβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ο10ΑΒ04 

ΤΙΘΕΙ Π/δοηοίί-δγηΙΙίθΙοόο 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤΕΡδ 2X10) 


■ 

ΒΟΙΑΟΟδ 

ΤΙΟίΟϋΟΝΕ/Γερολυματος 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

ΒΟΙΑΟΟδ 

ΤΙΕΡΕΙΤΕ/ΒΓ03 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ 1Χ7) 



ϋ02ΑΟ01 


ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1 XI4) 



ϋ02ΑΟ01 


ΙΝΤδΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 



302ΑΘ01 

ΤΙΕΑϋΕ/ΑνβηΙίβ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

2ΜΘ/Ε)ΟδΕ 

ΕΕΧ20,4Θ(112 ϋΟδΕδ) 



Ρ03Β003 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



3010X04 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

1.3ΜΘ/ϋΟδΕ 

Ε1_Χ15ΜΕ(114ϋΟδΕδ) 



Ρ01ΑΟ07 

ΤΙΕΟΙΤΙΝ/ΡοοΙίθ 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 

ΤΙΕΟΙΕΜ/δοηοίί-δγηΙίιβΙοόο 

ΘΑΡ.3Ρ 

200ΜΘ/ΘΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 



Θ08ϋΒ01 


ΘΟΝ.Ρ.ΘΑΡ3 

300ΜΘ/ΘΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



Θ08ϋΒ01 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

100ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ20νΐΑΕδ 

▼ 


Θ08ϋΒ01 


δ.Ρ.Ο.ΤΑΒ 

120ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ2Χ15) 



Θ08ϋΒ01 


δ.Ρ.Ο.ΤΑΒ 

90 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 2X15) 



Θ08ϋΒ01 


ΤΑΒ 

60 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ 30(2X15) 



Θ08ϋΒ01 

ΤΙΕΡΕΠΑΝ/νοοοΙβ 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ05ΒΑ01 

ΤΙΜΡΙΕΟ/νίοηβχ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.5%+2% 

ΒΤΧ1ΡΕ ϋ.ΘΧδΜΕ 



301 Εϋδΐ 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.5%+4% 

ΒΤΧ1 ΡΕ ϋ.ΘΧδΜΕ 



301 Εϋδΐ 

ΤΙΝδΕΤ/ϋ3η33βη-Οίΐ39 

ΤΑΒ 

30 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 



Ρ06ΑΕ06 

ΤΙΡΑΒΙΘΙΝ/ΚΙθνβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



ϋ01 ΡΑ06 

ΤΙΤΑΝΟΧ/Οθηιο 

ΙΝΤ30Ε 

50ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ50ΑΜΡΧ2ΜΕ 



Ρ06Αϋ02 

ΤΙΤΒΑΕΑΘ/Θ3Π3 

ΤΑΒ 

(180+420)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 


■ 

\ί03ΑΛ01 

τιτυδ/Ηβΐρ 

ΤΑΒ 

1 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

▼ 


Ν05ΒΑ06 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

▼ 


Ν05ΒΑ06 

ΤΜΡΕΟΝ/Οουρ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 1X14) 



009ΑΑ03 

ΤΟΒΙ/Οίιίτοη 

ΙΝΗ.δΟί.Ν 

300ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ56ΑΜ ΡδΧδ Μ Ε 


■ 

ϋ01 ΘΒ01 

ΤΟΒΡΑϋΕΧ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δυδ 

0.1 %+0.3% 

ΕΕΧ5ΜΕ 



301ΟΑ01 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

0.1 %+0.3% 

ΤΕΙΒΧ3.5Θ 



301ΟΑ01 

ΤΟΒΡΑΡΕΝ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.1 %+0.3% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΟΟΟΙ 

ΤΟΒΡΕΧ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.3% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΑΑ12 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

0.3% 

ΤΕΙΒΧ3.5Θ 



301ΑΑ12 

ΤΟΕΕΑΜ ΙΟ/Λαμδα 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΘ02 

ΤΟΕΙΚΕΝ/ΝΟΓΠΊ3 

ΕΟΤ 

1% 

ΡΕΧ25ΜΕ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 

ΤΟΕΜ ΙΟΙ Ε/Ρίΐ3ΓΓη30Ϊ3 

ορ.εχτ.υδ 

1% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΟΙ ΑΕΙ 9 


ΕΟΤ 

1% 

ΕΕΧ30ΜΕ 



ϋΟΙΑΕΙΘ 


Ρϋ.Εχτ.υδ 

0.5% 

ΡΕΧ100Θ 



ϋΟΙ ΑΕΙ 9 

ΤΟΝΟΟΑΕΟΙΝ/ΑΙί3 \Λ/333θτπΐ3ηη 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

100ΙΕΙ/ϋΟ3Ε 

ΡΕΧ3,5ΜΕ(28ϋΟδΕ3) 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΤΟΝΟνίΤ/ΡβίϊΐβΚ 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΤΟΡΑΜΑΟ/ϋ3η33θη-ΟΗ39 

ΟΑΡδ 

15ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΟΤΤΕΕ Χ60 


■ 

Ν03ΑΧ11 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(πλαστ.φιαλ.) 


■ 

Ν03ΑΧ11 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(πλαστ.φιαλ.) 


■ 

Ν03ΑΧ11 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(πλαοτ.φιαλ.) 


■ 

Ν03ΑΧ11 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(πλαοτ.φιαλ.) 


■ 

Ν03ΑΧ11 

ΤΟΡΙδΤΙΝ/ΕΙρβη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧδΟΜΕ 

▼ 


301ΜΑ02 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

200ΜΘ/100ΜΕ1/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙΟΟΜΕ 

▼ 


ϋ01 ΜΑ02 

ΤΟδΟΑΟΑΕΜ/Θβηβρίιβιτη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 





ΦΕΚ609 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8331 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΤΟδΟΑΜΥΟΙΝ-Ρ/ΘβηβρΙΐ3πη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



001ΕΑ06 

Τ05Ι0ΑΙ_0ΙΝ/Φαρμανελ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΙΕΙ/ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧδΑΜΡδΧΙ ΜΕ 


■ 

Η05ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟίυ/ϋΟδΕ 

ΕΕΧ4ΜΕ(28ϋΟδΕδ) 


■ 

Η05ΒΑ01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

200 ΐυ/ϋΟδΕ 

ΕΙ_Χ2ΜΕ(14ϋΟδΕδ) 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΤΟΤΙΡΕΝ/ΕΙρθη 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 


■ 

Μ01ΑΕ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/ΑΜΡ 2ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡδΧ2ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΕ03 

ΤΡΑΟΡΙΙΟΜ/ΘΙβχο 5ιηίΙΐΊΚΜηβ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΝϋ.δΟΕ.ΙΟΜΘ/ΙΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡδΧ5ΜΕ 

▼ 


Μ03Α004 


ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΝϋ.δΟΕ.ΙΟΜΘ/ΙΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2.5ΜΕ 

▼ 


Μ03Α004 

ΤΡΑΟΤΟΟΙΕΕ/Εβιτίηρ 

ΙΝΟδΙ 

7.5ΜΘ/ΜΕ 

νΐΑΕΧδΜΕ 

▼ 


Θ02ΟΧ01 


ΙΝΟΑΑ 

7.5ΜΘ/ΜΕ 

νΐΑΕΧΟ,ΘΜΕ 

τ 


Θ02ΟΧ01 

ΤΡΑΝ3ΑΜΙΝ/Α. Νικολακοπουλος 

ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 (ΒΕΙδΤ.δΧΙ 0) 



Β02ΑΑ02 

ΤΠΑΝδΟΑΕΟΙΙΟΜ/νβηβίίβΙά 

ΝΑδΡΡ.δΟΕ 

200 ΐυ/Ε)ΟδΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ2Μ Ε(14ϋΟδΕδ) 


■ 

Η05ΒΑ01 

ΤΡΑΝδΙΡΕΝ/ϋβιηο 

δ.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ο03ΒΑ11 

ΤΡΑΝΧΕΝ Ε/53ηοίί-5γη(ΙΐΘΐ3δο 

ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

▼ 


Ν05ΒΑ05 


ΟΑΡδ 

15ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

τ 


Ν05ΒΑ05 


ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

▼ 


Ν05ΒΑ05 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

▼ 


Ν05ΒΑ05 

ΤΡΑΝΖΙΟΑΕΜ/νοθ3(Θ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

ΤΡΑ5ΙΟΟΡ/Νον3Γ(ί3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40(ΒΕΙδΤ.4Χ10) 



007ΑΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

80ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40(ΒΕΙδΤ.4Χ10) 



007ΑΑ02 

ΤΡΑ5ΙΤΕΝ5ΙΝ/Νον3Ι1Ϊ3 

ΟΟ.Ρ.δ.Ο.Τ 

(160+20)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



0070Α02 

ΤΡΑνΑΤΑΝ/ΑΙσοη 

ΕΥΌΡΟ.δΟΕ 

40ΜΟΘ/ΜΕ 

ΕΕΧ2.5ΜΕ 



δΟΙ ΕΧ06 

ΤΡΑνίΕΑΝ/Ανφαρμ 

ΟΡ.ΡΟ.ΙΝΟ 

1000Μβ/νΐΑΕ (ΙΜ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3.5ΜΕ8 

▼ 


001 ϋΑ13 


ΟΡ.ΡΟ.ΙΝΟ 

1000ΜΘ/νΐΑΕ (IV) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1 ΟΜΕδΟ 

▼ 


001 ϋΑ13 

ΤΡΑνΟΟΟΡΤ/δσίΐθπης 

ορ.εχτ.υδ 

1 %+0.1 % 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ01 ΑΟ20 

ΤΡΑνΟΟΕΝ/δσΙτθΓίης 

ορ.Εχτ.υδ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 



Ο01ΑΟ05 

ΤΡΕΒΟΝ-Ν/ΕΙηί-ΡΙιβιτηβ 

ΘΡ.ΟΡ.δϋ 

600ΜΘ/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ20 δΑΟΗΕΤδ 



ν03ΑΒ23 

ΤΡΕΟΙΕΑΝ/νοοβΙβ 

ΘΕΕ 

0,05 %νν/νν 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10Αϋ04 

ΤΡΕΜΕΧΑΕ/ΟοβηιορΙιβητι 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ3Τ1Χ21) 



Ε02ΒΒ01 

ΤΡΕΤΙ Ν/ΘθηθρΙΐ3Πη 

ΟΑΡδ.δΟΕΤ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

τ 

■ 

ϋΙΟΒΑΟΙ 


ΟΑΡδ.δΟΕΤ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

▼ 

■ 

ϋΙΟΒΑΟΙ 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙδ 

0.05% 

ΤυΒ Χ50Θ 



ϋ10Αϋ04 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙδ 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10Αϋ04 

ΤΡΙΑΟΟΡ/Ανβηΐίβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

(5+5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



009ΒΒ05 

ΤΡΙΑΝ/ϋβπιο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

1Θ/5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ10 (ΑΜΡ Χ5ΜΕ) 


■ 

Α16ΑΑ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

1Θ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤ Χ5 (ΑΜΡ Χ5ΜΕ) 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΤΡΙΑΤΕΟ ΡΕυδ/ΑνθηΙί3 

ΤΑΒ 

(5+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



009ΒΑ05 

ΤΡΙΑΤΕΟ/Ανβηΐίβ 

ΤΑΒ 

1.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ.3Χ10) 



009ΑΑ05 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ6Τ.2Χ10) 



009ΑΑ05 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ.2Χ10) 



009ΑΑ05 

ΤΡΙΟΟϋΑΖΟΕ/ΡτοβΙ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙδ 

0.75% 

ΤΕΙΒΧ28.4Θ 



ϋΟΘΒΧΟΙ 

ΤΡΙΕΕΡΤΑΕ/Νον3ΓΐΪ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 


■ 

Ν03ΑΕ02 


ΟΡΑΕ.δυδΡ 

300ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ250Μ Ε 


■ 

Ν03ΑΕ02 


ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Ν03ΑΕ02 


ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Ν03ΑΕ02 

ΤΡΙΜΕϋΙΝ/ΚΙβν3 

ΟΡ.δΟ.Ο 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



Ο01ΕΒ15 

ΤΡΙΜΕΤΑΖΟΝΕ ΟΙΗΥΟΡΟΟΗΕΟΡΙΟΕ/ΝΟνΕΧΑΕ/ΝονθΧΒΐ 






ΟΡ.δΟ.ϋ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



Ο01ΕΒ15 

ΤΡΙΜΕνΕΡΤ/Μθά-Οηβ 

ΟΡ.δΟ.ϋ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



Ο01ΕΒ15 

ΤΡΙΝΑΕΙΝ/Ν0ΓΓΠ3 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ(δΙΝΘΕΕ ϋΟ) 

ΒΤΧ10ΕΕΧ10ΜΕ 


■ 

Α16ΑΑ01 

ΤΡΙΝΙΡΑΤΟΗ/δ3ηοίί-δγη1ΙΐΘΐ3ΐ3θ 

ΤΤδ 

10ΜΘ/24ΗΡ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ14ΟΜ 


■ 

Ο01 ϋΑ02 


ΤΤδ 

15ΜΘ/24ΗΡ8 

ΒΤΧ30ΤΕΧ21 στη(2) 


■ 

Ο01 ϋΑ02 


ΤΤδ 

5ΜΘ/24ΗΡ6 

ΒΤΧ30ΤΕΧ7ΟΜ 


■ 

Ο01 ϋΑ02 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 






8332 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ I 

ΤΠΙΟϋΑΝΙΝ/ΝοιπίΗ 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ3Τ2Χ6) 



δ01 ΟΑ04 


Ρϋ.οΡΑ.βυβ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



δ01ΟΑ04 


Ρϋ.οΡΑ.βυβ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



δ01ΟΑ04 

ΤΠΙ3ΕθυΕΝ5/Νονο ΝοτδίβΚ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1 ΜΘ/ΤΑΒ(ΚΟΚΚΙΝΑ) + 

(4+1)ΜΘ/ΤΑΒ(ΛΕΥΚΑ) 

+ 4ΜΘ/ΤΑΒ(ΚΙΤΡΙΝΑ) 

ΒΤΧ28 σε κυκλικό ημεροδείκτη 



003ΡΒ05 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ(ΜΠΛΕ) + 

(2+1)ΜΘ/ΤΑΒ(ΛΕΥΚΑ) + 

1 ΜΘ/ΤΑΒ(ΚΟΚΚΙΝΑ) 

ΒΤΧ28 σε κυκλικό ημεροδείκτη 



Θ03ΡΒ05 

ΤΡΙΤΤΙΟΟ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΧ05 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΧ05 

ΤΡΙΧΙΕΑΝ/Χρισηα 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 (ΣΕ ΒΕΙ3Τ) 



δ01 ϋΑ21 

ΤΒΙΖΐνΐΡ/Θΐ3Χ0 Θτουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(150+300+300)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 

τ 


δ05ΑΡ30 

ΤΒΟΡΟΟΑΒΟ/Ε1ηί-ΡΙΓ3ΠΤ13 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

614,80(60,77ΜΘ++)ΜΘ/ ΒΤΧ30(ΒΕΙ8Τ 3X10) 



Α1200 

ΤΡΟΡΙΧΑΕ/ϋβιτιο 

ΕΥΌΡ0.50Ε 

0.5% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



301ΡΑ06 

ΤΡΕΙ30ΡΤ/νί3ηβχ 

ΕΥ.ϋΡΟ.βΟΕ 

2% 

ΡΙ_Χ5ΜΕ(φιαλίδια ΑΕΡ) 



301 ΕΟ03 

ΤΕΙΟΕΑ3Ε/ΕΙσδ 

0ΡΑΕ.30Ε 

6.75ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



ΡΟδϋΒΟδ 

ΤυΡΑ3Τ/ΚΙθν3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙΕ 2X10) 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Α02ΒΑ02 

τυΡΒΑυΝϋ/ΡθίθΓΓη 

ΟΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ3Τ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΟ02 

Τ\Λ/ΙΝΡΙΧ/3γπϊΙΙί ΚΙίηβ Βββσΐιβηι 

ΙΝϋ.3υ3Ρ 

720Ε.υ+μ9/Μί+20μ9/Μί ΒΤΧ1 Ρ.Ρ.3ΥΡΧ1 Μί 


■ 

δ07Β020 


ΙΝδ.3ΕΙ3Ρ 

Ε.υ+10μ9/0.5ΜΙ_(1 ΔΟΣΗ ΒΤΧ1 Ρ.Ρ. 3ΥΡ Χ0,5Μί 


■ 

δ07Β020 

ΤΥΡΗΕΡΙΧ/βητίΙΙτ ΚΙίηβ ΒθβσΙιβηι 

ΙΝϋ.301 

25ΜΟΘ/ΟΟ3Ε0.5ΜΕ 

ΒΤΧ1(ΡΡ.3ΥΡ.Χ0.5ΜΕ) 


■ 

δ07ΑΡ 

ΤΥΡΟΕΕΝ/ΚΙβν3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(100+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΣΕ ΒΕΙ3Τ 2X14) 



0070Β03 

υϋΕ30ΘΕί/Φαραν 

ΟΡ.ΕΧΤ.υβ 

0.025% 

ΤΕΙΒΧ30Ο 



ϋ07Α009 


ορ.εχτ.υβ 

0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 

υϋΕ303ΡΡΑΥ/Φαραν 

Μ.0.ΝΑ3.3Ρ 

100ΜΟΟ/ΟΟ3Ε 

ΡΙ_Χ10ΜΕ(200005Ε3) 



ΡΟΙΑϋΟδ 

ΕΙΡΕΧΙΕ/ϋβιτιο 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒΕΙ5Τ 

▼ 


δ01 ΜΑ02 


ΙΝδ.βΟ.ΙΝΡ 

1ΟΟΜΟ/δΟΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

τ 


δ01 ΜΑ02 


ΙΝδ.30.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΕ1/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1ΒΑΟΧ100ΜΕ 

▼ 


δ01 ΜΑ02 


ΙΝδ.30.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙΟΟΜΕ 

τ 


δ01 ΜΑ02 


ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 

400ΜΘ/200ΜΕ 

ΒΑΟΧ200ΜΕ 

τ 


δ01 ΜΑ02 


ΙΝδ.30.ΙΝΡ 

400ΜΘ/200ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ200Μ Ε 

▼ 


δ01 ΜΑ02 


ΙΝνΕ30Ε. 

1ΟΟΜΟ/δΟΜΕ 1/ΙΑΕ 

ΒΑΟΧδΟΜΕ (Ρ.Ρ.) 

▼ 


δ01 ΜΑ02 

υροοΑΡϋ/ΡΓοβΐ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 



0080Α08 

υΡΟΟΟΕΕΥΡΕ/ΡΓΟβΙ 

ΕΥ.ϋΡ0.30Ε 

2% 

ΡΙ_Χ10ΜΕ(με σταγονο 



3010X01 

υΡΟΝΙΤΡΕΝ/ΡΓΟβΙ 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΦΙΑΛ.) 



Α02ΒΟ01 


Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 



Α02ΒΟ01 

υΡΟΧΙΕΙΝ/ΡΓΟβΙ 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 



δ01 ϋΑ08 

υΘΟΤΡΕΧ/Ρ3ί3ΓΠ1 

□Ρ.Ρϋ.ΙΝϋ 

13/νΐΑΙ_ (ΙΜ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3.5ΜΕ 

τ 


δΟΙ ϋΑΙ 3 


ΟΡ.ΡΟ.ΙΝδ 

1 Θ/νίΑΕ (IV) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ +1 ΑΜΡΧ10Μ Ε 

τ 


δΟΙ ϋΑΙ 3 

ΕΙΕΟΟΜΕΤ/Φαρματεν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1 Χ10) 



Α02ΒΑ02 

ΕΙΕΤΙ0Α0ΕΧ/Ρ3ί3τητ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



009ΑΑ02 

ΕΙΕΤίνΑ/ΘΙβχο 3ΓΠίΙΐΊΚΜηβ 

ΕΥΡϋ.ΙΡυ 

1 ΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧ5νΐΑΕ3 

τ 

■ 

Ν01ΑΗ06 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝδ 

2ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ5νΐΑΕ3 

τ 

■ 

Ν01ΑΗ06 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝδ 

5ΜΟ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ5νΐΑΕ3 

τ 

■ 

Ν01ΑΗ06 

ΕΙΕΤΡΑνΐ3Τ/3σΙτθηη9 

ΙΝϋ.βΟΕ 

62.34%(30%ΙΟΟΙΝΕ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙΟΟΜΕ 



ν08ΑΒ05 


ΙΝΦ30Ε 

62.34%(30%ΙΟΟΙΝΕ) 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 



ν08ΑΒ05 


ΙΝΦ30Ε 

76.9%(37%ΙΟΟΙΝΕ) 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ200Μ Ε 



ν08ΑΒ05 


ΙΝδ.ΒΟΕ 

76.9%(37%ΙΟΟΙΝΕ) 

ΒΤΧ1 ΒΟΤΤΕΕΧδΟΟ Μ Ε 



ν08ΑΒ05 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεοη ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΙΝϋ.δΟΕ 

76.9%(37%ΙΟΟΙΝΕ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 00Μ Ε 



ν08ΑΒ0δ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

76.9%(37%ΙΟΟΙΝΕ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧδΟΜΕ 



\/08ΑΒ0δ 

υΜΟϋΕΡ/Ρ3ί3ΓΠ1 

Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 



007ΑΒ03 

υΜθυΤ/Π3ί3πη 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 



ΝΟδΒΕΟΙ 

υΝΙΡυΝΘΙΝ/υηί-ΡΙΐ3ΓΠΐ3 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

ι % νν/νν 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΟΙ ΑΟ03 

υΝΙΜΑΖΟίΕ/υηί-ΡΙΐ3ΓΠΐ3 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙδΤ6Χ10) 



Η03ΒΒ02 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙδΤ6Χ10) 



Η03ΒΒ02 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙδΤ 6X10) 



Η03ΒΒ02 

υΝΙΡΗΥΙ_Ι_ΙΝ/υηί-ΡΙΐ3πη3 

ΕΕΙΧ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Β03ϋΑ04 


ΙΝϋ.δΟΕ 

240(218)Μβ/4ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ4ΜΕ 



Ρ03ϋΑ04 


δΡ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 



Ρ03ϋΑ04 


δυρρ 

350ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧδ 



Ρ03ϋΑ04 


δΥΡ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ03ϋΑ04 

υΝΙΡΙ_ΕΧ/υηί-ΡΙΐ3ΓΠΐ3 

ορ.Εχτ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

5% 

ΤυΒΧΙδΘ 



ϋ06ΒΒ03 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 

υΝΙΤΕΝ5/Α3ΐΓ3Ζβηθ03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(5+5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



ΟΟΘΒΒΟδ 

υΝΤΑΝΟ/Ρ3Ϊ3ΓΠΊ 

ορ.Εχτ.υδ 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΟΙ ΑΟ02 


Ρϋ.Εχτ.υδ 

2% 

ΡΕΧ25Θ 



ϋΟΙ ΑΟ02 

υΡϋΕΠΜ/ΘθηθρΙΐ3ΓΓη 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 



ϋΙΟΑΡΟΙ 


νΑΟ.ΟΡΕΑΜ 

2% 

τυ ΒΧ40Ο+7ΔΟΣΟ Μ ΕΤΡΙΚ01 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ 



Θ01ΑΑ10 

υΡ5ΑΙ_ΘΙΝ-Ν/Βΐϊ3ΐοΙ Μγβτβ δςυίδδ 

ΕΡ.ΤΑΒ 

0.325Θ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Β01ΑΟ06 

υΡΑΟΙΡΕΟΡ/Μβάίουβ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

250ΜΘ/5Μ Ε VI ΑΕ 

ΒΤΧδνίΑΕδΧδΜ Ε 



Ε01ΒΟ02 


ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧδνίΑΕδΧΙ 0Μ Ε 



Ε01ΒΟ02 

υΡΑΜΙίΟΝ/ΒίοηΐΘάίθ3-ΟΙιοηιίθ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



ϋΟΙΡΑΟΘ 

υΡΕδΑΝ/Μβηβηηί 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ.2Χ10) 



Ο09ΒΑ01 

υΒΙΟΟΝ/ϋθητο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

75ΜΟ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΒ05 

υΡΟΒΑΟΙΟ/ΝονθΠίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ06 

υ ΡΟ ϋΙ XIΝ/Γερολυματος 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

δΟΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

▼ 


ϋΟΙ ΜΑ02 

υΡΟΜΙΤΕΧΑΝ/Β3Χΐβτ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

200ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ16ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

\/03ΑΡ01 


ΙΝϋ.δΟΕ 

400ΜΘ/4ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ16ΑΜΡΧ4ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ01 

υΡΟδΡΕδ-Ν/δρθσίί3Γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ) 

τ 


ϋΟΙ ΜΑ06 

υΒδΑ-ΡΕΝΟΕ/Φαρμεξ 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

1% 

ΤυΒ ΧδΟΘ 



601ΑΑ01 

υΡδΟΡΑΡΚ/Θ3ΐβηίσ3 

ΟΑΡδ 

230ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



Α03ΑΑ02 

υδΝΙϋΕΡΜ/ΡΓΟθΙ 

ΕΑ.ΕΥ.δΟΕ 

0.10%(ϋΕΧ.ΡΗ)+(0.3δ)% ΡΕΧ10ΜΕ 



6030Α01 

υΤΕΙ/Φαρμεξ 

δγρυρ 

5ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ120ΜΕ 



Ρ06ΑΧ13 


ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ6Τ3Χ7) 



Ρ06ΑΧ13 

υΤΡΟΘΕδΤΡΑΝ/Φαραν 

δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Θ03ϋΑ04 

υΖΙΧ/Ρ3ί3τηι 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ 

ΒΤΧ11/ΙΑΕΧ2ΜΕ 


■ 

ϋΟΙΘΒΟβ 

ΥΑΟΟΙΝ ΑΝΤΙΡΟΕΙΟΜΥΕΕΙΤΙΟυΕ /ΜΕΡΙΕυΧ/ΥίΒΠΘΧ 







ΟΡ.δυϋ 


ΡΕΧ1 ΜΕ(ΙΟϋΟδΕδ) 


■ 

307ΒΡ02 


δυδ.δϋ 


ΒΤΧ1 νΐΑΕ.ΟΡ ΧΟ,δΜΕ 


■ 

307ΒΡ02 

ΥΑΟΟΙΝ ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΟυΕ ΜΕΡΙΕυΧ/Υί3ηθΧ 







ΐΝϋ.δυδΡ 

401 υ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.ΧΟ,δΜΕ 


■ 

ϋ07ΑΜδ1 

ΥΑΟΟΙΝ ΜΕΝΙΝΘΟΟΟΟΟΙΟυΕ ΜΕΡΙΕυΧ/Υί3ηθΧ 







ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

50+50ΜΟΘ/0.5Μ ΕϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+δΥΡΟ.δΜ ΕδΟΕ 

τ 

■ 

307ΑΗ01 

νΑΟΟΙΝ ΡΑΒΙΟΕΙΕ ΜΕΡΙΕυΧ/νί3ηθΧ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 


1ΡΕΧ1ΔΟ+1 δΥΡΧΙ Μ ΕδΟΕΥ 


■ 

307ΒΘ01 

νΑΟΟΙΝ ΡΕΙΒΕΟΕΕ ΜΕΡΙΕυΧ/νί3ηβχ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000 ΤΟΙϋδΟ/ΙΟΟδΕΟ.δ νΐΑΕΙ ΔΟΣ+δΥΡΟ.δΜΕδΟΕ 


■ 

ϋ07Βϋ01 

νΑΘΙΡΕΜ/Νονο ΝοτάίβΚ 

νΑΘ.ΤΑΒ 

2δΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1 δ(ΒΕΙδΤ3Χδ 



Θ030Α03 

Ν/ΑΘΟδΙΝΟΕ/Φαρματεν 

Ο.ΤΑΒ 

(100+2δ)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



0070Β03 


Ο.ΤΑΒ 

(δΟ+12.δ)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



0070Β03 

Ν/ΑΘΟΤΡΟδΙΝ/Φαρματεν 

ΟΑΡδ 

δΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ 1X12) 



ϋΟΙ ϋΑ21 

νΑΕΙΒΕΜ/ΘβηβρΙιβιτη 

δΥΡ 

2δΜΘ/δΜΕ 

ΡΕΧ126ΜΕ 

τ 


ΝΟδΑΕΟΙ 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

τ 


Ν05ΑΕ01 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ2Χ15) 

τ 


Ν05ΑΕ01 

Ν/ΑΜΙΝ (ννίΤΗ ΘΙ_υΤΑΜΙΝΕ)/ΡΓβ3βηιυ3 

ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 


1 ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 

▼ 


Β05ΒΑ01 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 


1ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 

▼ 


Β05ΒΑ01 

Ν/ΑΜΙΝ 14/ΡΓβ3βηίιΐ3 

ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 


1ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 

▼ 


Β05ΒΑ01 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 


1ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 

τ 


Β05ΒΑ01 

ΥΑΜΙΝ 18 ΕΕΕΟΤΒΟΕΥΤΕ ΡΒΕΕ/Ρ|·θ3θηίυ3ΐΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


1ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 

▼ 


Β05ΒΑ01 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 


1ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 

▼ 


Β05ΒΑ01 

Ν/ΑΜΙΝ ΙΝΡΑΝΤ/ΡΓβββηίυβ 

ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 


ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ100Μ Ε 

τ 


Β05ΒΑ01 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 


ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ Ε 

▼ 


Β05ΒΑ01 

νΑΜΙΝ/ΘΕυ005Ε/ΡΓθ3βηίυ3 

ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 

ΙΝΧδΟ.ΙΝΡ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ100Μ Ε 

▼ 


Β05ΒΑ10 


ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 

ΙΝΧδΟ.ΙΝΡ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ Ε 

▼ 


Β05ΒΑ10 

νΑΜ ΙΝ/ΘΕΕΙΟΟδΕ+Ι ΝΤΡΑΕΙ ΡΙϋ 20 %/ΡΓΘ3βηίυ3 







ΙΝΦδΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ250Μ Ε (ΙΝΤΡΑΕΙΡΙϋ 20%) 






+ ΒΟΤΤΕΕΧ750ΜΕ (νΑΜΙΝ ΘΕΙΙΟΟδΕ) 

τ 


Β05ΒΑ10 

νΑΜ ΙδΤΟΕ/ϋβηΊΟ 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 

■ 

Θ01ΧΑ01 

ΥΑΝΟΟΜΥΟΙΝ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ/ΑδδοΙΙ ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 

■ 

ϋΟΙΧΑΟΙ 

νΑΝΟΟΜΥΟΙΝ/ννΥΕΤΗ ΕΕΟΕΒΕΕ,ΛΛ/γθΙΙΐ 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 

■ 

ϋΟΙΧΑΟΙ 

νΑΝΟΘΕΕ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



004ΑΧ20 


ΟΠ.δΟΌ 

150ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 



004ΑΧ20 

νΑΟΤΑ(ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α)/νί3ηβχ 







ΙΝϋ.δΕΙδΡ 

25ΕΙ/0,5ΜΕ(1ΔΟΣΗ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΟ,δΜΕ 


■ 

ϋ07Β002 


ΙΝΦδΕΙδΡ 

25ΕΙ/0.5ΜΕ(1ΔΟΣΗ) 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.ΧΟ,δΜΕ 


■ 

ϋ07Β002 


ΙΝϋ.δυδΡ 

50ΕΙ/1 ΜΕ(ΙΔΟΣΗ) 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ,ΧΙ ΜΕ 


■ 

ϋ07Β002 


ΐΝϋ.δυδΡ 

50 ΕΙ/1Μ Ε(1 ΔΟΣΗ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ ΜΕ 


■ 

307Β002 

νΑΡϋΟΕΙΝ/ΗθΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3ΒΕΙδΤΕΡδ Χ10) 



004ΑΧ20 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



004ΑΧ20 


ΟΠ.δΟ.ϋ 

150ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 



004ΑΧ20 


δ.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ15(ΒΕΙδΤ 3X6) 



004ΑΧ20 

νΑΡΜΕΟ/ΚΙθνβ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 



ϋ02ΑΟ01 

νΑδΟΑΟΕ ΡΕΕΙδ/Ροοήβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(5+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ4Χ7) 



009ΒΑ08 

νΑδΟΑΟΕ/ΡοοίΊΘ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ6Τ.3Χ10) 



009ΑΑ08 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒΕΙδΤ.4Χ7) 



009ΑΑ08 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒΕΙδΤ.4Χ7) 



009ΑΑ08 

νΑδΕΕΡΙΝ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



ϋ01 ΡΑ06 

νΑδΕΧΤΕΝ/Γερολυματος 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



Ο08ΟΑ12 


ΟΟΝ.Η.ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



Ο08ΟΑ12 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



Ο08ΟΑ12 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ5Τ2Χ14) 



Ο08ΟΑ12 

νΑδΤΑΡΕΕ/Σερβιε 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 (ΒΕΙ6Τ.4Χ15) 



Ο01ΕΒ15 


ΟΡ.δΟ.ϋ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 



Ο01ΕΒ15 

νΑδΤΑΤΙ Ν/νοθ3ΐθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ5Τ1Χ10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 1Χ30) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 1Χ30) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

νΑδΤΒΙΡΙΝΕ/ΒβΙγο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

0080Α06 

νΑΧΙΘΒΙΡ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)/νί3ΠΘΧ 

ΙΝΦδΕΙδΡ 

(7,5+7,5+7,5)ΜΟ/0,25 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡΧ0,25ΜΕ(1 ϋΟδΕ) 


■ 

ϋ07ΒΒ 

νΑΧΙΘΒΙΡ/νίθηθχ 

ΙΝΦδΕΙδΡ 

(15+15+15)ΜΟ/0,5ΜΕ/ϋ ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡΧ0,5ΜΕ(1 ϋΟδΕ) 


■ 

307ΒΒ 

νΕΚΡΑΝΟΕ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



δΟΙΘΧΟΙ 

νΕΚΡΑΖΟΕΙΝ/Φαραν 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

750ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Θ01 ϋΑ06 

νΕΕΑδΟΒ/νοθ3ΐΘ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 3X10) 


■ 

Μ01ΑΘ02 


Ρδ.ΙΝΦδΟΕ 

20ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ +1ΑΜΡΧ2ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΟ02 

νΕΕΒΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

10ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Ε01ΟΑ01 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 





ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


8335 


1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

νΕΙ_ϋΟΜ/νίοί3Γ 

νΑΘ.ΟΡ 

2% νν/νν 

ΒΤΧΤυ ΒΧ40Θ+7 



Θ01ΑΑ10 

νΕΕΚΑΟΑΙΧΙΝ/νβΙΙο 

ΝΑ5ΡΡ.30Ε 

ιοοιυ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ4ΜΕ(28ϋΟδΕ3) 


■ 

Η05ΒΑ01 

νΕΕΚΑΟΕΤ/λ/βΙΙο 

5ΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200Μ Ε(πλαστ.φιαλ) 



Ρ05ϋΒ13 

νΕίΚΑϋΕΠΜ/νθΙΙο 

νΑΘ.ΟΡ 

2% 

ΒΤΧΤυ ΒΧ40Θ+7 



Θ01ΑΑ10 

νΕΕΚΑΕΟν/νβΙΙο 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ02 

νΕΕΤΙΡΕΠ/Π3ί3πη 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

100ΜΘ(Ρβ+++)/5ΙνΙ ίνίΑί ΒΤΧ10(ΥΙ ΑΕ3Χ5Μ Ε) 



Β03ΑΒ05 

νΕΕΤΙΟΝ/Φαραν 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

2% νν/νν 

ΒΤΧΤυ ΒΧ15Θ 



ϋ06ΑΧ09 

νΕΝΟΡΕΡ/νίίοτ 

Ο/δ.δΟΕ.ΙΝ 

100ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ5νΐΑΕδΧ5Μ Ε 

▼ 


Β03ΑΟ 

νΕΝΤΟΠ/Πθίθιτη 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

νΕΡΕδΙϋ/ΒηβΙοΙ Μγβτδ δςιιίββ 

ΙΝΦδΟΕ 

100ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ5Μ Ε(Γυαλ.φι 



Ε01ΟΒ01 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ3 



Ε01ΟΒ01 

νΕΡΑΟΟΕ/ϋβιηο 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νΐΑΕ(ΙΜ) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3.5ΜΕ6 

▼ 


ϋ01 ϋΑ13 


ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νΐΑΕ(ΐν) 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10ΜΕ3Ο 

γ 


ϋ01 ϋΑ13 


Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

2Θ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΕ 

▼ 


Θ01 ϋΑ13 

νΕΡΑΕΟΧ/ϋθΠΊΟ 

Ε.0.0ΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΡδ) 



Α02Β001 

νΕΡΑνθΠΙΝ/Ορυ3-Μ3(βρί3 

ΙΝΦδΟΕ 

100ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε 


■ 

ν03ΑΡ03 


ΙΝΦδΟΕ 

200ΜΘ/20ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 


■ 

ν03ΑΡ03 

νΕΡΑνθΡΙΝ/Π3ί3ΓΓη 

ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

ν03ΑΡ03 

νΕΡΒΙΤΑΕ/Φαραν 

Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


■ 

010ΑΒ02 

νΕΡΒΟΡΙΕ/Φαραν 

ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 


■ 

Μ01ΑΧ21 

νΕΡΟΟΕ/νίοί3Γ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ 2X14) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



009ΑΑ03 

νΕΡϋΑΕ/ΟΙνοδ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0,1 %+2% 

ΤυΒΧ20Θ 



ϋΟΙ ΑΟ20 

νΕΡΙΟΟΡΤ/νίοί3Γ 

ορ.Εχτ.υδ 

0,025% 

ΤυΒΧΙΟΟΘ 



ϋ07Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

ΟΓ.βχΙ.υβ 0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 



007Α009 


ορ.Εχτ.υδ 

στ.θχΐ.υδ 0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋΟδΕδ 



ΡΟΙΑϋΟδ 


ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΘ/ϋΟ3Ε 

ΒΤΧ1 ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋ03Εδ 



ΡΟΙΑϋΟδ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

οίηΐ.βχΐ.υβ 0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ07Α009 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

οίηΐ.θχΐ.113 0.025% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 

νΕΡΕΟδΤ/Ρ3ί3ττη 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 


Ρ.Ο.ΤΑΒΕ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Α02ΒΑ02 


δΥΡ 

75ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ300ΜΕ 



Α02ΒΑ02 

νΕΡΜΟΧ/ϋ3η33θη-Οίΐ39 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6 



Ρ020Α01 


ΟΡΑΕ.δυδΡ 

100ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ30ΜΕ 



Ρ020Α01 

νΕΡΟΟΟϋ/νίοί3Γ 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 



Ρ05ϋΒ13 

Ν/ΕΡΟΧΙ Ε/Ανφαρμ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ 2X14) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ5Τ 1X14) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 



009ΑΑ03 

νΕΡΡΙΡ/ΚΙβν3 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 

νΕΡΤΙ(30-ν0Μ ΕΧ/Θ3ΐβηί03 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ5 

(120+75+30)ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 



Α04ΑΛ03 


δυρρ 

(80+50+40)ΜΘ/δυ Ρ 

ΒΤΧ10 



Α04ΑΛ03 

νΕ5ΑΝΟΙϋ/ΡοσΙΐθ 

δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

10ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(γυαλινο φιαλ) 

τ 

■ 

Ε01ΧΧ14 

νΕΤΑΜΟΕ/νίοί3Γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 (ΡΟΙΕ1Χ14) 

τ 


Θ01 ΜΑ06 

νΕΧΟΕ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΡο.δυδ 

1% 

ΡΕΧ5ΜΕ 



601ΒΑ13 

νΕΧυΡΑΤ/Μεντινοβα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 



Α02ΒΑ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



Α02ΒΑ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ20(ΒΕΙ5Τ Χ2Χ10) 



Α02ΒΑ03 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ5Τ1Χ10) 



Α02ΒΑ03 

νΐΑΝΙ (ΙΝΗΑΕΕΡ)/ΘΙ3Χ0 βΠΊΪΙΐΊΚΙΪηβ 

ΙΝΗ.δυδ.Ρ 

25+125τησ9/άθ3Θ 

ΡΕ XI 2Θ(120 ϋΟδΕδ) 


■ 

Ρ03ΑΚ06 


ΙΝΗ.δυδ.Ρ 

25+50πτο9/άθ3θ 

ΡΕ XI 2Θ(120 ϋΟδΕδ) 


■ 

Ρ03ΑΚ06 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΟ 


νΐΑΝΙ ϋΙδΟυδ/ΘΙσχο δητίΙΙΜηβ 

ΙΝΗ.Ρϋ.ΟΟδ 

(50+25θ)ΜΟΘ/ΟΟδΕ 

ΒΤΧ1 ϋΙδΚΧΘΟϋΟδΕδ 

■ 

Β03ΑΚ06 


ΙΝΗ.Ρϋ.ΟΟδ 

(50+1 ΟΘ)ΙΥΙΟ/ΟΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΟΙδΚΧΘΟϋΟδΕδ 

■ 

Β03ΑΚ06 


ΙΝΗ.Ρϋ.ϋΟδ 

(50+500)ΜΟ/Ε)ΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΟΙδΚΧΘΟϋΟδΕδ 

■ 

Β03ΑΚ06 

νίΒΠΑΜΥΟΙΝ/ΡίίΖΘΤ 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 (ΒΕΙδΤ.1 Χ8) 


ϋΟΙ ΑΑ02 


δΥΒ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 


ϋΟΙ ΑΑ02 

νΐϋΕΧ ΕΟ/ΒπβίοΙ Μγβτδ δμυίδδ 

ΘΡΕΟΑΡ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 1Χ30) 

Τ 

305ΑΡ02 


ΘΡΕΟΑΡ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 1Χ30) 

τ 

305ΑΡ02 

νΐϋΕΧ/ΒπδΙοΙ ΜγθΓ3 δςυίββ 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΟ) 

▼ 

305ΑΡ02 

νΐΕΑΖΟΕΙΝ/νίσηβχ 

ϋΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


ϋ01 ϋΑ04 

νΐΚΙΝΘ/Β3ί3Γηι 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

■ 

Ο10ΑΑ02 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

■ 

Ο10ΑΑ02 

νΐΝΟΒΙδΤΙΝΕ δΕΙΕΡΑΤΕ/ϋΑνίϋ ΒυΕΕ/Γερολυματος 






ΙΝΦδΟΕ 

1ΜΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧδνίΑΕδΧΙ ΜΕ 


Ε01ΟΑ02 


ΙΝΦδΟΕ 

2ΜΘ/2ΜΕ 

ΒΤΧ5νΐΑΕδΧ2ΜΕ 


Ε01ΟΑ02 

νΐΝ0ΒΙδΤΙΝΕ/ΡΗΑΒΜΑ0ΗΕΜΙΕ/0ΙΐθηιίρΙΐ3Γηι 






ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1ΜΘ/Ν/ΙΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 


Ε01ΟΑ02 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 ΜΘ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑΕδ 


Ε01ΟΑ02 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 


Ε01ΟΑ02 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΕδ 


Ε01ΟΑ02 

νΐΝΕΟΟΒΤ/ΘβηβρΙΐ3ΐτη 

ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% νν/νν 

ΤυΒΧ30Θ 


007Α009 


ΟΒ.ΕΧΤ.υδ 

0.025% νν/νν 

ΤυΒΧδΟΘ 


ϋ07Α009 


ΝΑδΡΒ.δυδ 

ΙΟΟΜΟ/ΕΙΟδΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε(200 


ΒΟΙΑϋΟδ 


ΝΑδΡΒ.δυδ 

50ΜΟ/ΕΧ)δΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0Μ Ε(200 


ΒΟΙΑϋΟδ 

νΐΝΙΤυδ/Β3ί3ηη 

ΕΥΌΒΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ5ΜΕ 


601 Εϋ05 

νΐΟΒΙϋΟΝ/νιοίβι· 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 


Μ03ΒΧ01 

νίΟΧΧ/νίβηθχ 

ΟΗΑΙ.δυδΡ 

25ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 

■ 

Μ01ΑΗ02 


ΤΑΒ 

12.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

■ 

Μ01ΑΗ02 


ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

■ 

Μ01ΑΗ02 

νίΒΑΟΕΡΤ/ΗοσΙΐθ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΡΕΧ270 

▼ 

ϋ05ΑΕ04 


ΟΒΑΕ.Ρϋ 

50ΜΘ/Θ 

ΡΕΧ144Θ 

▼ 

ϋ05ΑΕ04 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΡΕΧ270 

τ 

ϋ05ΑΕ04 

νίΒΑΜΕΙΝΕ/ΒοβίΓηηρθΓ 

ΟΠΑΕ.δυδΡ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ240ΜΕ 

▼ 

ϋ05ΑΘ01 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙδΤ6Χ10) 

τ 

ϋΟδΑΘΟΙ 

νΐΒΕΑ0/ΘΗθ3ά 

Ε.Ο.ΤΑΒΕ 

245ΜΘ/ΤΑΒ 

ΡΕΧ30 

τ 

ϋ05ΑΡ07 

νίΒΕΒΡΙΝ/ΚΙθνθ 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

3% 

ΤυΒΧΙΟΘ 


ϋ06ΒΒ90 

νΐΒΕΕΝ/δρθθίί3Γ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΣΕΡΟΙΕ) 


009ΑΑ02 

νίΒυ ΜΕΒΖ δΕΒΟΙ/ΡΙΤ3ΓΠ13 03ΓΘ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΤυΒΧδΘ 


ϋ06ΒΒ02 

νΐΒυδΤΕΒΙΕ/ΒΪ03ρΓ3γ 

ορ.Εχτ.υδ 

5% \Λ//νν 

ΤυΒΧΙΟΘ 


ϋ06ΒΒ03 

νΐδΟΑΒΟ/ΝθΓΠΊ3 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


0080Α05 


ΟΒ.δΟ.ϋ 

20ΜΘ/1ΜΕ 

ΡΕΧ30ΜΕ 


0080Α05 

νΐδΙΡΑ0υΕ/ΑηΐΘΓ3ΐΐ3Πΐ 

ΙΝΦδΟΕ 

305ΜΘ(150ΜΘ ϋ)/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ200Μ Ε 


ν08ΑΒ09 


ΙΝΦδΟΕ 

550ΜΘ(270ΜΘ ϋ)ΜΕ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ100Μ Ε 


ν08ΑΒ09 


ΙΝΦδΟΕ 

550ΜΘ(270ΜΘ ϋ)ΜΙ_ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ200Μ Ε 


ν08ΑΒ09 


ΙΝΦδΟΕ 

550ΜΘ(270ΜΘ ^ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 


ν08ΑΒ09 


ΙΝΦδΟΕ 

550ΜΘ(270ΜΘ ϋ)ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 


ν08ΑΒ09 


ΙΝΦδΟΕ 

652ΜΘ(320ΜΘ ϋ)ΜΕ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ100Μ Ε 


ν08ΑΒ09 


ΙΝΦδΟΕ 

652ΜΘ(320ΜΘ ϋ)ΜΕ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ200Μ Ε 


ν08ΑΒ09 


ΙΝΦδΟΕ 

652ΜΘ(320ΜΘ ϋ)ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ20ΜΕ 


ν08ΑΒ09 


ΙΝΦδΟΕ 

652ΜΘ(320ΜΘ ϋ)ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ50ΜΕ 


ν08ΑΒ09 

νΐδΚΑΕϋΙΧ/Νον3ΓΐΪ3 

ΤΑΒ 

(5+10)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 ΙΝ ΒΕΙδΤΕΒδ 


0070Α03 

νΐδΚΕΝ/Νον3ΓΐΙ3 

ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


007ΑΑ03 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


007ΑΑ03 

νΐδΤΑΘΑΝ/ΑΙνίθ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.5% νν/ν 

ΡΕΧ5ΜΕ 


δΟΙ Εϋ03 

νΐδυθΥΝΕ/Οίδ3-νί3ίοη 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

15ΜΘ/ΥΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ(ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑ) 

τ ■ 

Ε01Χϋ02 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

νΐΤΑϋΡΙ0/Α0υΐ_Τ/ΡΓθ3θηίυ3 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


ΒΤΧ10ΑΜΡΧ10ΜΕ 

τ 


ΑΐυΑ 

νΐΤΑΙ_ΙΡΙ0/ΙΝΡΑΝΤ5/Ρτθ3θηίυ3 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


ΒΤΧ10ΑΜΡΧ10ΜΕ 

τ 


ΑΐυΑ 

νίΤΙΝΕϋΝ/ΑηΙοτ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

νίΤΟΒΕί/νίοηθχ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 



009ΑΑ02 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



009ΑΑ02 

νΐνΐ ϋΡΙ Ν/Κίΐβ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



6010X01 


ΕΥ.δΟΕ.δϋ 

10ΜΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧ20(5ΤΡΙ Ρ5Χ0,5ΜΕ) 



601ΘΧ01 


Μ.0.ΝΑ5.5Ρ 

2% 

ΡΕΧ15ΜΕ 



Ρ01ΑΟ01 

νΟΙΡ/νβΙΙο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΟ02 

νΟΡΟΝΤΕΝ/νίοίοτ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΧ17 

νΟΕΤΑΡΕΝ ΑΟΤΙ-ΘΟ/ΝονάΠίβ 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 

νΟΕΤΑΡΕΝ/ΝονβΗίδ 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 


Ε.Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ5Τ.3Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 


ΙΝϋ.δΟΕ 

75ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΒ05 


δ.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒϋδΤ.ΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01ΑΒ05 


δ.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 


■ 

Μ01ΑΒ05 


δυρρ 

50ΜΘ/3ΕΙΡ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΒ05 

νθίυνΕΝ/ΡΓΘ3βηίυ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

15 ΒΑΘδ Χ500ΜΕ (ΡΡΕΕ ΡΕΕΧ) 

τ 


Β05ΑΑ07 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

15ΒΑΘΧ500ΜΕ (Ρ.ν.Ο.) 

τ 


Β05ΑΑ07 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

20 ΒΑΘδ Χ250ΜΙ (ΡΡΕΕ ΡΕΕΧ) 

τ 


Β05ΑΑ07 

νΟΜΕΧ-Α/ΘοΙβηίοο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 



Α04ΑΛ01 

νΟΜΙΤΟΡΑΝ/ΝοπτίΒ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙΕΙΧΙΟ) 



ϋ01 ΡΑ06 

νΟΝΟΟΝ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

δΟΟΜΟ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑί 

▼ 

■ 

ϋΟΙΧΑΟΙ 

νΟΧΙΝ/νίβηθχ 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑί 

▼ 

■ 

ϋΟΙΧΑΟΙ 

νυίΒΕΟΑί/Οουρ 

ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

▼ 


Ν050ϋ03 

νυΒϋΟΝ/ΗθΙρ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


■ 

Μ01ΑΒ05 


ΕΥΌΡΟ.δΟΕ 

0.1 % 

ΡΕΧ5ΜΕ 



301ΒΟ03 


ΕΥ.δΟΕ.δϋ 

0,1 % 

ΒΤΧ20 ΜΟΝΟϋΟδΕ 



δΟΙ ΒΟ03 


ΙΝϋ.δΟΕ 

75ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 


■ 

Μ01ΑΒ05 


δ.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΒ05 


δυρρ 

ΙΟΟΜΘ/δΕΙΡ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΒ05 


δυρρ 

50ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ10 


■ 

Μ01ΑΒ05 

\Λ/ΑΡΤΕΟ/θΓ93ηοη 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

0.15% 

ΤΕΙΒΧ5Θ 



ϋ06ΒΒ04 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

0.5% 

ΡΕΧ3ΜΕ 



ϋ06ΒΒ04 

\Λ/ΑΤΕΡ ΡΟΡ ΙΝϋΕΟΤΙΟΝ/Κοινόχρηστα 

δΟΕν.ΙΝϋ 


ΑΜΡΧ2ΜΕ 



Ν/07ΑΒ 


δΟΕν.ΙΝϋ 


ΑΜΡΧ5ΜΙ 



Ν/07ΑΒ 


δΟΕΝ/.ΙΝϋ 


ΑΜΡΧ10ΜΕ 



Ν/07ΑΒ 


δΟΕν.ΙΝϋ 


ΒΑΘΧ100ΜΕ 



Χ/07ΑΒ 


δΟΕν.ΙΝϋ 


ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 



ν07ΑΒ 


δΟΕν.ΙΝϋ 


ΒΑΘΧ250ΜΕ 



Χ/07ΑΒ 


δΟΕν.ΙΝϋ 


ΒΟΤΤΕΕΧ250Μ Ε 



ν07ΑΒ 


δΟΕν.ΙΝϋ 


ΒΑΘΧ500ΜΕ 



Ν/07ΑΒ 


δΟΕν.ΙΝϋ 


ΒΟΤΤΕΕΧ500Μ Ε 



Ν/07ΑΒ 


δΟΕν.ΙΝϋ 


ΒΑΘΧ1000ΜΕ 



Ν/07ΑΒ 


δΟΕν.ΙΝϋ 


ΒΟΤΤΕΕΧ1000Μ Ε 



Χ/07ΑΒ 


δΟΕν.ΙΝϋ 


ΒΑΘΧ2000ΜΕ 



Χ/07ΑΒ 


δΟΕν.ΙΝϋ 


ΒΑΘΧ3000ΜΕ 



Ν/07ΑΒ 

ννΑυΟΟδΙΝ/ΡτοβΙ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.5% 

Κουτί με πλαστικό 3ΜΕ 



601 Εϋ01 

\Λ/ΕΕΕνθΝΕ/Θΐ3Χθ βΓΠΪΙΙτΚΜηβ 

ΟΡΑΕ.δυδΡ 

750ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ226ΜΕ 



Ρ01ΑΧ06 

\Λ/ΥΕΤΗ ΝΟΡΜΙδΟΝ/ννγβΐΐΊ 

δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤΕΡ) 



Ν050ϋ07 

ΧΑΕΑΤΑΝ/Ρ1ΐ3ΐτη30ΐ3 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

50ΜΟΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ2,50ΜΕ 



δΟΙ ΕΧ03 

ΧΑΝΑΧ/ΡΐΓ3Γτη3θί3 

ΤΑΒ 

0.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 


Ν05ΒΑ12 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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ΤΑΒ 

0.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

Τ 

Ν05ΒΑ12 


ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ) 

τ 

Ν05ΒΑ12 


ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1 ΕΕΧ30 

▼ 

Ν05ΒΑ12 

ΧΑΤΡΑΕ/δ3ηοίί-δγηΙΙιβΐ3βο 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

τ 

Θ04ΟΑ01 


5.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ2Χ15) 

τ 

Θ04ΟΑ01 

ΧΕΡΟ/Νγοοιηβά 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

■ 

Μ01ΑΟ05 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

■ 

Μ01ΑΟ05 

ΧΕΕΟϋΑ/ΡοοΙιβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙδΤ6Χ10) 

▼ ■ 

|_01 ΒΟ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ120(ΒΕΙδΤ 12X10) 

τ ■ 

|_01 ΒΟ 

ΧΕΝΕΤΙΧ/Ρ+Ν 

ΙΝΦδΟΕ 

548,4ΜΘ(250ηΐ9 Ι)/ΜΙ_ 

ΒΟΤΤΕΕΧ50Μ Ε+ΑΠΟΣ. 


ν08ΑΒ11 


ΙΝΦδΟΕ 

658.1 ΜΘ(300ΜΘ Ι)/ΜΙ_ 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 


Ν/08ΑΒ11 


ΙΝΦδΟΕ 

658.1 ΜΘ(300ΜΘ Ι)/ΜΙ_ 

ΒΟΤΤΕΕΧ200Μ Ε 


ν08ΑΒ11 


ΙΝΦδΟΕ 

658.1 ΜΘ(300ΜΘ 1)/ΜΙ_ 

ΒΟΤΤΕΕΧ20ΜΕ 


Ν/08ΑΒ11 


ΙΝΦδΟΕ 

658.1 ΜΘ(300ΜΘ Ι)/ΜΙ_ 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 


ν08ΑΒ11 


ΙΝϋ.δΟΙ 

767.8ΜΘ(350ΜΘ Ι)/ΜΙ_ 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 


ν08ΑΒ11 


ΙΝΦδΟΕ 

767.8ΜΘ(350ΜΘ Ι)/ΜΙ_ 

ΒΟΤΤΕΕΧ200ΜΕ 


ν08ΑΒ11 


ΙΝΦδΟΕ 

767.8ΜΘ(350ΜΘ Ι)/ΜΙ_ 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 


ν08ΑΒ11 

ΧΟΡΟΧ/ΚίΐΘ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% νν/νν 

ΤυΒΧ2Θ 


ϋ06ΒΒ03 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 3% 

ΤΕΙΒΧ4,5Θ 

■ 

δ01Αϋ03 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ70(ΒΕΙδΤ7Χ10) 

■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 


ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ35(ΒΙ_ΙδΤ7Χ5) 

■ 

105ΑΒ01 

ΧΟΖΑΕ/ΕΙοβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡδ 


Ρ06ΑΕ08 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Ρ06ΑΕ08 

ΧΥΕΟΟΑΙΝΕ ΑϋΠΕΝΑίΙΝΕ/ΑδίΓβΖθηθΟβ ΙΝϋ.δΟί 

2%+1.200000 

ΒΤΧ5νΐΑΙδΧ50ΜΙ 


Ν01ΒΒ52 

ΧΥΕΟΟΑΙΝΕ/03Π3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

2% \Λ//νν 

ΤυΒΧ30Μί 


Ν01ΒΒ02 


ΙΝϋ.δΟί 

2% (20ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧ5νΐΑί5Χ50Μί 


Ν01ΒΒ02 


5ΡΡ 

10% νν/ν 

ΕΕΧ50Μί(500 ϋΟδΕδ) 


Ν01ΒΒ02 

ΥΑΡΑ/Λαμδα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2ΡΟΙδΤΧ10) 


Α02ΒΑ02 

ΥϋΡΟΟυΐΝΟΝΕ ΟΟΟΡΕΒ/ΡθΐηθΚ 

ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ 2X10) 


Ο01ΒΑ01 

ΥΕ5ΑΝ/Ρ3ί3ΠΤΐ 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.5% 

ΡΕΧ3ΜΕ 


δΟΙ Εϋ01 


ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.5% 

ΡΕΧ5ΜΙ 


601 Εϋ01 

ΥΘΙΕΕΙΕ/Λαμδα 

νΑΘ.ΟΡ 

2% 

ΤυΒΧ40Θ+7ΔΟΣΙΜΕΤΡΙ- 


Θ01ΑΑ10 

ΥΟΚΕΕ/ΒΓ03 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


ϋΟΙ ϋΑ06 


ϋΡ.ΡΟ.ΙΝϋ 

750ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΕ 


ϋΟΙ ϋΑ06 

ΖΑΟΙΤΕΝ/Νον3ΓΐΪ3 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

0.25ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕ Χ5ΜΕ 


601ΘΧ08 


δΥΡ 

1ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 


Ρ06ΑΧ17 


ΤΑΒ 

1 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Ρ06ΑΧ17 

ΖΑΘΟΒΙΝΕ/Β3Ϊ3ΠΤ) 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 


ϋΟΙ ϋΑ06 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6(ΒΕΙδΤ 1Χ6) 


Θ01 ϋΑ06 

ΖΑΝΙϋΙΡ/Θ3ΐθηίθ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


Ο08ΟΑ13 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


Ο08ΟΑ13 

ΖΑΝΤΑΟ/ΘΙβχο δΓηίΙΟΚΜηβ 

ΕΕ.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙΕ5Χ2) 


Α02ΒΑ02 


ΕΕ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙδΤ2Χ10) 


Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙΕ 2X5) 


Α02ΒΑ02 

ΖΑΡΑΤΟΒ/ΡίίΖΘΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 

■ 

Ο10ΑΑ05 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 

■ 

Ο10ΑΑ05 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 

■ 

Ο10ΑΑ05 

ΖΑΡΟΝΤΙ Ν/ΡϊΐζβΓ 

δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΕΧ25 

■ 

Ν03Αϋ01 


δΥΡ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 

■ 

Ν03Αϋ01 

ΖΑνΕϋ05/ΡΙΐ3Γηΐ3θί3 

ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1 (ΣΕ ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) 

τ ■ 

Ι_01 ϋΒ06 


ΟΑΡδ 

25ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1 (ΣΕ ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) 

▼ ■ 

Ε01 ϋΒ06 


ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1 (ΣΕ ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ) 

τ ■ 

Ε01 ϋΒ06 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ ■ 

Ε01 ϋΒ06 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιοριομός/οί οτην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

5ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

τ 

■ 

Ε01 ϋΒΟδ 

Ζ-ΒΕΟ/Θθρ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ.1 XI4) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ.1 XI4) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ.2Χ14) 



009ΑΑ03 

ΖΕΟΕΑΡΕΝ Οϋ/νίθηθΧ 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

500Γη<3/ΐ3Ε> 

ΒΤ XI 4(ΒΕΙδΤ2Χ7) 



δ01 ΕΑ09 


ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

500ιτι<3/13|3 

ΒΤΧ6 (ΒΕΙδΤ 1X6) 



ϋΟΙ ΕΑ09 

ΖΕΟΕΑΡΕΝ/νίβηβχ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 (ΒΕΙδΤΙ XI2) 



δ01 ΕΑ09 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ6Τ3Χ7) 



ϋΟΙ ΕΑ09 


ΘΒ.ΟΒ.δυδ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ50ΜΕ 



δΟΙ ΕΑ09 


ΘΒ.ΟΒ.δυδ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



δ01 ΕΑ09 


ΘΡΑ.ΟΡ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ50ΜΕ 



ϋΟΙ ΕΑ09 


ΘΡΑ.ΟΡ.δυδ 

260ΜΘ/3ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



ϋΟΙ ΕΑ09 

ΖΕϋΑ/νβηβίίβΙά 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

1ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΖΕΡΕΟΟΡΤ/νοοθΙβ 

ΟΡΕΑΜ 

0,025%νν/\Λ/ 

ΤυΒΧΙΟΟΘ 



ϋ07Α009 


ΟΡΕΑΜ 

0,025%\Λ//\Λ/ 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋ07Α009 


δΡΝδυ 

10ΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΕΕΧ10ΜΕ(200ΔΟΣΕΙΣ) 



ΡΟΙΑϋΟδ 

ΖΕΕΕΙΧ/ΘΙβχο ΘΓουρ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

▼ 

■ 

δΟδΑΕΟδ 


ΟΡΑΕ.δΟΕ 

δΜΘ/ΜΕ 

ΕΕΧ240ΜΕ 

▼ 

■ 

ϋΟδΑΕΟδ 

ΖΕΕΙΑΝ/Ρ3Ϊ3ΓΙΊΊ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



004ΑΧ20 


ΟΒ.δΟ.ϋ 

150ΜΘ/ΜΕ 

ΕΕΧ20ΜΕ 



004ΑΧ20 


ΤΑΒ 

ΙδΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



004ΑΧ20 

ΖΕΕΙΟΒΕΜΑ/ΒίοηιβάίσΒ-ΟΙτβΐ'ηίοβ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

20% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋΐ 0ΑΧ03 


ορ.Εχτ.υδ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 20% 

ΤυΒΧδΟΘ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

ΖΕΕΜΑΡ/Βίοιηβάίθ3-Ο1ιβΐ'ηίθ3 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21(ΒΕΙδΤ 1X21) 



Ρ06ΑΧ13 

ΖΕΜ/Φαραν 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

100Μβ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ20νΐΑΕδ 

▼ 


ΟΟδϋΒΟΙ 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

25ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ20νΐΑΕδ 

▼ 


ΟΟδϋΒΟΙ 


ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



Ο08ΡΒ01 

ΖΕΝΑίΒ/03ΐθηί03 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

20% 

ΒΤΧ50ΜΕΒΟΤΤΕΕ 

τ 


ΒΟδΑΑΟΙ 

ΖΕΝΑΡΑΧ/ΡοοΙίθ 

Ο/δ.δΟί.ΙΝ 

25ΜΘ/5ΜΕ \ΊΑΕ 

1 νΐΑΕΧδΜΕ 

▼ 

■ 

Ε04ΑΑ08 


Ο/δ.δΟί.ΙΝ 

25ΜΘ/5ΜΕ νΐΑΕ 

3\/ΙΑΕδΧδΜΕ 

▼ 

■ 

Ε04ΑΑ08 

ΖΕΝΤΕΕ/νί3Πβχ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ(ΒΕΙδΤ) 



Ρ020Α03 

ΖΕΡΗΟϋΝ/ΟβηβρΜΒΓΠη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΖΕΡΑΜΙΕ/ΕΙρβη 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 


ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤυΒΧ20 



ϋ06ΒΒ03 


ΤΑΒ 

200ΜΘ 

ΒΤΧ2δ(ΣΕ ΠΛ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 


■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ 

ΒΤΧ70(ΒΕΙδΤ7Χ10) 


■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 

ΖΕΒΙΤ/Βπ3ΐοΙ ΜγβΓ3 δμυίββ 

ΟΑΡδ 

30ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΕΙδΤ4Χ14 

τ 


ϋ0δΑΕ04 


ΟΑΡδ 

40ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΕΙ6Τ4Χ14 

τ 


ϋ0δΑΕ04 


Ρϋ.ΟΒΑ.δΟΕ 

1ΜΘ/ΜΕ 

ΕΕΧ200ΜΕ 

▼ 


ϋ0δΑΕ04 

ΖΕΡΟδΡΑδΜ/ΡτοβΙ 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ40 


■ 

Μ01ΑΟ01 

ΖΕδΤΟΡΕΤΙΟ/θ3Π3 

ΤΑΒ 

(20+12.δ)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



009ΒΑ03 

ΖΕδΤΡΙΕ/θ3Π3 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒΕΙ6Τ.2Χ14) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒΕΙ6Τ.2Χ14) 



009ΑΑ03 


ΤΑΒ 

δΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒΕΙ6Τ.2Χ14) 



009ΑΑ03 

ΖΕΤΑΘΑΕ/ΕΙρβη 

ϋΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1δ00ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



δ01 ϋΑΟδ 


ϋΡ-ΡΟ.ΙΝϋ 

250ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



δ01 ϋΑΟδ 


□Ρ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



δΟΙ ϋΑΟδ 

ΖΕΤΑΡΒΟΝ/υπί-ΡΙΐ3ΓΠ13 

δΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕ Χ200ΜΕ 



Ρ0δϋΒ13 

ΖΙΑΘΕΝ/ΘΙ3Χ0 Θτουρ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ(ΒΕΙδΤδΧΙΟ) 

▼ 


ϋΟδΑΕΟδ 


ΟΡΑΕ.δΟΕ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΕΕΧ240ΜΕ 

τ 


δΟδΑΕΟδ 

ΖΙΒΕΕΑΝΤ/Χρισπα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

Μ01Α002 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Μ01Α002 


▼ Περιοριομός/οί οτπ διάθεση 

■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 

ΖΙϋΕΡΗΙΕ/Μινερβα 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ο09ΒΑ01 

ΖΙϋΙΝ/Φοινιξφαρμ 

ΟΡ.δΟ.ϋ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 



Ο01ΕΒ15 

ΖΙϋΟΝΙί/ΡσίθΓΠΐ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΡ) 



302Α001 

ΖΙϋΟνίΜΜ/Ανφαρμ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 

ΖΙΕ0ΕΝ/ΘΕΝΕΡΗΑΗΜ/ΘβηβρΙΐ3ΐτη 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

120ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 



ΟΟδϋΒΟΙ 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡδ 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 



ΟΟδϋΒΟΙ 

ΖΙΕΙδΤΕΝ/ϋΘηιο 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1500ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Θ01 ϋΑ06 


ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 

ΖΙΜΟΧ/Φαραν 

ΤΑΒ 

(250+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 



Ν04ΒΑ02 

ΖΙΝΑΟΕΡ/ΘΙβχο δΓηίΙΐΊΚΜηβ 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1500ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Θ01 ϋΑ06 


ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

250ΜΘ/νΐΑΙ_ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Θ01 ϋΑ06 


ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Θ01 ϋΑ06 

ΖΙΝΑϋΟΕ/Θΐ3Χθ δτηίΙΙιΚΙίηΘ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 (ΕΟΙδΤΙΧδ) 



ϋ01 ϋΑ06 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 (ΕΟΙδΤΙΧδ) 



ϋ01 ϋΑ06 


ΘΡΑ,ΟΡ.δυδ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ100ΜΕ 



ϋΟΙ ϋΑ06 


ΘΡΑ,ΟΡ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ100ΜΕ 



ϋ01 ϋΑ06 

ΖΙΝΕΕΙ/Η3Ϊ3ΠΤ1 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟΕ 

2% 

ΕΕΧ10ΜΕ 



8010X01 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

2% 

ΕΕΧ26ΜΕ 



Ρ01ΑΟ01 

ΖΙΝθνΑΤ/υηί-ΡΙΐ3ΓηΊ3 

ΟΡΑΕ.δΟΕ 

20ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕ Χ70ΜΕ 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ03 

ΖΙΡΤΕΚ/υσδ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 


ΟΡ.δΟ.ϋ 

10ΜΘ/ΜΕ 

ΕΕΧ20ΜΕ 



Ρ06ΑΕ07 

ΖΙΡΕΜΕΧ/ϋβιηο 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


■ 

0080Α06 

ΖΙΤΗΡΟΜΑΧ/Ρίίζβτ 

ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ6(ΒΕΙδΤ 1Χ6) 



ϋΟΙΡΑΙΟ 


Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΕ 



Θ01ΕΑ10 

ΖΙΤυΜΕΧ/Ρ3ί3πη 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 


■ 

Μ01ΑΟ01 

ΖΝυρριι/νβίκβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

1ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 



Ρ06ΑΕ07 

ΖΟΟΟΡ/νί3ΠθΧ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΖΟϋΑΕΙΝ/ΕΙρβη 

ΟΡ.δΟΕ.δϋ 

2ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ.Βυν. 

ΒΤΧ20ΑΜΡ.ΒυνΧ5ΜΕ 



Ο04ΑΕ01 

ΖΟΕΕΡΡΙΕ/ΜβΠ3ηηί 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ4Χ7) 



Ο09ΑΑ15 

ΖΟΡΗΟΝ/ΘΙβχο δΓηίΙΐΊΚΙίηβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15 

τ 


Α04ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15 

τ 


Α04ΑΑ01 


δυρρ 

16ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ1 

τ 


Α04ΑΑ01 


δΥΡ 

4ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΕΧ50ΜΕ 

▼ 


Α04ΑΑ01 

ΖΟΕΑΟΕΧ/Α3ΐΓ3Ζβηθθ3 

ΙΝΤΙΜΡΕ 

10.8ΜΘ/ΡΕ8ΥΡ. 

ΒΤΧ1 ΡΕ.δΥΡ. 


■ 

Ε02ΑΕ03 


ΙΝϋ.ΙΜΡΕ 

3.6 ΜΘ/ΡΕ.δΥΒ 

ΒΤΧ1 ΡΕ.δΥΡ 


■ 

Ε02ΑΕ03 

ΖΟΕΙϋΕΝ/υηί-ΡΙΐ3ΓΠΐ3 

ΕΕ.ΤΑΒ 

150 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 σε ΕΟΙδΤδ 



Α02ΒΑ02 


ΕΕ.ΤΑΒ 

150 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 ΤΑΒδ(δΤΡΙΡδ3Χ4 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



Α02ΒΑ02 

ΖΟΕΟΕΤ/ΡίίζβΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1 XI4) 

▼ 

■ 

Ν06ΑΒ06 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

50 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1 XI4) 

τ 

■ 

Ν06ΑΒ06 

ΖΟΜΑΟΤΟΝ/ΟΙΐΘηιίρΙΐ3ΓΠΐ 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

12ΐυ(4ΜΘ)/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ3.5ΜΕ 

τ 

■ 

Η01ΑΟ01 

ΖΟΜΙΘΟΝ/Α3(Γ3Ζθηθθ3 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

2,5 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ2 (ΒΕΙδΤΙ Χ2) 


■ 

Ν020003 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ3(ΒΕΙδΤ 1Χ3) 


■ 

Ν020003 

ΖΟΡΑΟ/Ριθγγθθ Ρ3δΓθ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

0.05% (νν/νν) 

ΤυΒΧΘΟΘ 



ϋ05ΑΧ05 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

ο.ι % (νν/νν) 

ΤυΒΧβΟΘ 



ϋ05ΑΧ05 

ΖΟΡΚΕΝΙΕ/υηί-ΡΙΐ3Γηΐ3 

ΟΡΕΑΜ 

20 %«/« 

ΒΤΧ1 (ΤυΒΧ30Θ) 



ϋ10ΑΧ03 

ΖΟΥΙΡΑΧ/ΘΙ3ΧΟ νΥΘίΙσοτηβ 

ΟΡ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 



ϋ06ΒΒ03 


ορ.Εχτ.υδ 

5% 

ΤυΒΧ2Θ 



ϋ06ΒΒ03 


ορ.Εχτ.υδ 

5% 

ΤυΒΧδΘ 



ϋ06ΒΒ03 


ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ35(ΒΕΙδΤ7Χ5) 


■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 


ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

3% 

ΤυΒΧ4.5Θ 


■ 

δ01Αϋ03 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση ■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 
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1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΤΟ 1 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

250ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧδνίΑΕδ 

τ 

■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 


ΟΒΑΕ.δΕΙδΡ 

400ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΕΕΧ100ΜΕ 


■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΕΙδΤΕΒ5Χ5) 


■ 

ϋΟδΑΒΟΙ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ70 


■ 

όΟδΑΒΟΙ 

ΖΕΙΕΒΟΗΑΕ/Ρ3ΐπΐθάί3 

ΝΑδΡΒ.δΕΙδ 

2% 

ΒΟΤΤΕΕΧ26ΜΙ 



Β01ΑΟ01 

ΖυΐΕϋΙΝΕ/Οβιηο 

ΙΝΦδΟΕ 

25ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΕ 

τ 


ΝΟδΑΑΟΙ 

ΖυΜΙΕΙΝ/Ρθπηβάίθ 

οπ.Εχτ.υδ 

20% 

ΤυΒΧ30Θ 



ϋ10ΑΧ03 


οπ.Εχτ.υδ 

20% 

ΤυΒΧβΟΘ 



ϋΐ 0ΑΧ03 

ΖΕΙΒΟΑΖΟΕ/Νγοοιηβά 

ΘΒ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔ.) 



Α02Β002 


ΘΒ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 (ΒΕΙδΤΕΒ 1X14) 



Α02Β002 


ΘΒ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤΕΒδ 2X14) 



Α02Β002 


ΘΒ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔ.) 



Α02Β002 

ΖΕΙΒΕΙΧ/Φοινιξφαρμ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

ΙδΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΕΟΙδΤ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

1δΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΕΟΙδΤ 1XI0) 



Α02ΒΑ02 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΕΟΙδΤ2Χ10) 



Α02ΒΑ02 

ΖΕΙΒΟΟΙϋ/ΑυίΌΓθ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

1ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


■ 

Ο10ΑΑ01 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤ 1X10) 


■ 

Ο10ΑΑ01 

ΖΥΕΑΡθυΠ/Ε3ΓΠΐ3ηίο 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 


■ 

Μ04ΑΑ01 


ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΕΕΧ30 


■ 

Μ04ΑΑ01 

ΖΥΕΟΒΙΟ/ΘΙβχο δητίΙίιΚΙίηβ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΣΕ ΒΕΙδΤΕΒ) 


■ 

Μ04ΑΑ01 

ΖΥΜΑΟΤΕΒ/Πολυχρονης 

δΡΝδί) 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧνίΑΕΧΙΟΜΕ 



ΒΟΙΑϋΟδ 

ΖΥΜΟΡΕΕΧ/Θβηβρίιβιτη 

ΤΑΒ 

1ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΣΕ ΒΕΙδΤΕΒ) 



Ε02ΒΑ01 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



Ε02ΒΑ01 

ΖΥΡΒΕΧΑ/ΕΙί-ΕΝΙγ 

Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ 

ΒΤΧ28 ΣΕ ΒΕΙδΤΕΒδ 

▼ 


Ν03ΑΗ03 


Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 ΣΕ ΒΕΙδΤΕΒδ 

▼ 


Ν06ΑΗ03 


ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

▼ 


Ν06ΑΗ03 


ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

▼ 


Ν06ΑΗ03 


ΡΟ.ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΟΜΟ/νίΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙΟΜΕ 

▼ 


Ν06ΑΗ03 

ΖΥν0ΧΙϋ/ΡΙΐ3ΓΠ130ί3 

ΙΝϋ.ΙΝ 

2ΜΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧ1ΒΑΘΧ300ΜΕ 

▼ 

■ 

ϋΟΙΧΧΟδ 


▼ Περιοριομός/οί οτη διάθεση 


■ Περιορισμός/οί στην ένδειξη 






8342 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΕΡΟΣ II: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 


Α 

Α02 

Α02Β 

Α02ΒΑ 

Α02ΒΑ01 

Πεπτική οδός και μεταβολισμός 

Αντιόξινα φάρμακα 

Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της παλινδρομικής νόσου 
Ανταγωνιστές των Η2-υποδοχέων 

ΟΙΜΕΤΙϋΙΝΕ 

0ΙΜΕΤ0Ν/Νον3Πί5 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒίΙ3Τ5Χ10) 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

800Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΤΑΘΑΜΕΤ/νίεηθχ 

ΙΝΦ501 

200ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ2ΜΙ 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΡ) 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

800Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15 ΡΕΙ3Τ 3X5) 

ΤΑΜΡΕΒ/θ3ρ 

ΙΝΤ301 

300ΜΟ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ3ΜΕ 



ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 



ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Α02ΒΑ02 ΒΑΝΙΤΙϋΙΝΕ 


ΑΕΡΗΑΟΙΝΕ/Μινερβα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΟΟΙΙ_3 2X10) 

Α0νΑ/νθΙΙ<3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ8Τ2Χ10) 

Β-ΑΕΟΕΒΙΝ/Μβάίθϋ3 

ΙΝϋ.501 

50ΜΘ/2ΜΙ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ2ΜΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙΕ2Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙΕΙΧΙΟ) 

ΒΑΒΟΧΑ Ε/ΒθγπθΙ< 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΡΟΙ3Τ 2X10) 

ΒΙΝΟΑΖΑΟ/Νοπτπ3 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ο.ΤΑΒί 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


3ΥΡ 

75ΜΟ/5ΜΙ 

ΡΙΧ300ΜΙ 

ΒΕυΜ0Ε/ΐ33ί3 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΒΒΙΧΟΒΑΕ/Βίθ3ρΓ3γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ3Τ2Χ10) 


3ΥΒ 

75ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΕΧ300ΜΕ 

0ΕΕΤΒΙΝΑΕ/Ε3ΓΓΠθάί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ3Τ2Χ10) 

ΕΡΑΟΟΒΕΝ/Οθγπο 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ5Τ 2X10) 


3ΥΡ! 

75ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΙΧ300ΜΙ 

ΕΖΟΡΤΑ/ΒίθΓΠΘάίθ3-ΟΙΐθΐτιίθ3 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΡΟΙί) 

ΟΑΕΕΒΙΒΟΝ/ΒίθΓΠΘάίθ3-ΟΙΐΘΐτιίθ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙί2Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΡΟΙ3Τ5Χ100 

0ΑΡΒ0ΧΕΝ/03ρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(3ΤΒΙΡ32Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(5ΤΡΐΙΡ1Χ10) 

ΟΕΒΤΟΟΑΕΜ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(1 ΡΟΙ3ΤΧ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (2 ΡΟΙ5ΤΧΙΟ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(3 ΡΟΙ3Τ XI0) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4 (1 ΡΟΙ5ΤΧ4) 

ΕΟΜΑϋΒΥΕ/Χρισπα 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


3ΥΡ1 

75ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΙΧ300ΜΙ 

ΕΕΙΜΑΒΕΝ/ΕΙρθη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(3ΤΡΐΙΡ 1X10) 

ΝΑΒΙΟΕΝ/νοο3ΐβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ3Τ2Χ10) 
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Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΡΟΙ3Τ5Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙδΤ2Χ10) 

ΝΙΡΟϋυΠ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(1 ΒΕΙ6ΤΧ20) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2 ΒΕΙδΤΧΙΟ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΝΙΤΙδΕϋ/Πετσιαβας 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ3Τ2Χ10) 

ΟΟΑΝΕΤ/Ρ3ΠΠ3ηίο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 

ΡΤΙ ΝΟΙ_Ι Ν/ΗβΙρ 

ΙΝΦ301 

50ΜΟ/2ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΡΑΝΙ0Ε0Ν/Νον3ΐ1ί3 

ΕΡ.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΕΡ.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Βϋ3Τ1Χ10) 

ΒΑΝΙΤΟΝΕ/ΒΙΟδΤΑΜ/Βιοσταμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΒΑΝΙΖΑΟ/Φαρμανελ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ3Τ2Χ10) 

ΒΕδΤΟΡΟΝ/ΒΐΌ3 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΡϋΒΟΕΙΝ/νίβηθχ 

ΙΝϋ.301 

50ΜΘ/2ΜΕ 

ΒΤΧ5 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ3Τ2Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ1Χ10) 

ΡΙΟΤΗΟΝΑΕ/νίΙοο 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

δΕΜΕΙΕΙΕ/ΟοοΙιΐίτι 

3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙΙ_ 2X10) 

δΜΑΡΙΕ/Οουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 

δΡΕΟΙΝΟΒ/δρβάίβΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΡΟΙ3Τ) 

δνΕΕΤΑΝΕΤ/ΙβρΙίΗΓΓη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ 2X10) 

δΥΝΤΗΟΜΑΝΕΤ/ΒβιτίΘοΙίηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ1_3 2X10) 

ΤυΡΑδΤ/ΚΙθν3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ1_ 2X10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΕΙΕΟΟΜΕΤ/Φαρματεν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 

νΕΒΕ0δΤ/Β3ί3ηη 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


ΡΟ.ΤΑΒί 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


3ΥΒ 

75ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙΧ300ΜΙ 

ΥΑΒΑ/Λαμδα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2ΡΟΙ3ΤΧ10) 

ΖΑΝΤΑ0/0Ι3ΧΟ διτπΐΙιΜηθ 

ΕΡ.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙΕ5Χ2) 


ΕΡ.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ3Τ2Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙΕ 2X5) 

ΖΟ ΕΙ ϋ Ε Ν/υηί-Ρή3ΓΓΐη3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΕΡ.ΤΑΒ 

150 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 σε ΡΟΙδΤδ 


ΕΡ.ΤΑΒ 

150 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 ΤΑΒδ(δΤΡ!Ι Ρ33Χ4 

ΖυΒΕΙΧ/Φοινιξφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙδΤ2Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙδΤ2Χ10) 

Α02ΒΑ03 ΡΑΜΟΤΙϋΙΝΕ 

ΑΝδΙΕΑΝ/0θ3ΐτιορΙΐ3ητι 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 
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Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΒΑΝΑΤΙΝ/ΠβητβοΙίηβ 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ1Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΕδδΕΕϋΟΝ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ.1Χ20) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ.1Χ20) 

ΕΑΜΟΤΟΝΕ/νΕΕΚΑ ΗΕΕΕΑδ/ΥθΙΙο Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΟΑδΤΕΒΟΟΕΝ/Φαραν 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΙΜΡ0δΕΠ00Ν/Ρΐ3ί3Γτη 

Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΜΟδΤΠΕΕΑΝ/Χρισπα 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΡΑΝΑΕΒΑ/ΗβΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3ΤΕΡ!3) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΡΕΡΤΑΝ/νίβηβχ 

ι_γρο.ιι\υ 

20ΜΟΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧδνίΑΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3ΤΕΒ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3ΤΕΒ) 

ΒΟδΑΟ Ε Ν ΕΙδ/Εθον3Π 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(πλαστ, φιαλ.) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(πλαστ. φιαλ.) 

δΕϋΑΝίυΜ-Β/Οουρ 

Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3Τ2Χ10) 

νΕΧΕΙ ΒΑΤ/Μ εντι νόβα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3Τ2Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ20(ΒίΙ3Τ Χ2Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ1Χ10) 

Α02ΒΑ04 ΝΙΖΑΤΙϋΙΝΕ 




ΕΕΕΧΙΟΟΝ/Οθ3ΐτιορΙΐ3ητι 

ΟΑΡ3 

150ΜΘ/ΌΑΡ 

ΒΤΧ14(Β1_Ι3ΤΕΒ) 


ΟΑΡ3 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΙ_Ι3ΤΕΠ) 

ΝΙΖΑΤΙ ϋ 1Ν Ε/ΝΟνΕΧΑΕ/ΝονβχβΙ 

ΙΝΦ30.ΙΝΡ 

100ΜΘ/ΑΜΡ4ΜΙ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ4ΜΙ 

ΟΖΕΕΤΑΝ/ΗθΙρ 

ΟΑΡ3 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ2Χ7) 


ΟΑΡ3 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒίΙ3Τ1Χ7) 

Α02ΒΒ Προσταγλανδίνες 




Α02ΒΒ01 ΜΙ30ΡΠ03Τ0Ε 




ΟΥΤΟΤΕΟ/Ρίΐ3ΠΤη30Ϊ3 

ΤΑΒ 

200ΜΘΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ42(ΒίΙ3Τ 3X14) 

Α02ΒΟ Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων 



Α02Β001 ΟΜΕΡΒΑΖΟΕΕ 




ΒΕΕΙΕΑΧ/Φαρματεν 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ) 

ΕΕΚΟδΤΟΡ/Μινερβα 

ΘΡί.ΟΑΡ 

20ΜΘ 

ΒΤΧ14 


ΘΡί.ΟΑΡ 

20ΜΘ 

ΒΤΧ28 

ΕΕΚΟΤΗΕΒΑΝ/ΒΓ03 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤ Χ28(φιαλίδιο) 


Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 

ΕδΕΕΑΝ/Ανφαρμ 

Ρδ.ΙΝϋ.ΒΟΙ 

40ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡ.30ίν 


Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΕΧ28+1φακ. 


Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΕΧ14+1ΦΑΚ.ΑΦ.(3ΙϋΟ 

ΕΖΙΡ0Ε/Κ1θν3 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙ3Τ 1X14) 


Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 

ΟΕΒΤΑΕΟΙΝ/Φαραν 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ) 

ΟΕΑνΕΒΑΕ/ΗθΙρ 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 


Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 

ΚΕΒΕΟΕΙΝ/Χρισπα 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛ. 


Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛ.) 

ΕΑΝΕΧ/Ε3νίρίΐ3ητι 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) 

ΕΕΝΑΒ/Βίοιτΐθάίθ3-ΟίΐΘΐτιίθ3 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΡΙΧ28 


Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 

Ε0ΡΒ00/ΝΟΠΠ3 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΡΙ_Χ1Χ28) 
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Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 

ΙΟΟΟΙΝ/νίβηβχ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

40ΜΟΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1VIΑΕ+1ΑΜ ΡΧ10Μ Ε 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

40ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΐνίΑΕΧΙΟΜΕ 

1_ΟδΕΟ/Α3ΐΓ3ζβηβθ3 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

40ΜΘΑ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕ+10ΜΕ 30ΕΎ 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(σεφιαλιδιο) 

ΕΟΖΑΡΒΙΝ/Οουρ 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΙ_Χ14(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΕΧ28 

ΜΑΕΟΠΤΙ Ι_/δρθθίί3Γ 

ΘΡ.ΟΑΡ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(πλαστ. φιαλ.) 

ΟΟΑΜΕδΟΕ/Ε3ΐτη3ηίο 

ΘΡ.ΟΑΡ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙ3Τ 1X14) 


ΘΡ.ΟΑΡ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΡΟΙδΤ 2X14) 

ΟΟΑδΟΕ/ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ/θβηβρΐΊ3πη 





Ε.0.0ΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ 14(ΠΛΑΣΤΙ ΚΟ ΦΙΑΛ) 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΠΛΑΣΤ,ΦΙΑΛ) 

ΟΕΝΙΜΑΡΕΧ/Βίθ3ρΓ3γ 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 

ΟΜΕΡΠΑΖΟΕΕ/ΕΙΝΙΧΕΑΠΜ/Φοινιξφαρμ 




Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

40ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΙ+ίΑΜΡ. 

ΟΜΕΡΒΟΕ/ΜΕϋΙΟΗΡΙΟΜ/ΜθοΙίίΦιΐΌΓΤΐ 




Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΠΛΑΣ.ΦΙΑΛ.) 

ΡΕΝΡΑΖΟΕ/ΕΙρβη 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(σε πλαστ.φιαλ) 

ΡΙΡ ΑΟΙ0/13313 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΡΟΙδΤ 2X14) 

ΡΡΑΖΟΕΙΝ/Φαρμανελ 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 (σε ΒΕΙδΤΕΡ 

ΡΡΟΒΙΤΟΡ/ΝονβΠίβ 

ΘΡ.ΟΑΡ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_ΙδΤ 2X7) 

ΠΥΤΗ Μ 0(3 ΑδΤΡΙΥΕ/Ββίβπη 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ. 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 

δΙΕΒΑΕ/νίΙοο 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙ3Τ1Χ14) 

ΙΙΕΟΝΙΤΡΕΝ/ΡγοθΙ 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΦΙΑΛ.) 


Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 

νΕΒΑΕΟΧ/Οθηιο 

Ε.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒίΙδΤΕΡδ) 

Α02Β002 ΡΑΝΤΟΡΠΑΖΟΕΕ 




00ΝΤΒ0Ε00/δ3ηοίί-δγηΐΙΐθΐ36ο 

ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(σε πλαστικό 


ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(σε πλαστικό 

ΖΕΙΡΙΟΑΖΟ Ε/ΝγοοιτίθοΙ 

ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΙΔ.) 


ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΌ<14 (ΒΕΙδΤΕΡ 1X14) 


ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙΙδΤΕΡδ 2X14) 


ΘΡ. ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔ.) 

Α02Β003 ΕΑΝ30ΡΒΑΖ0ΕΕ 




ΕΑΡΒΑΖΟΕ/νίβηβχ 

ΘΡ.ΟΑΡ 

15ΜΘ/0ΑΡ 

ΒΤΧ14 (ΒΕΙδΤ 2X7) 


ΘΡ.ΟΑΡ 

30ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΡδ) 

Α02Β004 ΠΑΒΕΡΒΑΖΟΕΕ 




ΡΑΒΙΕΤ/ϋ3η33βη-0Ν39 

ΘΡ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ2Χ7) 


ΘΡ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

Α02Β005 ΕδΟΜΕΡΒΑΖΟΕΕ 




Ν ΕΧΙ υ Μ/Α3ΪΓ3ΖΘΠΘ03 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΕ3ΤΙΟ Β0ΤΤΕΕ3 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΡΕΑδΤΙ0 Β0ΤΤΕΕ3 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΕΑ3ΤΙ0 ΒΟΤΤΕΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΡΕΑ3ΤΙΟ ΒΟΤΤΕΕ 
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Α02ΒΧ Άλλα φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της παλινδρομικής νόσου 

Α02ΒΧ02 51Ι0ΠΑΕΡΑΤΕ 

ΡΕΡΤ0Ν0ΠΜ/υηί-Ρίΐ3ΠΏ3 ΤΑΒ 1000ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 (ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

ΟΒΑ1.31Ι8Ρ 1000ΜΘ/5ΜΙ ΡΕΧ150ΜΕ 

Α02ΒΧ05 ΤΡΙ-ΡΟΤΑ83ΐυΜ ϋΙ-ΟΙΤΡ!ΑΤΟ ΒΙδΜΙΙΤΗΑΤΕ 

ϋΕ-ΝΟΙ/Γερολυματος Ο.ΤΑΒ 300(120)ΜΟ/ΤΑΒ ΒΊΧ28(ΣΕ ΡΟΙ18) 

Ο .ΤΑΒ 300(120)ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ112(ΣΕ ΡΟΙΙ_3) 

Α03 Φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές 

Α03Α Φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου 

Α03ΑΑ Συνθετικά αντιχολινεργικά, εστέρες με τριτοταγή αμινομάδα 


Α03ΑΑ04 ΜΕΒΕνΕΒΙΝΕ 

0υ3ΡΑΤΑΕΙΝ/8οΙν3γ ΡΙ13ΠΤΙ3 

3.0.ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

Α03ΑΑ05 ΤΡίΙΜΕΒυΤΙΝΕ 




ΟΑΒΑΡΕΡδΙΝ/ΜθάίοΐΊΓΟίτι 

ΙΒυΤΙΝ/03ΐθηί03 

0ΑΡ5 

5.Ρ1.Ρ.0.ΤΑ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ2Χ15) 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3Τ2Χ10) 


Α03ΑΒ Συνθετικά αντιχολινεργικά, ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου 

Α03ΑΒ06 ΟΤΙΕΟΝίυΜ ΒΒΟΜΙϋΕ 

ΟΟΒΑΕΙΝ/Μθπβπηί Ρ.Ο.ΤΑΒ 40ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 (ΒΙΙ5Τ1Χ30) 

Α03ΑΧ Αλλα φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου 

Α03ΑΧ04 ΡΙΝΑνΕΒΙίΙΜ 

ϋΙΟΕΤΕΕ/δοΙνθγ ΡΡηγγπθ Ρ.Ο.ΤΑΒ 50ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 (ΒΕΙ3Τ.2Χ25) 

Α03Β Ευθάλεια η ατροπός (ΒβΙΙβάοηηβ) και παράγωγα, αμιγή 

Α03ΒΑ Αλκαλοειδή της ΒβΙΙθάοηηθ, τριτοταγείς αμίνες 

Α03ΒΑ01 ΑΤΒΟΡΙΝΕ 31ΙΕΡΑΤΕ 

ΑΤΡΟΠΙΝΗ ΘΕΙΙΚΗ/ΟΕΜΟ/ϋθΐηο ΙΝϋ.501 1ΜΟ/1ΜΙ ΑΜΡ ΒΤΧ100ΑΜΡΠΛΑΣΤ.Χ1 ΜΕ 

ΙΝϋ.30ί 1ΜΟ/1ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧ50 ΑΜ ΡΧ1Μ ΕΥΑΛΙΝ ΕΣ 

ΙΝϋ.501 1ΜΟ/1ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧδΟπλαστικές χΐ ΜΕ 

Α03ΒΒ Ημισυνθετικά αλκαλοειδή της ΒβΙΙαάοηηβ, ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου 

Α03ΒΒ01 ΗΥ030ΙΝΕ ΒΙΙΤΥΕΒΡΟΜΙϋΕ 

ΒυβΟΟΡΑΝ/ΒοθίιπηρθΓ ΙΝϋ.50Ι_ 

8. Ο.ΤΑΒ 
3ϋΡΡ 
3ϋΡΡ 

Α03ΒΒ ΗΟΜΑΤΡΪΟΡΙΝΕ ΜΕΤΗΥΙΒΡΪΟΜΙϋΕ 

Ν0ΡΑΒ/υηί-Ρίΐ3ΠΤΐ3 ΟΡΪ.δΟ.ϋ 4ΜΘ/ΜΙ ΡΕΧ15ΜΙ 

Α03Ο Σπασμολυτικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ 

Α03ΘΑ Συνθετικά αντιχολινεργικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ 

Α030Α02 ΟΡΙΕΟΡίϋΙΑΖΕΡΟΧΙϋΕ + ΟϋϋΙΝΙΙΙΜ ΒΡίΟΜΙϋΕ 

□ ΒΡΙΑΧ/Ιοη Ι&ΘΙΊ03 3.0.ΤΑΒ (5+2.5)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΠΔ.4 


20ΜΘ/1ΜΙ ΑΜΡ 
10ΜΘ/ΤΑΒ 
10ΜΘ/51ΙΡ 
7.5ΜΘ/3ϋΡ 


ΒΤΧ6ΑΜΡΧ1 ΜΙ 
ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ.1Χ20) 
ΒΤΧ6 (ΡΟΙ3Τ 2X3) 
ΒΤΧ6 (ΡΟΙ3Τ 2X3) 


ΠΔ.4: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Δ, ΓΣ) 
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Α03Ρ Προκινητικά (επιταχύνοντα την εντερική διάβαση) 

ΣΕ: Συνιστάται να αποφεύγεται η χρήοη σε άτομα κάτω των 20 ετών (εκτός εάν θεωρηθεί απαραίτητο) λόγω της πιθανότητας 
ανάπτυξης ανεπιθύμητων ενεργειών από το εξωπυραμιδικό. 

Α03ΡΑ Προκινητικά (επιταχύνοντα την εντερική διάβαση) 


Α03ΡΑ01 ΜΕΤΟΟΕΟΡΒΑΜΙϋΕ 

ΘΕΝΕΡΠΑΜΙ-0/θ6ηβρίΊ3πη 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ 

ΡΡΙΜΡΕΡΑΝ/δ3ηοίί-3γηΐίιβΐ3ί)θ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10ΜΟ/2ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ 2X10) 

ΣΕ 


3ΥΒ 

5ΜΟ/5ΜΕ 

ΕΕΧ125ΜΕ 

ΣΕ 


31ΙΡΡ 

10ΜΟ/3υΡ 

ΒΤΧ5 

ΣΕ 


31ΙΡΡ 

20ΜΟ/3ϋΡ 

ΒΤΧ5 

ΣΕ 

Α03ΡΑ03 ϋΟΜΡΕΡΙϋΟΝΕ 

0ΙΕΡ0Τ0Ν/ύ3η33θη-0ίΐ39 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 


ΟΒΑΕ.δΟΕ 

5ΜΟ/5ΜΕ 

ΕΕΧ200ΜΕ(ΓΥΑΛ,ΦΙΑΛ) 

ΣΕ 


Α04 Φάρμακα αντιεμετικά και κατά της ναυτίας 

Α04Α Φάρμακα αντιεμετικά και κατά της ναυτίας 

Α04ΑΑ Ανταγωνιστές της σεροτονίνης (5ΗΤ3) 

Α04ΑΑ01 ΟΝϋΑΝ3ΕΤΡΙΟΝ 


0ΠυΖΑΕΕΝ/Ρ!3ί3ΐ7η 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙ3Τ1Χ15) 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 

ΟΝΟΑ/νί3ηθχ 

3ΥΒ 

4ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 

ΟΝϋΑΒΕΝ/Φαρμανελ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙδΤ1Χ15) 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΟΤ 1X15) 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙ3Τ1Χ15) 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΟΤΧ15) 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


3ΥΒ 

4ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ50ΜΕ 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 

Ζ0ΡΡ0Ν/ΘΙ3Χ0 διηίΤιΚΜηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


3ϋΡΡ 

16ΜΟ/δυΡ 

ΒΤΧ1 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


3ΥΒ 

4ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ50ΜΕ 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 

Α04ΑΑ02 ΟΡΑΝΙ5ΕΤΡΟΝ 





ΚΥΤΡΙΕ/Ροοίΐθ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

3ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ3ΜΕ 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2ΙΠ9ΛΑΒ 

ΒΤΧ5(ΒΕΙδΤ 1X5) 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΟΒΑΕ.δΟΕ 

1ΠΊ9/5ΜΕ 

ΡΕΧ30ΜΕ 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 

Α04ΑΑ03 ΤΠΟΡΙ3ΕΤΠΟΝ 





ΝΑνθΒΑΝ/Νον3ΐ1ί3 

0ΑΡ3 

5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50ΑΡ3 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


0ΑΡ3 

5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ500ΑΡ3 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5ΜΟ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ5ΜΕ 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟΕ 

5ΜΟ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡ8Χ5ΜΕ 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 

Α04ΑΑ04 ϋΟΕΑ3ΕΤΡΟΝ 





ΑΝΖΕΜΕΤ/Ανβηΐίβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ3(ΒΕΙδΤ1Χ3) 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ3(ΒΕΙ3Τ1Χ3) 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟΕ 

12.5ΜΟ/0.625ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡδΧ0,625ΜΕ 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΟ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ(1 ΑΜΡΧ5ΜΕ) 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 


Α04ΑΛ Αμινοαλκυλαιθέρες (Αιθανολαμίνες) 

Α04ΑΛ01 ΟΙΜΕΝΗΥΟΗΙΝΑΤΕ 

νΟΜΕΧ-Α/ΟθΙθηίοθ ΙΝϋ.δΟΕ 100ΜΟ/2ΜΕΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 
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Α04ΑΛ03 ϋΙΜΕΝΗΥϋΠΙΝΑΤΕ + ΝΙΟΟΤΙΝΙΟ + ΡΥΠΙϋΟΧΙΝΕ ΗΥϋΠΟΟΗΕΟΠΙϋΕ 

νΕΡΤΙΰ0-ν0ΜΕΧ/03ΐβηί03 ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 (120+75+30)ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ20 

δϋΡΡ (80+50+40)ΜΟ/3ϋΡ ΒΤΧ10 

Α04ΑΦ Παράγωγα Πιπεραζίνης 

Α04ΑΦ01 ΜΕΟΙΟΖΙΝΕ 

ΕΜΕΤ0δΤ0Ρ/δρβάί3Γ ΤΑΒ 30ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10(ΒΕΙ5Τ1Χ10) 


Α05 θεραπεία παθήσεων χολής και ήπατος 

Α05Α θεραπεία παθήσεων της χολής 

Α05ΑΑ Προϊόντα χολικού οξέος 

Α05ΑΑ02 υΠδΟΟΕβΟΧΥΟΗΟΕΙΟ ΑΟΙϋ 

υΡδ0ΕΑΕΚ/03ΐθηί03 ΟΑΡ3 250ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 


Α06 Καθαρτικά 

Α06Α Καθαρτικά 

Α06ΑΘ Ωσμωτικώς δρώντα καθαρτικά 

ΠΕ: Χορηγούνται για την πρόληψη ηπατικής εγκεφαλοπάθειας οε κίρρωση. Δεν επιτρέπεται η διαφήμισή τους από τα ΜΜΕ. 


Α06ΑΘ11 ΕΑ0ΤΕΙΕ03Ε 


ΟυΡΗΑΕΑΟ/δοΙνβγ Ρήβιτηβ 

Α06ΑΩ12 ΕΑΟΤΙΤΟΕ 

3ΥΒ 

3.3350/5ΜΙ 

ΡΙΧ300ΜΙ 

ΠΕ 

1Μ ΡΟ ΒΤΑΕ/Νονβήίδ 

Ρϋ.ΟΒ.30 

10Θ/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3Χ10Θ 

ΠΕ 


ΟΒΑί.δΟί 

3.333Θ/5ΜΙ 

ΡΙΧ200ΜΙ 

ΠΕ 


ΟΒΑί.δΟί 

3.333Θ/5ΜΕ 

ΡΙΧ500ΜΙ 

ΠΕ 


Α06Αϋ65 ΜΑΟΠΟΟΟΕ 3350 + ΡΟΤΑ33ΙΙΙΜ ΟΗΕΟΠΙΟΕ + 500ΙΙΙΜ ΟΗΕΟΠΙϋΕ + βΟϋΙΙΙΜ ΒΙΟΑΠΒΟΝΑΤΕ + 
30ϋΐυΜ 31ΙΕΡΑΤΕ ΑΝΗΥϋΠΟΙΙβ 

ΙΖΕΤΑΕΙ Ν/Β3ί3ΓΓΠ Ρϋ.ΟΒ.30ί(3.0) ΒΊΧ4 3ΑΟΗΕΤ3 

ΚΕΕΑΝ-ΡΒΕΡ ΡΕΟ+Ε/Κίίβ Ρϋ.ΟΡ.30 ΒΤΧ43ΑΟΗΕΤ3 


Α06Αϋ65 ΜΑΟΒΟΟΟΕ 4000 + 30ϋΙϋΜ 31ΙΕΡΑΤΕ ΑΝΗΥ0Π01Ι5 + βΟϋΙΙΙΜ ΒΙΟΑΠΒΟΝΑΤΕ + βΟϋΙΙΙΜ 
ΟΗΕΟΠΙϋΕ + ΡΟΤΑ33ΙΙΙΜ ΟΗΕΟΠΙϋΕ 

ΕΟΒΤΒΑΝδ/ΙρβθΠ Ρ0.ΟΒΑ.5ΟΕ 740/3Α0ΗΕΤ ΒΤΧ45ΑΟΗΕΤ5 

ΑΟΘΑϋ 30ϋΐυΜ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ ϋΙΒΑ5ΙΟ + ΡΗ05ΡΗΟΠΙΟ ΑΟΙϋ 75% 

ΕΕΕΕΤ ΡΗΟδΡΕΙΟ-5Ο0Α/Βοΐ3ηί3 ΟΒΑ1.30Ε (24.4+10.8)Θ/45ΜΙ_ ΒΤΧ2ΡΕΧ45ΜΙ 


Α07 Αντιδιαρροϊκά φάρμακα 

Α07Β Προσροφητικές ουσίες που δρούν στον αυλό του εντέρου 

Α07ΒΑ Προϊόντα άνθρακα 

Α07ΒΑ01 ΜΕϋΙΟΙΝΑΕ ΟΗΑΠΟΟΑΕ 


* Μόνο για διαγνωστική εξέταση 
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Α070 Ηλεκτρολύτες με υδατάνθρακες 

Α070Α Προϊόντα αλάτων ενυδάτωσης από το στόμα 

Α070Α ϋΕΧΤΠΟδΕ (ΟΕΙΙΟΟδΕ) ΑΝΗΥϋΗΟΕΙδ + δΟϋΙΙΙΐνΐ ΒΙΟΑΗΒΟΝΑΤΕ + ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + 
δΟϋΐυΜ ΟΗΕΟΗΙϋΕ 

ΑΕΜΟΒΑ/ΕΙρβη Ρϋ.ΟΒ.50 5.90Ο/5ΑΟΗΕΤ ΒΤΧ15 5ΑΟΗΕΤ3 

Α07ϋ Αντιπερισταλτικά του εντέρου 

ΣΕ: Οι διάρροιες ουνήθως είναι ιογενούς αιτιολογίας. Συνεπώς, απαγορεύεται η χορήγηση αντιβιοτικών. Χορήγηση αντιβιοτι¬ 
κών επιτρέπεται μόνο σε ολίγες σοβαρές περιπτώσεις διάρροιας. Ας σημειωθεί ότι και οι διάρροιες μικροβιολογικής αιτιολο¬ 
γίας συχνά αυτοθεραπεύονται. 

Α07ϋΑ Ανασταλτικά περισταλτισμού 

Α07ϋΑ03 ΕΟΡΕΒΑΜΙϋΕ 


ΙΜΟΟΐυΜ/33Π53θη-Οίΐ39 

3ΥΒ 

1Μ0/5ΜΕ 

ΕΕΧ60ΜΕ 

ΣΕ 

ΝΕ0-ΕΝΤΕΒ0δΕΡΤ0Ε/δρβάί3Γ 

0ΑΡ5 

2Μ0/0ΑΡ 

ΒΤΧ18 

ΣΕ 


0ΑΡ5 

2Μ0/0ΑΡ 

ΒΤΧ6 

ΣΕ 


Α07Ε Φάρμακα στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου 

Α07ΕΑ Κορτικοστεροειδή τοπικώς δρώντα 

Α07ΕΑ02 ΗΥϋΗΟΟΟΡΙΤΙδΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΟΟΕΙΡΟΑΜ/ΚίΙθ ΑΕΒ.ΤΟΡ 10% ΡΕΧ20.8Θ 

Α07ΕΟ 01 Αμινοσαλικυλικό οξύ και παρόμοια φάρμακα 

ΣΕ: Προσοχή συνιστάται να ενημερώνονται οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αμινοοαλικυλικά, να αναφέρουν αμέσως στον 
θεράποντα ιατρό συμπτώματα όπως πυρετό, κακουχία, αιμορραγία, εξάνθημα, εκχυμώσεις ή άλλες ανεξήγητες αντιδράσεις 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Στην περίπτωση εμφάνισης κάποιων από τα ανωτέρω, πρέπει να γίνεται διακοπή του φαρμά¬ 
κου και άμεσος αιματολογικός έλεγχος. 

Α07Ε001 01 δΙΙΕΡΑδΑΕΑΖΙΝΕ 

δΑΕΟΡΥΗΙΝΕ/ΑοΙθΙοο ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΊΧ50(ΒΕΙ3Τ5Χ10) ΣΕ 

Α07ΕΟ 02 Νεώτερα 

ΣΕ: Προσοχή συνιστάται να ενημερώνονται οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αμινοοαλικυλικά, να αναφέρουν αμέσως στον 
θεράποντα ιατρό συμπτώματα όπως πυρετό, κακουχία, αιμορραγία, εξάνθημα, εκχυμώσεις ή άλλες ανεξήγητες αντιδράσεις 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Στην περίπτωση εμφάνισης κάποιων από τα ανωτέρω, πρέπει να γίνεται διακοπή του φαρμά¬ 
κου και άμεσος αιματολογικός έλεγχος. 

Α07Ε002 02 ΜΕδΑΕΑΖΙΝΕ 


ΑδΑΟΟΕ/Φαραν 

ΕΝΕΜΑ 

4Θ/3ΙΝΟΕΕ ϋ03Ε 

ΒΤΧ7ΡΕΧ100ΜΕ 

ΣΕ 


ΕΝΕΜΑ 

4Θ/3ΙΝΟΕΕ ϋ03Ε 

ΡΕΧ100ΜΕ 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 

3ϋΡΡ 

ΑδΑΕΑΖΙΝ/ΜΕϋΙΟΗΡΙΟΜ/ΜθςΙίοίίΓΟίτι 

500ΜΘ/81ΙΡ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ3Τ5Χ10) 

ΣΕ 

ΟΡΙΟ Η Ν ΕΖΙΝ Ε/Λα μδα 

ΒΕ0.31ΙΡ 

40/1 ΟΟΜί ΒΟΤΤΕΕ 

ΒΤΧ1 (Β0ΤΤΕΕΧ100ΜΕ 

ΣΕ 


ΒΕ0.3ϋΡ 

40/1 ΟΟΜί ΒΟΤΤΕΕ 

ΒΤΧ7ΡΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 

ΣΕ 


ΘΒ.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 

Ε0Τ0δΡΑδΜ0Ε/Β3ί3πη 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 

ΕΜΡΕΝΟΧ/Οθγπο 

3υρρ 

500ΜΟ/3ΕΙΡ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ΕΑνΟΡΑΤ/Χρισπα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

ΣΕ 


3ϋΡΡ 

250ΜΟ/3ΕΙΡ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ3Τ6Χ5) 

ΣΕ 

ΕΑΒΟΧΑΝΤΒΥΕ/Χρισπα 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3ΒΕΙ3Τ ΧΙΟ) 

ΣΕ 

3υρρ 

ΜΕδΑΕΑΖΙΝΕ/ΡΕΙΑΒΜΑΤΗΕΝ/Φαρματεν 

250ΜΟ/3ΕΙΡ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ5Τ6Χ5) 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΜΕ8ΑΕΑΖΙΝΕ/ΖΙΚΙ0Ιδ/Βίθ3ρΓ3γ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 

ΣΕ 

ΡΕΝΤΑδΑ/Γερολυματος 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ5Χ6) 

ΣΕ 

ΡΡΙΟΖΥΕΕΧ/Νοιτηβ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

δΑΕ0ΕΑΕΚ/03ΐθηί03 

ΕΝΕΜΑ 

40/3ΙΝ0ΕΕ ϋ03Ε 

ΒΤΧ7ΡΕΧ60ΜΕ 

ΣΕ 
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Ε.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΊΧ50(ΒίΙ5Τ5Χ10) ΣΕ 

3ϋΡΡ 500ΜΘ/3ϋΡ ΒΤΧ20(ΕΟΙ3Τ4Χ5) ΣΕ 


Α09 

Α09Α 

Α09ΑΑ 


Α09ΑΑ02 


Φάρμακα πέψης συμπεριλαμβανομένων και των ενζύμων 
Φάρμακα πέψης συμπεριλαμβανομένων και των ενζύμων 
Προϊόντα ενζύμων 

ΠΕ: Συνταγογραφούνται μόνο από παθολόγους, γαατρεντερολόγους, παιδιάτρους και πνευμονολόγους στην επιβεβαιωμένη 
ανεπάρκεια της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος (χρόνια παγκρεατίτιδα, ινοκυστική νόοο του παγκρέατος, παγκρεατεκτο- 
μή, απόφραξη παγκρεατικού πόρου) 

ΡΑΝΟΡΕΑΤΙΝ 


ΟΡΕΟΝ/δοΙνθγ ΡΪΙ3ΠΤΙ3 

ΘΒ.ΟΑΡ 

150ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ5Τ2Χ25) 

ΠΕ 

ΟΡΕΟΝ(2δΟΟΟ)/δοΙν3γ ΡΪΙ3ΠΠ3 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 


ΒΤΧ50(ΒΕΙ3Τ 2X25) 

ΠΕ 

ΡΑΝΖΥΤΡΑΤ/νί3Πβχ 

ΘΒ.ΟΑΡ 


ΒΤΧ50(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔ,) 

ΠΕ 


Α10 
Α10Α 
Α10ΑΒ 
Α10ΑΒ (31 
Α10ΑΒ01 


Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στον σακχαρώδη διαβήτη 

Ινσουλίνες και ανάλογα 

Ινσουλίνες και ανάλογα, ταχείας δράσης 

Ινσουλίνες 

(31 ΙΝδυϋΝ ΗίΙΜΑΝ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ 


ΗΙΙΜυΐΙΝ ΡΕΟυίΑΡ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ,301 ΙΟΟΙϋ/Μί 

ΗυΜυϋΝ (ΡΕΟυίΑΡ) ΟΑΡΤΡΙϋΟΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δΟί 100 Ιϋ/Μί 


ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΙ 

ΒΤΧ50ΑΒΤΒΙΘΕ3Χ3ΜΕ 


Α10ΑΒ01 (31 ΙΝδυϋΝ ΗΙΙΜΑΝ ΜΟΝΟΟΟΜΡΟΝΕΝΤ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ 

ΙΝδυϋΝ ΑΟΤΡΑΡΙϋ ΗΜ/Νονο ΝοΓοΙίβΚ 


ΙΝϋ,δΟί 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΙ 

ΙΝδυϋΝ ΑΟΤΡΑΡΙΟ ΗΜ ΡΕΝΡΙίί/Νονο ΝοιτΙίδΙς 



ΙΝϋ.δΟί 

ιοοιυ/Μΐ 

ΒΤΧ50ΑΒΤΒΧ1.5ΜΕ 

ΙΝδυϋΝ ΑΟΤΡΑΡΙϋ ΗΜ ΝΟνΟίΕΤ/Νονο ΝοιτϋβΚ 



ΐΝϋ.δυδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΒΤΒ)Χ3Μί 


Α10ΑΒ 02 Ανάλογα Ινσουλινών 
Α10ΑΒ04 02 ΙΝδυϋΝ ΕΙδΡΡΟ 


ΗυΜΑΙΟΟ/ΕΙί-ϋΙΙγ 

ΙΝϋ.δΟί 

100 Ιϋ/Μί 

ΙφιαλιδιοΧΙΟΜί 

ΗυΜΑΙΟΟ-ΟΑΡΤΡΙΟΟΕ/ΕΙί-ϋΙΙγ 

ΙΝϋ.δΟί 

ιοοι υ/Μΐ 

ΒΤΧ5 ΟΑΒΤΒ.Χ3ΜΕ 

ΗυΜΑΙΟΟ-ΜΙΧ25/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δυδΡ 

ιοου/Μί 

ΒΤΧ50ΑΒΤΒΙϋΘΕ3Χ3Μί 

ΗυΜΑΕΟΟ-ΜΙΧ25ΡΕΝ/Φαρμασερβ Λιλλυ 




ΙΝϋ.3ϋ3Ρ 

ιοου/Μί 

ΒΤΧ5ΡΕ ΝδΧ3.0Μ ί 

ΗυΜΑΙΌΟ-ΡΕΝ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δΟί 

ιοου/Μί 

ΒΤΧ5ΡΕΝδΧ3Μί 

Α10ΑΒ05 02 ΙΝδυϋΝ ΑδΡΑΡΤ 




ΝΟΝ/ΟΡΑΡΙΟ/Νονο ΝοκϋεΚ 

ΙΝϋΑΑ 

ιοου/Μί 

ΐνίΑίΧΙΟΜί 

ΝΟνΟΡΑΡΙΟ ΡΕΝΡΙίί/Νονο ΝοκϋδΙέ 

ΙΝϋΑΑ 

ιοου/Μί 

50ΑΒΤΒΧ3Μί 


ΑΙΟΑΟ Ινσουλίνες και ανάλογα, ενδιάμεσης δράσης 

Α10Α001 ΙΝδυϋΝ ΗΙΙΜΑΝ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ ΑΜΟΠΡΗΟΙΙδ + ΙΝδυϋΝ ΗΙΙΜΑΝ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ ΟΡΥδΤΑΕΕΙΝΕ 

ΗυΜυΐΙΝ ί (ίΕΝΤΕ)/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.5ϋ3Ρ 


ιοοιυ/Μΐ_ 


ΒΤΧ1ΥΙΑΕΧ10ΜΕ 
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Α10Α001 ΙΝδυϋΝ ΗΙΙΜΑΝ ΜΟΝΟΟΟΜΡΟΝΕΝΤ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ ΑΜΟΒΡΗΟΙΙδ + ΙΝδυίΙΝ ΗΙΙΜΑΝ 
ΜΟΝΟΟΟΜΡΟΝΕΝΤ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ ΟΒΥδΤΑίίΙΝΕ 

ΙΝδυίΙΝ ΜΟΝΟΤΑΒϋ ΗΜ/Νονο ΝοιτΙίδΚ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 100 ΐυ/ΜΙ_ ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ10ΜΙ_ 

Α10Α001 ΙΝδυίΙΝ ΙδΟΡΗΑΝΕ ΗΙΙΜΑΝ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ 

ΗυΜυίΙΝ ΝΡΗ/Φαρμασερβ Λιλλυ ΙΝϋ.δϋδΡ ιοοίϋ/Μί ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΜΙ 

ΗυΜυίΙΝ (ΝΡΗ) ΟΑΠΤΠΙΟΟΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 100 Ιϋ/Μί Β7Χ5ΟΑΒΤΒΙ0αΕδΧ3ΜΙ 

Α10Α001 ΙΝδίΙΕΙΝ ΙδΟΡΗΑΝΕ ΗΙΙΜΑΝ ΜΟΝΟΟΟΜΡΟΝΕΝΤ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΗΟΤΑΡΗΑΝΕ ΗΜ/Νονο Νοπϋίδί 

ΙΝϋ.δϋδΡ 100 Ιϋ/Μί ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 

ΙΝδυΐΙΝ ΡΗΟΤΑΡΗΑΝΕ ΗΜ ΡΕΝΡΙίί/Νονο ΝοιχΙίδί 

ΙΝϋ.δϋδΡ ΙΟΟΙϋ/Μί ΒΤΧ50ΑΒΤΒΧ1.5Μί 

ΙΝδυίΙΝ ΡΗΟΤΑΡΗΑΝΕ ΗΜ ΝΟνΟίΕΤ/Νονο ΝοιχΙίδί 

ΙΝϋ.δϋδΡ 100 Ιϋ/Μί ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΒΤΒ]Χ3ΜΙ 

ΑΙΟΑϋ Ινσουλίνες και ανάλογα, ενδιάμεσης δράσης σε συνδυασμό με ταχείας δράσης 

ΑΙΟΑϋΟΙ ΙΝδυίΙΝ ΗυΜΑΝ ΜΟΝΟΟΟΜΡΟΝΕΝΤ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ + ΙΝδυίΙΝ ΙδΟΡΗΑΝΕ ΗυΜΑΝ 
ΜΟΝΟΟΟΜΡΟΝΕΝΤ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ 

ΙΝδυίΙΝ ΑΟΤΗΑΡΗΑΝΕ ΗΜ/Νονο Νοπίίδί 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΜΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-10 ΝΟνΟίΕΤ/Νονο ΝοιτΙίδΚ 



ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΒΤΒ]Χ3Μί 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-20 ΝΟνΟίΕΤ/Νονο ΝοτοϋβΚ 



ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΒΤΒ]Χ3Μί 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-30 ΝΟνΟίΕΤ/Νονο ΝοηϋίδΧ 



ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΒΤΒ]Χ3Μί 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-40 ΝΟνΟίΕΤ/Νονο ΝοιτΙίδΧ 



ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΒΤΒ]Χ3Μί 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-50 ΝΟνΟίΕΤ/Νονο ΝοιτΙίδΚ 



ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ5(ΡΕΝ+ΟΑΡΤΡ)Χ3Μί 


ΑΙΟΑϋΟΙ ΙΝδυίΙΝ ΙδΟΡΗΑΝΕ ΗυΜΑΝ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ + ΙΝδυίΙΝ ΗυΜΑΝ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ 


ΗυΜυίΙΝ ΜΙ 10/90 (ΜΙΓΜΑ)/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΜΙ 

ΗυΜυίΙΝ Μ2 (20/80) ΟΑΗΤΗΙϋΘΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤ X 50ΑΒΤΡΙϋΘΕδΧ3ΜΙ 

ΗυΜυίΙΝ Μ2 20/80 (ΜΙΓΜΑ)/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜΙ 

ΗυΜυίΙΝ Μ3 (30/70)ΟΑΗΤΗΙΟΟΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ5ΟΑΒΤΡΙ0(3ΕδΧ3Μί 

ΗυΜυίΙΝ Μ3 30/70 (ΜΙΓΜΑ)/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΜΙ 

ΗυΜυίΙΝ Μ4 40/60 (ΜΙΓΜΑ)/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΜΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-10/Νονο Νοκίίδί ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΒΤΒΧ1.5ΜΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-20/Νονο ΝοιτΙίΒί ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΒΤΒΧ1.5ΜΙ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-30/Νονο ΝοκΙίδί ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοοιυ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΒΤΒΧ1.5ΜΕ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-40/Νονο Νοκίίδί ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΡΤΡΧ1.5ΜΕ 

ΙΝδυίΙΝ ΡΕΝΜΙΧ-50/Νονο Νοκίίδί ΙΝϋ.δϋδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ5 ΟΑΗΤΒ ΧΙ.δΜί 
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Α10ΑΕ Ινσουλίνες και ανάλογα, βραδείας δράσης 

Α10ΑΕ01 ΙΝβυΐ_ΙΝ ΗΙΙΜΑΝ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ ΟΗΥδΤΑΕϋΝΕ 

ΗΕΙΜΕΙΕΙΝ υΐ_ (ΕΙΕΤΒΑ ΕΕΝΤΕ)/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝΦδϋδΡ 100ΐυ/Μί ΒΊΧίνίΑΕΧΙΟΜΕ 

Α10ΑΕ01 ΙΝδυΕΙΝ ΗΙΙΜΑΝ ΜΟΝΟΟΟΜΡΟΝΕΝΤ ΒΙΟδΥΝΤΗΕΤΙΟ ΟΒΥδΤΑΕΕΙΝΕ 

ΙΝδϋΙΙΝ ϋΙΤΒΑΤΑΒϋ ΗΜ/Νονο ΝοκΙίείτ ΙΝΤδΙΙδΡ ΙΟΟΙϋ/Μί ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΕ 

Α10Β Από του στόματος χορηγούμενα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος 

Α10ΒΑ Διγουανίδια 

Α10ΒΑ02 ΜΕΤΕΟΒΜΙΝ 

ΟΕΕΙΟΟΡΗΑΟΕ/Πετσιαβας Ε.Ο.ΤΑΒ 850Μ6/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

Α10ΒΒ Εουλφοναμίδια, παράγωγα της ουρίας 


Α10ΒΒ01 ΟΕΙΒΕΝΟΕΑΜΙϋΕ 




ΟΑΟΝΙΕ/ΑνβηΙίε 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΟΕΒΟΟΤΥΕ/Ο3ρ 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

7.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 


ΤΑΒ 

5Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ϋΙΑΒΕΡΑΒ/ΕΙρθη 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙδΤ3Χ10) 

Α10ΒΒ02 ΟΗΕΟΒΡΒΟΡΑΜΙϋΕ 

ΟΙΑΒΙΝΕδΕ/ΡίίζθΓ 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

Α10ΒΒ07 ΟΕΙΡΙΖΙϋΕ 

ΟΕΙΒΕΝΕδΕ/Ρίίζβτ 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

Α10ΒΒ09 ΟΕΙΟΕΑΖΙϋΕ 

ϋΙΑΜΙΟΒΟΝ/Σερβιε 

ΤΑΒ 

80ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒίΙ3Τ3Χ20) 

Α10ΒΒ12 ΟΕΙΜΕΡΙΒΙϋΕ 

δΟΕΟδΑ/Ανθηΐίδ 

ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


ΤΑΒ 

3ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


ΑΙΟΒΟ Διγουανίδια και σουλφοναμίδια σε συνδυασμό 

ΣΕ: Οι οταθεροί ουνδυασμοί ουνιοτώνται μόνον εφόσον συμπίπτει το δοσολογικό σχήμα με την επιμέρους δοσολογία μιας εκά- 
στης των δραστικών 

ΑΙΟΒϋΟΙ ΟΕΙΒΕΝΟΕΑΜΙϋΕ + ΡΗΕΝΕΟΡΜΙΝ ΗΥϋΗΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 


ΟΑΟΡΑΒ/ΑνβηΐίΒ ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ (2.5+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

Α10Βϋ02 ΟΕΙΒΕΝΟΕΑΜΙϋΕ + ΜΕΤΕΟΒΜΙΝ ΗΥΟΠΟΟΗΕΟΗΙϋΕ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΝΟΒΜΕΕΕ/Ανβηΐίε Ο.ΤΑΒ 

Α10ΒΡ Αναστολείς α-γλυκοσιδάσης 

Α10ΒΕ01 ΑΟΑΒΒΟδΕ 

(2,5+400)ιτΐ9/ΐ3Ε 

ΒΤΧ40ρΕΙδΤ 4X10) 

ΣΕ 

0Ευ00ΒΑΥ/Β3γβΓ ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

Β~ΓΧ30(ΕΟΙΕ2Χ15) 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

Β~ΓΧ30(ΡΟΙΕ2Χ15) 
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ΑΙΟΒΟ θειαζολιδινοδιόνη 

ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο για την από του στόματος ουνδυαοτική θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε ασθενείς που δεν 
ελέγχονται επαρκώς παρά τη χορήγηση της μεγίστης ανεκτής δόσης μονοθεραπείας από του στόματος είτε με μετφορμίνη ή 
με μία σουλφονυλουρία. 

- Σε συνδυασμό με μετφορμίνη μόνο σε παχύσαρκους ασθενείς. 

- Σε συνδυασμό με μία σουλφονυλουρία μόνο σε ασθενείς τους οποίους δεν είναι ανεκτή η μετφορμίνη ή σε αυτούς όπου η 
χορήγηση μετφορμίνης αντενδείκνυται. 

Α10ΒΟ02 ΒΟδΙΟυΤΑΖΟΝΕ 

ΑνΑΝΟΙΑ/διηίΐίι ΚΙίηβ Βθθθίΐ3Γη Ρ.Ο.ΤΑΒ 4ΜΘ/ΤΑΒ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 8ΜΘ/ΓΑΒ 

Α10ΒΟ03 ΡΙΟΟϋΤΑΖΟΝΕ 

ΑΟΤΟδ/ΤθΚθόΙθ ΤΑΒ 30ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΠΕ, ΠΔ.29 

Α10ΒΧ Αλλα φάρμακα χορηγούμενα από το στόμα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος 

Α10ΒΧ02 ΒΕΡΑΟϋΝΙϋΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυνται σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 των οποίων η υπεργλυκαιμία δεν ελέγχεται πλέον ικανοποιητικά με δίαιτα, 
μείωση βάρους και άσκηση. Η ΓβραςΙίηίάβ ενδείκνυται επίσης για χρήση σε συνδυασμό με μετφορμίνη σε ασθενείς με διαβήτη 
τύπου 2, οι οποίοι δεν ρυθμίζονται ικανοποιητικά μόνο με μετφορμίνη. Η θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με δίαιτα και άσκη¬ 
ση. Η ΠΘροςΙίηίάβ συνιστάται να λαμβάνεται με τα γεύματα για την μείωση της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας. 


ΝΟ\/ΟΝΟΒΜ/Νονο ΝοιχΙίεΙς 

ΤΑΒ 

Ι,ΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒίΙ3Τ(3ΐυ/3ΐυ)Χ120 

ΠΕ, ΠΔ.29 


ΤΑΒ 

2.0ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒίΙ3Τ(3ΐυ/3ΐυ)Χ120 

ΠΕ, ΠΔ.29 


Α10ΒΧ03 ΝΑΤΕΟϋΝΙϋΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυνται για θεραπεία σε συνδυασμό με μετφορμίνη σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, που δεν ελέγχονται επαρκώς 
παρ’ όλη τη μέγιστη ανεκτή δόση μονοθεραπέιας με μετφορμίνη. 

δΤΑΒΙΙΧ/ΝονθΠίθ Ρ.Ο.ΤΑΒ 120ΜΘ/ΤΑΒ ΒΊΧ84 ΠΕ, ΠΔ.29 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 180ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ84 ΠΕ, ΠΔ.29 

Α11 Βιταμίνες 

Α110 Βιταμίνες Α και ϋ, συμπεριλαμβανομένων και συνδυασμών των δύο 

ΑΙΙΟΟ Βιταμίνη ϋ και ανάλογα 

Α110003 ΑΕΡΑΟΑΕΟΙϋΟΕ 


Α1_ΡΗΑ 03/Γερολυματος 

30Ρ.Θ.0ΑΡ3 

0.25ΜΟΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(φιαλίδιο) 


30Ρ.Θ.0ΑΡ3 

0.25ΜΟΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(φιαλίδιο) 


30Ρ.Θ.0ΑΡ3 

1ΜΟΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(φιαλίδιο) 


30Ρ.Θ.0ΑΡ3 

1ΜΟΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(φιαλίδιο) 

ΑΕΡΗΑΒΙΚΑΙ/Οθγπο 

ΙΝΘ.30Ε 

ΙΜΟΟ/Ο,δΜίΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡ3 ΧΟ,δΜΕ 


ΙΝϋ.301 

2ΜΟΟ/1ΜΕ 

ΒΤΧ10ΑΜΡ3 X 1ΜΙ 


30Ρ.Θ.0ΑΡ3 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙ3Τ 10X10) 


30Ρ.Θ.0ΑΡ3 

1ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙ3Τ 10X10) 

ΑΙ_ΡΗΑ-ΡΙ_υδ/0θηβρίΐ3ΐ7η 

ΟΑΡ3 30ΡΤ 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙ5Τ 10X10) 


ΟΑΡ3 30ΡΤ 

Ι,ΟΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙ3Τ 10X10) 

ΑΙΡΗΑΖΟΙ/νοοεΐθ 

ΟΑΡ3 30ΡΤ 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙ3Τ10Χ10) 


ΟΑΡ3 30ΡΤ 

Ι,ΟΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΕΙ3Τ10Χ10) 

ΕΟδΕΡΑΝ/ΡΐΌβΙ 

ΟΡΪ.3Ο.0 

2ΜΟΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 

ΟΝΕ-ΑΙ_ΡΗΑ/Ι_ΕΟ/Ι_βο 

ΙΝϋ.30ί 

1ΜΟΘ/0.5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ0.5ΜΕ 


ΙΝΘ.30Ε 

2ΜΟΟ/1ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1ΜΕ 


80Ρ.0.0ΑΡ3 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 


30Ρ.0.0ΑΡ3 

1 ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 


0Ρ1.30.ϋ 

2ΜΟΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 

ΟδΤΕΟνίΕΕ/Φαρμανελ 

30Ρ.Θ.0ΑΡ3 

0.25ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(10 3ΑΟΗΧ10) 


ΒΤΧ28(ΒΕΙ3ΤΕΒ3) ΠΕ, ΠΔ.29 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3ΤΕΒ3) ΠΕ, ΠΔ.29 


ΠΔ.29: Η αγωγή θα πρέπει να γίνεται μόνο με την καθοδήγηση ιατρού έμπειρου στην θεραπευτική αντιμετώπιση του τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη. 
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Α110004 ΟΑΕΟΙΤΒΙΟΕ 

ΟΑΕΟΙΤΡΙΙΟΕ/ΡΙΟΟΗ Ε/ΡΙοοίιβ 
0ΤΑΡΙΙ/Ρΐ3ί3ητι 

ΟΑΡδ 

ΟΑΡδ.δΟΡΤ 

0.5ΜΟΟ/ΌΑΡ 

Ο,δΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


Α11ϋ Βιταμίνη Β1, αμιγής και σε συνδυασμό με βιταμίνη Β6 και Β12 

ΑΙΙϋΒ Βιταμίνη Β1 σε συνδυασμό με βιταμίνη Β6 και/ή βιταμίνη Β12 

ΑΙΙϋΒ ΤΗΙΑΜΙΝΕ ΡΙΥΡΡΙΟΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΡΥΒΙϋΟΧΙΝΕ ΗΥϋΡΙΟΟΗΕΟΡΙΙϋΕ + ΟΥΑΝΟΟΟΒΑΕΑΜΙΝ 

ΕΝ/ΑΤΟΝ Β12/ϋβιτιο ΙΝϋ.δΟΕ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΙ_ 

ΝΕΕΙΒΟΒΙΟΝ/θ3ΐβηίθ3 ΙΝϋ.δΟΕ ΙΝϋ.δΟΕ.100+100+1 ΜΘ/ ΒΤΧ3ΑΜΡΧ3ΜΙ_ 

Α11Η Αλλα αμιγή σκευάσματα βιταμινών 

Α11ΗΑ Άλλα αμιγή σκευάσματα βιταμινών 

Α11ΗΑ02 ΡΥΡΙΙϋΟΧΙΝΕ ΗΥϋΡΙΟΟΗΕΟΡΙΙϋΕ 

ΡΥΡΙΙϋΟΧΙΝΕ ΗΥϋΡΙΟΟΗΕΟΡΙΙϋΕ ενέσιμο (χωρίς ιδιοσκεύασμα) 

ΒΕδΙΧ/ΒθίτιβΚ ΤΑΒ 250ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ10(ΒϋδΤ 1X10) 

Α11ΗΑ03 ϋΕ-ΑΕΡΑ-ΤΟΟΟΡΗΕΒΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

Ε\/Ι01_/(33ρ δΟΠΟ.ΟΑΡδ ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

Α11ϋ Αλλα προϊόντα βιταμινών, συνδυασμοί 

ΑΐυΑ Συνδυασμοί βιταμινών 

ΑΐυΑΛΙ ΤΗΙΑΜΙΝΕ ΜΟΝΟΝΙΤΒΑΤΕ + ΠΙΒΟΡΕΑνίΝ δΟϋΙΕΙΜ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ + ΝΙΟΟΤΙΝΑΜΙϋΕ + 
ΡΥΗΙϋΟΧΙΝΕ ΗΥϋΡΙΟΟΗΕΟΡΙΙϋΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΡΑΝΤΟΤΗΕΝΑΤΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΑδΟΟΒΒΑΤΕ + ΒΙΟΤΙΝ + 
ΡΟΕΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΥΑΝΟΟΟΒΑΕΑΜΙΝ 

80ΐυνΐΤ/ΡΓβ36ηίυ3 ΙΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ ΒΤΧΙονίΑίδΧΙΟΜΙ ΠΔ.5 

ΑΐυΑΛ2 ΗΕΤΙΝΟΕ ΡΑΕΜΙΤΑΤΕ + ΟΟΕΕΟΑΕΟΙΡΕΠΟΕ + ΑδΟΟΒΒΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΟΟΑΒΒΟΧΥΕΑδΕ 

ΤΕΤΡΙΑΗΥϋΡίΑΤΕ + ΡΙΙΒΟΡΕΑνίΝ + ΡΥΒΙΟΟΧΙΝΕ ΗΥϋΡΙΟΟΗΕΟΡΙΙϋΕ + ΟΥΑΝΟΟΟΒΑΕΑΜΙΝ + ΡΟΕΙΟ 
ΑΟΙϋ + ϋΕΧΡΑΝΤΗΕΝΟΕ + ΒΙΟΤΙΝ + ΝΙΟΟΤΙΝΑΜΙϋΕ + ϋΕ-ΑΕΡΑ-ΤΟΟΟΡΕΒΟΕ 

0ΕΡΙΝΕνΐΤ/Β3ΧΐθΓ ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ ΒΤΧΙονίΑίδ ΠΔ.5 

ΑΐυΑ ΡΥΗΙϋΟΧΙΝΕ ΗΥϋΡΙΟΟΗΕΟΡΙΙϋΕ + ϋΕ-ΑΕΡΑ-ΤΟΟΟΡΗΕΒΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ + ΤΗΙΑΜΙΝΕ ΗΥϋΡΙΟΟΗΕΟΡΙΙϋΕ 

+ ΟΥΑΝΟΟΟΒΑΕΑΜΙΝ + ΡίΕΤΙΝΟΕ + ΡίΙΒΟΡΕΑνίΝ + ΝΙΟΟΤΙΝΑΜΙϋΕ + ϋΕΧΡΑΝΤΗΕΝΟΕ + νίΤΑΜΙΝ ϋ 

ΕνΑΤΟΝ-Τ/ϋθΓϊΐο ΙΝϋ.δΟΕ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ ΠΔ.5 

ΑΐυΑ ΡΙΕΤΙΝΟΕ + ΕΡΙΟΟΟΑΕΟΙΡΕΡΙΟΕ + ϋΕ-ΑΕΡΑ-ΤΟΟΟΡΕΡΙΟΕ + ΡΗΥΤΟΜΕΝΑϋΙΟΝΕ 

νίΤΑΕΙΡΙϋ/ΑϋΕΙΕΤ/Ρτθβθηίυβ ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ ΒΤΧ 10 ΑΜΡΧ 10 ΜΕ ΠΔ.5 

νίΤΑΕΙΡΙϋ/ΙΝΡΑΝΤδ/Ρτθβθηίυβ ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ ΒΤΧ 10 ΑΜΡΧ 10 ΜΕ ΠΔ.5 


Α12 Συμπληρώματα μεταλλικών στοιχείων 

Α12Α Ασβέστιο 

Α12ΑΑ Ασβέστιο 

Α12ΑΑ01 ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΤΡΙΙΒΑδΙΟ 


ΝΕ00ΑΕ0ΙΤ/Βίθ3ρΓ3γ 

Ρϋ.δΟΕ.δϋ 

1.20/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 δΑΟΗΕΤδ 

08ΤΕ0ΒΕΕ/Ε1ηί-Ρίΐ3πτΐ3 

Ρϋ.ΟΒ.δϋ 

3.30(Οθ++1.20)Ο/3ΑΟΗ 

ΒΤΧ30 δΑΟΗΕΤδ 

Α12ΑΑ01 ΤΡΙΙΟΑΕΟΐυΜ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ 



ΟδΤΕΕΙδ/13313 

Ρϋ.ΟΒ.δϋ 

3,3(1,2)0/3Α0ΗΕΤ 

ΒΤΧ30δΑΟΗΕΤδ 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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Α12ΑΑ04 ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΑΡΒΟΝΑΤΕ 

ΑΕΟΑΜΕΧ/ΠβιτΊθΕ ΟΗΥΥΤΑΒ 500ΜΟ/ΤΑΒ ΒΊΧ50(ΒΕΙ3Τ5Χ10)ΡΕΡ 

ΟΑΕΟΙΟ ΠΑΕ/Ν γοοτηβοΙ ΟΗνν.ΤΑΒ 500ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

Α12ΑΑ20 ΟΑΕΟΐυΜ ΟΑΡΒΟΝΑΤΕ + ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΕΕΙΟΟΝΑΤΕ-ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΕΑΟΤΑΤΕ 

ΜΕΟΑ-ΟΑΕΟΙΕΙΜ 3ΑΝΟΟΖ/Νον3ήί5 ΕΡ.ΤΑΒ (0,80+5,230)0/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

Α12ΑΑ20 ΟΑΕΟΐυΜ ΟΕυΟΟΗΕΡΤΟΝΑΤΕ + ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΕΑΟΤΑΤΕ ΡΕΝΤΑΗΥΟΡΑΤΕ + ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΕΕΙΟΟΝΑΤΕ + 
ΟΑΕΟΙΙΙΜ ΟΗΕΟΡΙϋΕ ϋΙΗΥΟΡΑΤΕ + ΟΑΕΟΙΙΙΜ ΟΑΡΒΟΝΑΤΕ 

ΟΑΕΟΙΡΟΡΤΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ ΡΟ.ΟΒ.δϋ 2,5Θ(500ΜΟΥ3ΑΟΗΕΤ ΒΤΧ303ΑΟΗΕΤ3 


Α12ΑΧ Ασβέστιο, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα 

Α12ΑΧ ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΑΡΒΟΝΑΤΕ + ΟΗΟΕΕΟΑΕΟΙΡΕΡΟΕ ΟΟΝΟΕΝΤΡΑΤΕ 

ΒΤΧ20(ΠΛΑΣΤ,ΦΙΑΛ) 
ΒΤΧ30 5ΑΟΗΕΤ3 
ΒΤΧ30 3ΑΟΗΕΤ3 
ΒΤΧ60 (ΤυΒ 4X15) 
ΒΟΤΤΕΕΧ60 


ΟΑΕΟΙΟΡΑΕ 03/ΝγοοιτΐθθΙ 
ΟΑΕϋΕδΙΕ/Μθηβπηί 
0Ε0ΑΕ/Μβη3πηί 
ΙΟΕΟδ/νί3ηβχ 
ΝΑΤΕΟΑΕ 03/ΙΙί 


ΟΗνν.ΤΑΒ (500ΜΘ+400 ΐυ)/ΤΑΒ 

Ρϋ.ΟΒΑ.5ΕΙ5 (3.10+800 Ιϋ)/3ΑΟΗΕΤ 

ΡΟ.ΟΒΑ.3ΕΙ3 (3.10+800 Ιϋ)/3Α0ΗΕΤ 

ΟΗνν.ΤΑΒ (500ΜΟ+400Ι ϋ )/ΤΑΒ 

0Η1Λ/.ΤΑΒ 1500ΜΟ+400 Ιϋ/ΓΑΒ 


Α12Β Κάλιο 

Α12ΒΑ Κάλιο 

Α12ΒΑ05 ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΕΕΙΟΟΝΑΤΕ 

δΟΡΑ-Κ/Ρ3ΠΠ3ηίο 0ΡΑΕ.30Ε 1.560/5ΜΕ ΡΙΧ200ΜΕ 


Α12ΒΑ30 ΒΕΤΑΙΝΕ ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΡΙΟΕ + Ρ0ΤΑ33ΙΕΙΜ ΒΙΟΑΡΒΟΝΑΤΕ 

ΚΕΟΡΕΡ/ΑάβΙοο ΕΡ.ΤΑΒ (1035+675)ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ) 


Α120 Άλλα συμπληρώματα μεταλλικών στοιχείων 

Α1200 Μαγνήσιο 

Α1200 Μ0Ν0-ΜΑ0ΝΕ3ΙΕΙΜ-Ε-Α3ΡΑΡΤΑΤ-Η0Ε-ΤΡΙΗΥ0ΡΑΤ 

ΤΡΟΡΟΟΑΡΟ/ΕΙηί-Ρίΐ3ΠΠ3 Ε.Ο.ΤΑΒ 614,80(60,77Μβ++)ΜΟ/ ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

Α120008 ΜΑ0ΝΕ3ΙΕΙΜ ΡΙϋΟΕΑΤΕ 

ΜΑΟ-2/θ3ΐθηίθ3 ΟΒ.δΟΕ.δϋ 1.50/10ΜΕ ΑΜΡ(ΟΡΙΑΕ) ΒΌ<20ΑΜΡ(ΟΒΑΕ]Χ10ΜΕ 

δ0ΕΕΙΜΑ0/ΕΙηί-Ρίΐ3ΠΤΐ3 ΟΒ.ΒΟΕ.δϋ 1.50/10ΜΕ ΥΙΑΕ ΒΤΧ20\/ΙΑΕ(νΐΑΕΧ10ΜΕ) 


Α14 Αναβολικά φάρμακα για συστηματική χορήγηση 

Α14Α Αναβολικά στεροειδή 

ΠΕ: Ενδείκνυνται οτην απλαοτική αναιμία, σε περιπτώσεις γενικευμένου καρκίνου του μαστού σε γυναίκες πριν από την εμμη¬ 
νόπαυση ή αφαίρεση των ωοθηκών. 

Α14ΑΒ Παράγωγα οιστρενίου 

Α14ΑΒ01 ΝΑΝϋΡΟΕΟΝΕ 


ΑΝΑΒΟΕΙΝΕ ΟΕΡΟΤ/ΑάθΙοο 

ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

50ΜΟ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 

ΠΕ. ΠΔ.3 

ϋΕΟΑ 0υΡΑΒΟΕΙΝ/θΓ93ηοη 

ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

50ΜΟ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 

ΠΕ. ΠΔ.3 


ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

200ΜΟ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ5\/ΙΑΕ3 Χ2ΜΕ 

ΠΕ. ΠΔ.3 

ΕΧΤΡΑΒ0ΕΙΝΕ/0θηθρίΐ3ΓΓΠ 

ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

200ΜΟ/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ3νΐΑΕ3Χ2ΜΕ 

ΠΕ. ΠΔ.3 

ΝΑΝϋΡΟΕΟΝΕ ΟΕΟΑΝΟΑΤΕ/ΝΟΡΜΑ/Νοητΐ3 





ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

200ΜΟ/2ΜΕ Ν/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1ΥΙΑΕΧ2ΜΕ 

ΠΕ. ΠΔ.3 


ΠΔ.3: Μόνο με ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία 
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Α16 Άλλα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού 

Α16Α Άλλα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού 

Α16ΑΑ Αμινοξέα και παράγωγα 

Α16ΑΑ01 ΙΕΥΟΟΑΡΝΙΤΙΝΕ 


ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο οτις κληρονομικές μυοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες οφειλόμενες σε αποδεδειγμένη έλλειψη καρνιτί- 
νης. 


ΑνΕΡΤΟΕ/Εβονθη 

0ΒΑΕ.50Ε 

ΙΟ/ΙΟΜΕ \/ΙΑΕ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 

ΒΙΤΟνίΟΝΙΕ/Χρισπα 

ΟΒ.δΟ.ϋ 

ΙΟ/ΙΟΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΟΑΠΝΙϋΟδΕ/Φαραν 

0Β.30Ε.3Ρ 

ΙΟ/ΙΟΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΟΑΡΝΙΕ/Ανφαρμ 

0Β.50Ι_.3ϋ 

ΙΟ/ΙΟΜΕ 

ΒΤΧ10Ν/ΙΑΕ8 ΟΒΑΙΟΟΟΒ 

ΠΕ 

00ΡυΒΙΝ/ΐ33ί5 

ΟΒ.3ΟΕ.30 

ΙΟ/ΙΟΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΕΝδΙΑΕ/ΒβιτίΘάίηθ 

ΟΒ.3ΟΕ.30 

ΙΟ/ΙΟΜΕ ΡΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΡΒΕΙΤΕΝΟΡΙ/Βθίθπτι 

ΟΒ.3ΟΕ.30 

ΙΟΟΟΜΟ/ΙΟΜΕ δΙΝ.ϋΟδΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

0Β0\Λ/ΑΒΤ/Ι3ρή3πη 

0ΒΑΕ.30Ε 

ΙΟ/ΙΟΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ10 νΐΑΕδ (10 ΜΕ) 

ΠΕ 

ΙΝΕδΤΟΜ/Μθάίουβ 

ΙΝ0.30Ε 

10/5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ5ΜΕ 

ΠΕ 


ΟΒ.δΟί.δϋ 

1Θ/1ΟΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΙΝΤΕΕΕ0ΤΑ/Ε1ηί-Ρ1ΐ3πτΐ3 

ΙΝ0.30Ε 

10/5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡ3Χ5ΜΕ 

ΠΕ 


ΟΒ.δΟΙ.δϋ 

ΙΟ/ΙΟΜΕ 

ΒΤΧ10ΚΥΠΕΛΛΙΑΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΚΟΡΤΙΕΑΝ/Οουρ 

0ΒΑΕ.30Ε 

ΙΟΟΜΟ/ΙΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΕΕ\/ΑΜ 1 Ν/Οβηβρήβπτι 

ΟΒ.δΟΙ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧ10νΐΑΕ3Χ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΕΕν00ΑΡ!ΝΙΕ/Βίθ3ρΓ3γ 

0Β.50Ε.50 

1Θ/10ΜΕ ΡΕ(3ΙΝ0ΕΕ ϋΟ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΕΙδΕΡΟΡΙ/νοοβΙθ 

0Β.301.30 

1Θ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ Χ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΕΟΡΟδΤΙΝ/Ρ3ΠΌθθΙί3 

ΟΒ.δΟΙ.δϋ 

ΙΟ/ΙΟΜΕ 

ΒΤΧ10νΐΑΕ3Χ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΜΑΕΕϋΡΙΟΕ/Χρισπα 

ΟΒ.δΟΙ.δϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΜΕΡΙΕΙΤ/Εβονθη 

ΟΒ.δΟΙ.δϋ 

ΙΟ/ΙΟΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΜΕνΑΜΥδΤ/Χρισπα 

ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

ΙΟ/ΙΟΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΜΙΝΑΡΙΤΙΝΕ/Μινερβα 

ΟΒ.δΟΙ.δϋ 

ΙΟ/ΙΟΜΕ νΐΑΕ(3.ϋ03Ε) 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΜΙΝΟΑ/Φοινιξφαρμ 

ΟΒ.δΟΙ.δϋ 

10/3ΙΝ0ΕΕ ϋ03Ε 

ΒΤΧΙονίΑΕΧΙΟΜΕ 

ΠΕ 

ΟδΚΑΝΑ/νβΙΚβ 

ΟΒ.δΟΙ.δϋ 

ΙΟ/ΙΟΜΕ 

ΒΤΧ10νΐΑΕ3Χ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΡΗΑΟΟνίΤ/Βτοδ 

ΙΝϋ.δΟΙ 

10/οΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ5ΜΕ 

ΠΕ 


ΟΒ.δΟΙ.δϋ 

ΙΟ/ΙΟΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

δΟΕΕΙϋΑΜΙΝ/ΚΙθνθ 

ΟΒ.δΟΙ.δϋ 

ΙΟ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ10(ΡΕ X 10ΜΕ) 

ΠΕ 

δΕΙΡΕΡΙΑΜΙΝ/νίθΠθΧ 

ΙΝϋ.30Ε 

10/5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΕ 

ΠΕ 


ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

10/ΡΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΤΟΝΟνίΤ/ΡϊθΐηθΚ 

ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

ΙΟ/ΙΟΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 

ΤΒΙΑΝ/Οθγπο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

10/5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ10 (ΑΜΡΧ5ΜΕ) 

ΠΕ 


ΙΝΦ30Ε 

10/5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5 (ΑΜΡΧ5ΜΕ) 

ΠΕ 

ΤΡΙΙΝΑΕΙΝ/Νοπτΐ3 

ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

10/10ΜΕ(3ΙΝΟΕΕ ϋΟ) 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ 


Α16ΑΒ Ένζυμα 

Α16ΑΒ03 ΑΟΑΙ_5ΙϋΑ5Ε ΑΕΡΑ 

ΠΕ: Ενδείκνυται μόνο στη θεραπεία ενζυμικής αντικατάστασης σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση της νόσου του Ροότγ 
(ανεπάρκεια α-γαλακτοζιδάσης). 

ΡΙΕΡΕΑΘΑΕ/ΤΚΙ Ευτορθ ΙΝ03Ι 1ΜΟ/ΜΙ Κουτί με ένα φιαλίδιο ΠΕ, ΠΔ.16 


ΠΔ.16: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από εξειδικευμένους ιατρούς 
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Β Αίμα και αιμοποιητικά όργανα 

Β01 Αντιθρομβωτικοί παράγοντες 

Β01Α Αντιθρομβωτικοί παράγοντες 

Β01ΑΑ Ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ 

Β01ΑΑ03 \Λ/ΑΗΡΑΗΙΝ δΟϋΐυΜ 


ΡΑ Ν \Λ/Α ΠΡΙΝ/Αυυοΐΐ 

Β01ΑΑ07 ΑΟΕΝΟΟΟίΙΜΑΒΟί 

ΤΑΒ 

5Μ0/ΓΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3ΤΕΒ 2X10) 


δΙΝΤΒΟΜ/ΝονθΠίβ 

ΤΑΒ 

4Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ 2X10) 


Β01ΑΒ 

Ομάδα ηπαρίνης 





Β01ΑΒ 01 

Ηπαρίνες μεγάλου μοριακού βάρους 



Β01ΑΒ01 

01 ΗΕΡΑΒΙΝ ΟΑίΟΙ ίΙΜ 




ΟΑίΟΙ ΡΑΒΙ ΝΕ/δθηοίί-δγηίΙτβΙθΙοο 

ΙΝϋ.δΟί 

5000Ιϋ/0.2Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡ δΥΡ X 0,2Μί 




ΙΝϋ.δΟί 

12500Ιϋ/0.5Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧΙΟΑΜΡΧΟ.δΜί+ΙΟδΥΒ 



ΙΝϋ.δΟί 

200001.ϋ/0.8Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ0.8Μί+10δΥΒ 

Β01ΑΒ01 

01 ΗΕΡΑΒΙΝ ΒΟϋΐυΜ 




ΗΕΡΑΒΙΝ/ίΕΟ/ίθο 

ΙΝϋ.δΟί 

5000ΙίΙ/5Μί νΐΑί 

ΒΤΧ5\/ΙΑίδΧ5Μί 

ΠΔ.5 



ΙΝϋ.δΟΙ 

25.000 ΐυ/5ΜίνΐΑί 

νΐΑίΧ5Μί(Β“ΓΧ1 ονίΑίδ) 

ΠΔ.5 

Β01ΑΒ 02 

Ηπαρίνες μικρού μοριακού βάρους 




ΠΕ: Ενδείκνυνται για την πρόληψη των φλεβικών θρομβώσεων και γενικώς των θρομβοεμβολικών επιπλοκών. Επίσης, για την 


πρόληψη της δημιουργίας πηγμάτων στην εξωσωματική κυκλοφορία κατά την αιμοκάθαρση. 


Β01ΑΒ04 

02 ϋΑίΤΕΡΑΒΙΝ 





ΡΒΑΟΜΙΝ/ΡΙιβιτηεαθ 

ΙΝϋ.δΟί 

2500ΑΝΤΙ-ΧΑ Ιϋ/0.2Μί 

ΒΤΧ10ΡΡ.3ΥΒ.Χ0,2Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 



ΙΝϋ.δΟί 

5000ΑΝΤΙ-ΧΑ ΙΙϋ/0.2Μί 

ΒΤΧ10ΡΡ.3ΥΒ.Χ0.2Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 



ΙΝϋ.δΟί 

10.000 ΑΝΤΙ-ΧΑΙϋ/ΙΜί 

ΒΤΧ10ΑΜΡ3Χ1Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 

Β01ΑΒ05 

02 ΕΝΟΧΑΡΑΒΙΝ 





ΟίΕΧΑΝΕ/Ανθηίίβ 

ΙΝϋ.δΟί 

2000ΑΝΤΙ-ΧΑ ΐυ/0.2Μί 

ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΒ.Χ0.2Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 



ΙΝϋ.δΟί 

4000ΑΝΤΙ-ΧΑ ΐυ/0.4Μί 

ΒΤΧ2ΡΡ3ΥΒ.Χ0.4Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 



ΙΝϋ.δΟί 

6000όη1ί- ΧΑ/Ο,διτιΙ 

ΒΤΧ2ΡΒ-3ΥΡΙΧ0.6Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 



ΙΝϋ.δΟί 

8.000 θηίί-ΧΑ ΐυ/0,8 

ΒΊΧ2ΡΡ-3ΥΒΧ0.8Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 



ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟ.ΟΟΟόηίί-ΧΑ ΙίΙ/1 Μί 

ΒΤΧ2ΡΡ-3ΥΒΧ1 Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 

Β01ΑΒ06 

02 ΝΑϋΡίΟΡΑΡίΙΝ 





ΡΡΑΧΙ ΡΑΒΙ ΝΕ/δθηοίί-δγηίίίθΙθΙοο 

ΙΝϋ.δΟί 

2850ΑΝΤΙ-ΧΑ Ιϋ/0.3Μί 

ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΡΧ0.3Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 



ΙΝϋ.δΟί 

5700ΑΝΤΙ-ΧΑ Ιϋ/Ο.δΜί 

ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΡ.Χ0.6Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 



ΙΝϋ.δΟί 

9500ΑΝΤΙ-ΧΑ ΙίΙ/1 Μί 

ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΡΧ1 Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 

Β01ΑΒ07 

02 ΡΑΡίΝΑΡΑΡίΙΝ 





ΤΗΒ0ΜΒ0ΡΑΒΙΝ/ΑΙΪ3 \Λ/333βπτΐ3ηη 







ΙΝϋ.δΟί 

3200 ΙίΙ/0.3Μί 

ΒΤΧ6ΡΡ.δΥΡ.Χ0,3Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 



ΙΝϋ.δΟί 

4250 Ιϋ3Χ3/0.4Μί 

ΒΤΧ6ΡΡ8ΥΡ.Χ0,4Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 



ΙΝϋ.δΟί 

6400 Ιϋ/Ο.δΜί 

ΒΤΧδΡΡδΤΥ.ΧΟ,δΜί 

ΠΕ, ΠΔ.27 

Β01ΑΒ08 

02 ΒΕΥΙΡΑΒΙΝ 





οεινΑΡίΝ/Αευοίΐ 

ΙΝϋ.δΟί 

14323Πίί-Χα ϋ/0,25Μί 

ΒΤΧ5ΡΡ3ΥΡΧ0.25Μί 

ΠΕ, ΠΔ.27 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.27: Με ελεγχόμενη ιατρική συνταγή περιορισμένης χρήσης 
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Β01ΑΒ10 02 ΤΙΝΖΑΡΑΒΙΝ 

ΙΝΝΟΗΕΡ/Εβο 

ΙΝϋ.δΟΕ 

35003ηίίΧ3 ίυ/0,35ιηΙ 

ΒΤΧ2 ΡΡ. δΥΡ ,ΧΟ, 35Μ Ε 

ΠΕ, ΠΔ.27 


ΙΝϋ.δΟΕ 

4500αηίίΧΑ ίυ/0,45ιηΙ 

ΒΤΧ2ΡΡ.δΥΒ.Χ0,45ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.27 


ΙΝϋ.δΟΕ 

10.000 βηΙί-ΧβΙϋ/Ο,δΜί 

ΒΤΧ2ΡΡ.δΥΒΧ0,5ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.27 


ΙΝϋ.δΟΕ 

140003η1ΕΧαΙΕΙ/0,7ΜΕ 

ΒΤΧ2ΡΡ.δΥΒΧ0,7ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.27 


ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙδΟΟΟαηίΕΧθΙϋ/Ο,ΘΜΕ 

ΒΤΧ2ΡΡ.δΥΒΧ0,9ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.27 


ΙΝϋ.δΟΕ 

20000 ΑΝΤΙ-ΧΑΙϋ/2 ΜΕ 

ΒΤΧ10\/ΙΑΕδΧ2ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.27 


Β01ΑΒ 03 Αναστολείς πρωτεϊνάσης 

ΠΕ: Προφύλαξη και θεραπεία θρομβοεμβολικών επιπλοκών οε περιπτώσεις : 1. Κληρονομικής ανεπάρκειας αντιθρομβίνης III, 
2. Επίκτητης ανεπάρκειας αντιθρομβίνης III. 


Β01ΑΒ02 03 ΑΝΤΙΤΗΒΟΜΒΙΝ III (ΗΙΙΜΑΝ ΟΟΝΟΕΝΤΠΑΤΕ) 


ΚΥΒΕΠΝΙΝ-Ρ/Γερολυματος ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 500ΐυ/νΐΑΕ ΒΤΧΐνΐΑΕ+ΐνΐΑΕΧ 10 ΜΕδΟΕν+ 

ϋδΕΒ ΚΙΤ ΠΕ, ΠΔ.5 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ ΙΟΟΟΙϋ/νίΑΕ ΒΤΧΐνΐΑΕ+1ΑΜΡΧ20ΜΕδΟΕ ΠΕ, ΠΔ.5 

ΒΟΙΑΟ 01 Αναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρούμενης της ηηαρίνης 

Β01Α006 01 ΑΟΕΤΥΕδΑΕΙΟΥίΑΤΕ ΕΥδΙΝΕ 

ΠΕ: Δεν επιτρέπεται η διαφήμισή τους από τα ΜΜΕ. 



ΕΟΙΟΑΕΜ/δθηοίί-δγηΙίίθΙθόο 

ΡΟ.ΟΒ.δϋ 

180 (100)ΜΟ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ308ΑΟΗΕΤ3 

ΠΕ 


Ρϋ.ΟΒ.δϋ 

288(160)ΜΟ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 δΑΟΗΕΤδ 

ΠΕ 


Ρϋ.ΟΡί.δΟ 

540(300)Μ«3/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 δΑΟΗΕΤδ 

ΠΕ 

Β01Α006 01 ΑΟΕΤΥΕ3ΑΕΙΟΥΕΙΟ ΑΟΙϋ 




ΠΕ: Δεν επιτρέπεται η διαφήμισή τους από τα ΜΜΕ. 



ΑδΡΙΒΙΝ/ΒβγβΓ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

ΠΕ 

Α3ΡΙΒΙΝ 100/ΒθγβΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

ΠΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ90(ΒΕΙδΤ9Χ10) 

ΠΕ 

ΑδΡΙΒΙΝ 300 /Βθυθγ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤΕΒδ) 

ΠΕ 

δΑΕ0δΡΙΒ/υηί-Ρή3ΓΓΤΐ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

ΠΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

160ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

ΠΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

325ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

80ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

ΠΕ 

11 ΡδΑΕΟ 1 Ν-Ν/ΒπδΙοΙ ΜγθΓ3 δρυίΐτί) 

ΕΕ.ΤΑΒ 

0.325Ο/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 

Β01Α007 01 ϋΙΡΥΒΙϋΑΜΟΙ-Ε 





ϋΙΡΥΒΙΟΑΜΟΕΕ 

ενέσιμο (χωρίς ιδιοσκεύασμα) 



ΑϋΕΖΑΝ/Α(1θΙοο 

δ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤΕΒ) 


ΡΕΒδΑΝΤΙΝ/ΒοβήπηθθΓ 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



δ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 1X30) 



δ.Ο.ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙδΤ 2X15) 



Β01Α011 01 ΙΕ0ΡΒ03Τ 

ΠΕ: Ενδείκνυται για την θεραπεία της προχωρημένης αποφρακτικής θρομβοαγγείίτιδος (νόσος του ΒυβτμβΓ) σε περιπτώσεις 
όπου δεν ενδείκνυται η επαναγγειοποίηση 

ΙΙ_ΟΜΕΟΙΝ/3οίΐΘΐΊΠ9 ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ Ο.ΙΜΟ/ΜΙΑΜΡ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ ΠΕ. ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.27: Με ελεγχόμενη ιατρική συνταγή περιορισμένης χρήσης 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 
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Β01Α013 (31 ΑΒΟΙΧΙΜΑΒ 

ΠΕ: Ενδείκνυται ως επικουρικό οκεύαομα οτην αγωγή με ηπαρίνη και αοπιρίνη, οτην διαδερμική στεφανιαία επέμβαση. 


ΒΕΟΡΠΟ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ιι\υ.30ΐ_ 

10ΜΟ/5ΜΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ5ΜΙ_ 

ΠΕ, ΠΔ.5 

Β01Α016 (31 ΕΡΤΙΡΙΒΑΤΙϋΕ 

ΙΝΤΕ(3ΒΙϋΝ/δρ ΕυΓορβ 

ΙΝΦ50.ΙΝΡ 

0.75ΜΟ/ΜΕ 

νΐΑΕΧΙΟΟΜί 

ΠΔ.10 


ΙΝϋ.301 

2ΜΘ/ΜΕ 

νΐΑΕΧΙΟΜΙ 

ΠΔ.10 


Β01Α017 (31 ΤΙΒΟΡΙΒΑΝ 

Α(3(3ΒΑδΤΑΤ/νί3ΠΘΧ 0/5.501.ΙΝ 0.25Μ6/ΜΙ_(0,025%) ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΙ ΠΔ.10, ΠΔ.53 

Β01Α030 (31 ϋΙΡΥΒΙΟΑΜΟΕΕ + ΑΟΕΤΥΕ5ΑΕΙΟΥΕΙΟ ΑΟΙϋ 

ΑΟΟΒΕΝΟΧ/ΒοθήπηςθΓ ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 (200+25)Μ(3/ΟΑΡ ΒΤΧ60 


ΒΟΙΑΟ (32 Νεώτερα 

ΠΕ: Χορηγούνται μόνο όπου αντενδείκνυται η χρήση ακετυλοσαλικυλικού οξέος: Στην πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων 
σε ασθενείς με ιστορικό ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων, εμφράγματος μυοκαρδίου, διαλείπουσα χωλότητα. 

Β01Α004 (32 ΟΕΟΡΙϋΟΟΒΕΕ 

ΙδΟΟ\/ΕΒ/Βπ3ΐοΙ ΜγθΓ3 3ρυί66 
ΡΙ_ΑνΐΧ/δ3ηοίί Βπί 3 δηο 

Β01Α005 (32 ΤΙΟΕΟΡΙϋΙΝΕ 

Ρ,Ο.ΤΑΒ 

Ρ,Ο,ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΙΙ5ΤΧ28 

ΒΤΧ28(Βυ5ΤΕΒ5) 

ΠΕ 

ΠΕ 

ΑΝ(3Η ΟδΤΑΝ-100/Βιοσταμ 

ΟΑΡ3 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

ΠΕ 

ΕΤΡΑΒΙΟΙ/νίΙοο 

Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΕ 

ΝΕΟ ΡυΐνίΟΑΙ/Ανφαρμ 

ΟΑΡ3 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΝΕΟ-ΟΜΝΙΡΕΝ/Νοππθ 

3. Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΕ 

ΒυΧΙ00ΕΑΝ/Ρΐ3ί3ΐπι 

ΟΑΡ3 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ40 

ΠΕ 

ΤΙΟΕΙΟ/δβηοίί-δγηΐΐΊθΙθΙοο 

Ρ,Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΠΕ 

ΤΙΟΕΟϋΟΝΕ/Γερολυματος 

Ρ,Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΠΕ 

ΒΟΙΑ018 (32 ΤΡ!ΙΡΕυ5ΑΕ 

ΠΕ: Κίνδυνος αντίδρασης υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό του προϊόντος και οτα σαλικυλικά 


ΑΡΕΕΝ/(33ΐθηίθ3 

ΒΟΙΑϋ Ένζυμα 

Β01Αϋ02 ΑΕΤΕΡΕΑ3Ε 

ΟΑΡ3 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΙΙ$Τ5Χ10) 

ΠΕ 

ΑΟΤΙΕΥδΕ/ΒοβήππθθΓ 

Β01Αϋ07 ΡΕΤΕΡΕΑ3Ε 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

50ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧ50ΜΕ3 

ΠΔ.10 

ΒΑΡΙΕΥδΙΝ/ΡΙοοήθ 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1,160/νΐΑΕ (10ϋ) 

2νΐΑΕ3Χ1,16Θ+2ΡΡ3ΥΡ ΠΔ.10, ΠΔ.53 


Β01ΑΧ Αλλοι αντιθρομβωτικοί παράγοντες 

Β01ΑΧ ΡΒΟΤΕΙΝ Ο 

ΟΕΡΒΟΤΙΝ/ΒθχΙθγ Ρ3.ΙΝϋ.30Ι_ 500Ιϋ/νΐΑΙ_ ΒΤΧίνίΑΕ ΠΔ.9 

Ρ5.ΙΝϋ.30Ι_ ΙΟΟΟΙϋ/νίΑΕ ΒΤΧ1ΥΙΑΕ ΠΔ.9 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.9: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών) 

ΠΔ.10: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (Μ.Ε.Θ. εμφραγμάτων) 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Β02 

Β02Α 

Β02ΑΑ 

Β02ΑΑ02 

Αντιαιμορραγικά 

Αντιινωδολυτικά 

Αμινοξέα 

ΤΒΑΝΕΧΑΜΙΟ ΑΟΙϋ 




ΤΒΑΝ3ΑΜΙΝ/Α. Νικολακοπουλος 

ΟΑΡ3 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 (ΒΕΙ3Τ.5Χ10) 

Β02Β 

Β02ΒΑ 

Β02ΒΑ01 

Βιταμίνη Κ και άλλα αιμοστατικά 
Βιταμίνη Κ 

ΡΗΥΤΟΜΕΝΑϋΙΟΝΕ 



ΚΟΝΑΚΙΟΝ/Βοοίΐθ 

ιίχυ.δοι 

ΙΝϋ.30ί 

2ΜΟ/0.2ΜΕ ΑΜΡ 

10ΜΟ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ0.2ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


Β02ΒΟ Τοπικά αιμοστατικά 

Β02Β007 ΟΟΕΕΑΟΕΝ ΤΥΡΕ I ΕΥΟΡΗΙΕΙΖΕϋ 


ΟΕΕΡΙΧ/Βγοβ 

ΜΕϋ.δΡΟΝΘ 

250ΜΘ/ΡΟ 

ΒΤΧ33ΡΟΝ0.5Χ5οιη 


Β02Βϋ 

Παράγοντες της πήξης του αίματος 



Β02Βϋ 

ΗΕΙΜΑΝ ΡΕΑ3ΜΑ ΡΒΟΤΕΙΝ ΡΒΑΟΤ + ΑΡΡΤΟΤΙΝΙΝ ΡΒΟΜ ΒΟνίΝΕ ΕΙΙΝΟ + ΒΟνίΝΕ ΡΕΑ3ΜΑ 

ΡΒΟΤΕΙΝ ΡΒΑΟ + ΟΑΕΟΙΙΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ΟΙΗΥΟΒΑΤΕ + ΗΕΙΜΑΝ ΡΕΑΟΕΝΤΑ ΡΒΟΤΕΙΝ ΡΒΑ 


ΒΕΒΙΡΕΑ3Τ Ρ/Γερολυματος ΤΙδ.Αϋ.ΙΙΟ 

0.5ΜΕ 

ΒΤΧ[ΒΤ Α:(ΟΟΜΒΙ-3ΕΤ 

ΠΔ.9 


ΤΙδ.Αϋ.ΕΙΟ 

1ΜΕ 

ΒΤΧ[ΒΤ Α:(ΟΟΜΒΙ-3ΕΤ 

ΠΔ.9 


ΤΙδ.Αϋ.ΕΙΟ 

3ΜΕ 

ΒΤΧ[ΒΤ Α:(ΒΟΜΒΙ-3ΕΤ 

ΠΔ.9 

Β02Βϋ02 

ΡΑΟΤΟΒ VIII (ΑΝΤΙΗΑΕΜΟΡΗΙΕΙΟ ΡΑΟΤΟΒ), ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 



ΡΑΝΗϋΙ/Οβιτιο 

ΙΝΡδν 

250ΐυ/νΐΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΠΔ.9 


ΙΝΡ5ν 

500ΙϋΑ/ΙΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΠΔ.9 


ΙΝΡ3Υ 

ιοοοιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΠΔ.9 

ΒΕ00ΜΒΙΝΑΤΕ/Β3ΧΪΘΓ ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

250ΙΕΙΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙΟΜΕ 

ΠΔ.9 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΐυ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΐνίΑΕΧΙΟΜΕ 

ΠΔ.9 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟίυ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΐνίΑΕΧΙΟΜΕ 

ΠΔ.9 

Β02Βϋ02 

ΡΑΟΤΟΒ VIII ΗΕΙΜΑΝ (ΑΝΤΙΗΑΕΜΟΡΙΕΙΟ ΡΑΟΤΟΒ) ΜΟΝΟΟΕΟΝΑΕΕΥ ΡυΒΙΡΙΕϋ, ΜΕϋ, ΜΕΤΗΟϋ 

ΗΕΜ0ΡΙΕ-Μ/Β3ΧΙΘΓ ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

250 Ιϋ/νίΑΕ 

ρΤΧίνίΑΕΜΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΔ.9 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΐυ/νΐΑΕ 

(ΒΤΧίνίΑΕΜΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΔ.9 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000 Ιϋ/νίΑΕ 

ΡΤΧίνίΑΕΜΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΔ.9 

Β02Βϋ02 

ΡΑΟΤΟΒ νΐΙΙ:0 (ΡΒΕΕΖΕ ϋΒΙΕϋ ΗΕΙΜΑΝ ΟΟΑΟυΕΑΤΙΟΝ ΡΑΟΤΟΒ) 


ΡΑΟΤΟΒ νΐΙΙ/ΒΙΟΤΕ5Τ δϋΗ/Ιονιος ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

250 Ιϋ/5ΜΕ νΐΑΕ 

1VIΑΕΧ250Ι ϋ+1VIΑΕ 

ΠΔ.9 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

500 Ιϋ/ΙΟΜΕ νΐΑΕ 

1VIΑΕΧ500Ι υ+1VIΑΕΧ10 

ΠΔ.9 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

1000 Ιϋ/ΙΟΜΕ νΐΑΕ 

ΐνΐΑΕΧ1000ΐυ+1 νΐΑΕΧ10ΜΕ3ΟΕν 




+1ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΠΔ.9 

Β02Βϋ02 

ΡΑΟΤΟΒ VI11:0 ΡΑ3ΤΕΕΙΒΙΖΕϋ (ΗΕΙΜΑΝ ΟΟΑΟυΕΑΤΙΟΝ ΡΑΟΤΟΒ) 


ΜΟΝΟΟΕΑΤΕ-Ρ/Γερολυματος ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

250 Ιϋ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕ30Εν 

ΠΔ.9 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

500 Ιϋ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕ 30Εν 

ΠΔ.9 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

1000 Ιϋ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕ 30Εν 

ΠΔ.9 

Β02Βϋ02 

ΗυΜΑΝ ΡΕΑ3ΜΑ ΟΟΑΟϋΕΑΤΙΟΝ ΡΑΟΤΟΒ VIII 



8 Υ/θ3ΐθηίθ3 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500 ΐυ/νίΑΕ 

ρΤΧ10ΒΤΧΐνΐΑΕ)ε 

ΠΔ.9 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

250ΙΕΙ/ΥΙΑΕ 

(ΒΤΧ10ΒΤ+ΐνΐΑΕ)+ 

ΒΤΧ10ΒΤΧ1ΥΙΑΕΧ10ΜΕ 30ΕΥ 

ΠΔ.9 

ΠΔ.9: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών) 





ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Β02Βϋ02 ΜΟΡίΟΟΤΟΟΟΟ ΑΕΕΑ 

ΒΕΡΑΟΤΟ/ΟβηβΙίοβ ΙηβΙίΙυΐβ 




Ρ3.ΙΝϋ.30Ι_ 

250Ιϋ/νΐΑΙ_ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ+1 νΐΑΙΧ4Μ150Ι_ 

ΠΔ.9 

Ρ3.30Ε.ΙΝΡ 

500 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧ1\/ΑΙΙ+ΐνΐΑΙΧ4Μ1301 

ΠΔ.9 

Ρ5.30Ε.ΙΝΡ 

ιοοο ιυ/νίΑΐ 

ΒΤΧΐνΐΑΙ_+ΐνΐΑΙ_Χ4ΜΙ_80Ι_ 

ΠΔ.9 


Β02Βϋ02 ΟΟΤΟΕΟΟ ΑΕΡΑ 


ΗΕΕΙΧΑΤΕ ΝΕΧΘΕΝ/Β3γθΓ 

Ρ3.ΙΝϋ.30ί 

250 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧΐνΐΑί+ΐνΐΑίΧ2.5Μί50ίν+15ΕΤ ΠΔ.9 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

500 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧΐνΐΑί+1 νΐΑίΧ2.5Μί30ίν+13ΕΤ ΠΔ.9 


Ρ5.ΙΙ\υ.50ί 

1000 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑίΧ2.5Μί80ίν+13ΕΤ ΠΔ.9 

ΚΟΟΕΝΑΤΕ ΒΑΥΕΒ/Β3ΥΘΓ 

Ρ5.ΙΙ\υ.501 

250 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧ1\/ΙΑί+ΐνΐΑίΧ2.5ΜίδΟίν+1δΕΤ ΠΔ.9 


Ρδ.ΙΝΕΙ.δΟΕ 

500 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑίΧ2,5ΜίδΟίν+1 δΕΤ ΠΔ.9 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

1000 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΥΙΑίΧ2.5ΜίδΟίν+1 δΕΤ ΠΔ.9 


Β02Βϋ04 ΡΑΟΤΟΒ IX (ΜΟΝΟΟΕΟΝΑΕ ΑΝΤΙΒΟϋΥ ΡυΡίΙΡΙΕϋ) 


ΜΟΝΟΝΙΝΕ/Γερολυματος 

ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

250 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧΐνΐΑί+ϋ3ΕΒ ΚΙΤ 

ΠΔ.9 


ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

500 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧΐνΐΑί+ϋ3ΕΡ! ΚΙΤ 

ΠΔ.9 


ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

1000 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧΐνΐΑί+ϋ3ΕΒ ΚΙΤ 

ΠΔ.9 

Β02Βϋ04 ΗϋΜΑΝ ΡΕΑδΜΑ ΟΟΑΟϋΕΑΤΙΟΝ ΡΑΟΤΟΡ! IX ΟΟΝΟΕΝΤΒΑΤΕ 



ΒΕΤΑΡΑΟΤ/νίθηβχ 

Ρ3.ΙΝϋ.30Ε 

250Ιϋ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί+ΐνΑΙίΧδΜί 

ΠΔ.9 


Ρ3.ΙΝϋ.30Ε 

500 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.9 


Ρ3.ΙΝϋ.30Ε 

1000 ΙϋΑ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑί+ΐνίΑί 

ΠΔ.9 

ΡΙΕΡΕΕΝΙΝΕ-νΡ/03ΐβηί03 

ίΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

2501 ϋ/νίΑί 

(ΒΤΧ10ΒΤΧ1 νΐΑί)+(ΒΤΧ10Χ1 νΐΑί 
Χ5Μί 30ίν^-ϋ3ΕΒ ΚΙΤ 

ΠΔ.9 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500Ιϋ/νΐΑί 

(ΒΤΧ10ΒΤΧΐνΐΑί)^-(ΒΤΧ10 

XI νΐΑίΧΙΟΜί 30ίν)+ϋ3ΕΒ ΚΙΤ 

ΠΔ.9 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΙϋΛ/ΙΑί 

(ΒΤΧ10ΒΤΧ1 νΐΑί)+(ΒτΧ1 ΟΧ 

1 νΐΑίΧ20Μί 30ίν^ϋ3ΕΒ ΚΙΤ 

ΠΔ.9 

Β02Β009 ΝΟΝΑΟΟΟ ΑΕΡΑ 





ΒΕΝΕΡΙΧ/Οθηθΐίοδ Ιηβΐίΐυΐθ 

Ρ3.ΙΝϋ.30Ε 

250Ιϋ/5Μί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑίΧ5Μί30ί 

ΠΔ.9 


Ρ3.ΙΝϋ.30Ε 

500Ιϋ/5Μί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑίΧ5Μί50ί 

ΠΔ.9 


Ρ3.ΙΝϋ.30ί 

ΙΟΟΟΙϋ/ΙΟΜί ΥΙΑί 

ΒΤΧΐνΐΑί+ΐνΐΑίΧ10Μί3 

ΠΔ.9 


Β03 Φάρμακα κατά της αναιμίας 

Β03Α Προϊόντα σιδήρου 

Β03ΑΑ Σίδηρος δισθενής, από του στόματος προϊόντα 

Β03ΑΑ07 ΡΕΡΙΠΟϋδ δϋΕΡΡΙΑΤΕ ϋΡΙΙΕϋ 

ΜΙΟΡΙΟΡΕΡΙ/νίδηθΧ ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 150(47)ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30(ΒίΙ5ΤΕΒ5) 

Β03ΑΑ07 ΕΕΡΙΒΟυδ δϋΕΡΑΤΕ δΕδΟυΐΗΥϋΡΙΑΤΕ 

ΤΑΡΟΥΡΕΒΟΝ/Ρή3ΠΤΙ3ί3ΐ3Γβ 3Β.30.ΤΑΒ 256.3(80)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

Β03ΑΑ07 ΡΕΡΙΡίΟϋδ δϋΕΡΑΤΕ, ΟΙΗΥϋΒΑΤΕ 

ΒΕδΟΡΕΒΟΝ/Νον3Γίί3 3.0.ΤΑΒ 125(37)Μα/ΤΑΒ ΒΤΧ50(Βϋ3ΤΕΒ3) 

Β03ΑΒ Σίδηρος τρισθενής, από του στόματος προϊόντα 

Β03ΑΒ05 ΡΕΡΪΡ1ΙΟ ΗΥΟΡίΟΧΙϋΕ ΡΟΕΥΜΑίΤΟδΕ ΟΟΜΡΕΕΧ 


ΡΕΠΠυΜ ΗΑϋδΜΑΝΝ/ΝγοοπΊθά Ο-Μ/ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ5Τ 3X10) 

ΠΔ.9: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΟΒ.δΟ.ϋ 

(50 )Μ Ο/ΜΕ 

ΡΕΧ30ΜΕ 


ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

100ΜΟ/5ΜΕ ΑΜΡ ΟΒΑΕ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΕ 


3ΥΒ 

50ΜΟ/5ΜΙ 

ΡΕΧ125ΜΕ 

ΗΕΜΑΡΕΒ/υηί-ΡΙτ3ηη3 

ΟΗνΥ.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΟΒ.δΟ.ϋ 

50ΜΟ/ΜΕ 

ΡΕΧ30ΜΕ 


ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

100ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ Χ5ΜΕ 


δΥΒ 

50ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ125ΜΕ 

νΕΕΤΙΡΕΒ/Ρΐ3ί3ΠΤΐ 

ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

100ΜΟ(Ρβ+++)/5ΜΕνΐΑΕ 

ΒΤΧ10(\/ΙΑΕδΧ5ΜΕ) 

Β03ΑΒ05 ΕΕΒΡΙΙΟ ΗΥϋΒΟΧΙϋΕ ΡΟΕΥΜΑΕΤΟδΕ ΟΟΜΡΕΕΧ + ΡΟΕΙΟ ΑΟΙϋ 


ΡΕΒΡίυΜ ΡΟΕ ΗΑυδΜΑΝΝ/ΝγοοιτίΘά 




ΟΗνΥ,ΤΑΒ 

(100+0.350)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ 3X10) 

ΗΕΜΑΡΕΡΙ Ρ0Ε/υηί-Ρή3πτΐ3 

ΟΗΥΥ.ΤΑΒ 

(100+0.350)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ8Τ3Χ10) 

Β03ΑΒ09 ΙΒΟΝ ΡΒΟΤΕΙΝ δυΟΟΙΝΥΕΑΤΕ 



ΡΥδΙΟΡΕΡΙ/Ιΐί 

ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

800(40 Ρθ * * * )ΜΟ/15ΜΕν 

ΒΤΧΙονΐΑΕδ(ΟΒΑΕ) 

ΕΕΟΟΡΕΡΙ/ΕΙρβη 

ΟΒΑΕ.δΟΕ 

266.65(13.33ΡΕ)ΜΟ/5Μ 

ΡΕΧ150ΜΕ 


ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

800(40ΡΕ+++)ΜΘ/15ΜΕ 

ΒΤΧ10νΐΑΕ(ΟΒΑΕ]Χ15Μί 


Ρϋ.ΟΒ.δϋ 

800(40ΡΕ+++)ΜΟ/δΑΟΗΕ 

ΒΤΧ12 δΑΟΗΕΤδ 

Β03ΑΒ09 ΙΒΟΝ ΡΒΟΤΕΙΝ δυΟΟΙΝΥΕΑΤΕ + ΟΑΕΟΐυΜ ΡΟΕΙΝΑΤΕ ΡΕΝΤΑΗΥΟΒΑΤΕ 

ΡΥδΙΟΡΟΕ/ΙΙί 

ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

800+0.235ιη9/15ΜΕνΐΑ 

ΒΤΧΙΟϋΟ 


Β03ΑΟ Σίδηρος τρισθενής, παρεντερικά προϊόντα 

Β03ΑΟ ΙΒΟΝ ΗΥΟΒΟΧΙϋΕ δυΟΒΟδΕ ΟΟΜΡΕΕΧ 

νΕΝΟΡΕΒ/νίίοΓ Ο/δ.δΟί.ΙΝ 100ΜΟ/5ΜΕ ΒΤΧ5νΐΑΕδΧ5ΜΕ 

Β03Α006 ΙΒΟΝ ΙΙΙ-ΗΥϋΒΟΧΙΟΕ ϋΕΧΤΒΑΝ ΟΟΜΡΕΕΧ 

ΟΟδΜΟΡΕΠ/ΟθΓΤΙΟ ΙΝϋ.δΟί 50ΜΟ/1ΜΕ ΒΤΧ10ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΙΝϋ.δΟΕ 50ΜΟ/1ΜΕ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 

Β03Αϋ Σίδηρος σε συνδυασμό με φυλλικό οξύ 

Β03Αϋ03 ΡΕΒΒΟυδ δυΕΡΑΤΕ δΕδΟυΐΗΥΟΒΑΤΕ + ΡΟΕΙΟ ΑΟΙϋ 

ΟΥΝΟ-ΤΑΡΟΥΡΕΡΟΝ/Ρή3ΓΓΠ3ί3ΐ)ΓΘ ΡΒ.ΤΑΒ 80+0.35ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30(ΒίΙδΤΕΡ) 

Β03Αϋ03 ΡΕΒΒΟυδ δΕΙΕΡΗΑΤΕ ϋΒΙΕϋ + ΡΟΕΙΟ ΑΟΙϋ _ 

ΡΕ0Ρ0Ε/νί3ΠΘΧ ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ [150(47>Κ),5ΜΘ]ΜΘ/ΟΑ ΒΌ<30(ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

Β03Αϋ03 ΡΟΕΙΟ ΑΟΙϋ + ΡΕΒΒΟυδ δυΕΡΑΤΕ ΑΝΗΥϋΒΟυδ 

ΡΕΒΟ-ΡΟΕΙΟ-δΟΟ/ΑββοΙΙ ΟΟ.Β.Ρ.Ο.Τ 325(105)ΜΟ+350ΜΟΘ/ΤΑ ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ ΡΑΟΚ2Χ10 


Β03Β Βιταμίνη Β12 και φυλλικό οξύ 

Β03ΒΑ Βιταμίνη Β12 (κυανοκοβαλαμίνη και παράγωγα) 

Β03ΒΑ03 ΗΥϋΡΟΧΟΟΟΒΑΕΑΜΙΝ ΑΟΕΤΑΤΕ 


ΑΒΤΙ0Ε0Χ/υηί-Ρίΐ3ητΐ3 

ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

1ΜΟ/2ΜΕ 

10ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ2ΜΕ 

Β03ΒΒ Φυλλικό οξύ και παράγωγα 

Β03ΒΒ01 ΡΟΕΙΟ ΑΟΙϋ 



ΡΙΕΙΟΙΝΕ/ΑάβΙοο 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΣΕ ΒΕΙδΤΕΒδ) 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 


ΠΔ.5 


ΠΔ.5 

ΠΔ.5 
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Β03Χ Άλλα φάρμακα κατά της αναιμίας 

Β03ΧΑ Άλλα φάρμακα κατά της αναιμίας 

Β03ΧΑ01 ΕΡΟΕΤΙΝ ΒΕΤΑ (ΡΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ) 

ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο: 1. Στην αναιμία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας 2. Σε αναιμία παοχόντων που υποβάλλονται οε θερα¬ 
πεία με πλατίνη. 3. Στην πρόληψη της αναιμίας προώρων νεογνών (εκτός από τις περιπτώσεις συσκευασιών που περιέχουν 
βενζυλική αλκοόλη ως συντηρητικό και που απαγορεύεται η χρήση στα βρέφη). 


ΝΕΟΠΕΟΟΡΜΟΝ/ΡΙοοήβ 

ΙΝϋ.δΟί 

1000Ιϋ/0,3ΜΕ ΡΡ.δΥΒ 

ΒΤΧβΡΒΕΡ.δΥΒ 

ΠΕ. ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

2000ΙΕΙ/0.3ΜΙ ΡΡ.δΥΒ 

ΒΤΧβΡΒΕΡ.δΥΒ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

3000Ιϋ/0,3ΜΕ ΡΡ.δΥΒ 

ΒΤΧβΡΒΕΡ.δΥΒ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

4000Ιϋ/0,3Μί ΡΡ.3ΥΒ 

ΒΤΧβΡΒΕΡ.δΥΒ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

5000Ιϋ/0,3ΜΕ ΡΡ.δΥΒ 

ΒΤΧβΡΒΕΡ.δΥΒ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

6000Ιϋ/0,3ΜΕ ΡΡ.3ΥΒ 

ΒΤΧβΡΒΕΡ.δΥΒ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

10000 Ιϋ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ3διχωρα φυσιγγιαχΐ τηΙ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

10000ΐυ/0,6ΜΕ ΡΡ.δΥΒ 

ΒΤΧβΡΒΕΡ.δΥΒ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

20000 Ιϋ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ3Διχωρα φυσίγγια 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

20000Ιϋ/0,6ΜΕ ΡΡ.δΥΒ 

ΒΤΧβΡΒΕΡ.δΥΒ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

600001ϋ/ΟΑΒΤΕΒ 

3 ΟΑΒΤΧ1 ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

100000 Ιϋ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ5ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


Β03ΧΑ01 ΕΠΥΤΗΠΟΡΟΙΕΤΙΝ ΗΙΙΜΑΝ, ΡΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 


ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο: 1. Στην αναιμία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας 2. Σε αναιμία παοχόντων που υποβάλλονται σε θερα¬ 
πεία με πλατίνη. 3. Στην πρόληψη της αναιμίας προώρων νεογνών (εκτός από τις περιπτώσεις συσκευασιών που περιέχουν 
βενζυλική αλκοόλη ως συντηρητικό και που απαγορεύεται η χρήση οτα βρέφη). 


ΕΡΒΕΧ/ϋ3Π35θη-0ίΐ39 

ΙΝϋ.δΟί 

1000 Ιϋ/0.5 Μί 

ΒΤΧ6 νΐΑίδΧΟ.δΜί 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

1000 Ιϋ/0.5 ΜΙ 

ΒΤΧ6ΡΡ,3ΥΒΧ0.5Μί 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

2000 ΐυ/0.5Μί ΡΡ.δΥΒ 

ΒΤΧ6ΡΡ,δΥΒ.Χ0.5ΜΙ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

2000Ιϋ/1ΜΙ 

ΒΤΧβνίΑίδΧΙΜΙ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

3000 Ιϋ/0.3Μί ΡΡ.δΥΒ 

ΒΤΧ6ΡΡ,δΥΒ.Χ0.3ΜΙ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

4000 Ιϋ/0.4ΜΙ ΡΡ.δΥΒ 

ΒΤΧ6ΡΡ.δΥΒ,Χ0.4Μί 

ΠΕ. ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

4000Ιϋ/1ΜΙ 

ΒΤΧβνίΑΙΧΙ Μί 

ΠΕ. ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

5000Ιϋ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧ6ΡΡ.3ΥΒΧ0.5ΜΙ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

6000ΐυ/0,6Μί 

ΒΤΧ6ΡΡ.3ΥΒΧ0.6ΜΙ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

8000Ιϋ/0,8ΜΕ 

ΒΤΧ6ΡΡ.3ΥΒΧ0.8ΜΕ 

ΠΕ. ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

ιοοοοιυ/ΐΜί 

ΒΤΧ6ΡΡ.3ΥΒΧ1ΜΙ 

ΠΕ. ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

ιοοοοιυ/ΐΜΐ 

ΒΤΧβνίΑίδΧΙΜΙ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

40000 Ιϋ/Μί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΜί 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

40000 Ιϋ/Μί 

ΒΤΧ4\/ΙΑίδΧ1Μί 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟί 

40000 Ιϋ/Μί 

ΒΤΧβνίΑίδΧΙΜΙ 

ΠΕ, ΠΔ.18, ΠΔ.54 


Β03ΧΑ02 ΟΑΠΒΕΡΟΕΤΙΝ ΑΕΡΑ 

ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο: 1. Στη θεραπεία της αναιμίας που σχετίζεται με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε ενήλικες και παιδιατρι¬ 
κούς ασθενείς ηλικίας > 11 ετών. 2. Στη θεραπεία της αναιμίας σε ενήλικες ασθενείς με καρκίνο, με συμπαγείς όγκους (μη 


αιματολογικές κακοήθειες), οι οποίοι λαμβάνουν χημειοθεραπεία. 




ΑΒΑΝΕ5Ρ/ΑΓΠ9ΘΠ 

ΙΝϋ.δΟί 

10ΜΟΘ/0.4Μί ΡΡδΥ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.4Μί 

ΠΕ, 

ΠΔ.18, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

150ΜΟ/0.3Μί ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.3ΥΒΧ0.3Μί 

ΠΕ, 

ΠΔ.18, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

15ΜΟΘ/0.375Μί 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.375Μί 

ΠΕ, 

ΠΔ.18, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

20ΜΟ/0.5Μί 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.5Μί 

ΠΕ, 

ΠΔ.18, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

30ΜΟ/0.3Μί ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.3Μί 

ΠΕ, 

ΠΔ.18, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

40ΜΟ/0.4Μί ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.4Μί 

ΠΕ, 

ΠΔ.18, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

50ΜΟ/0.5ΜΕ ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.3ΥΒΧ0.5Μί 

ΠΕ, 

ΠΔ.18, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

60ΜΟ/0.3ΜΕ ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.3Μί 

ΠΕ, 

ΠΔ.18, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

80ΜΟ/0.4ΜΕ ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.4Μί 


ΠΕ, ΠΔ.18 


ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟΟΜΟ/Ο.δΜί ΡΡ.δΥΒ 

4ΡΒ.δΥΒΧ0.5Μί 


ΠΕ, ΠΔ.18 


ΠΔ.18: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά κέντρα αιμοκάθαρσης, ογκολογικά, αιματολογικά). 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 
ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Β05 Υποκατάστατα αίματος και διαλύματα έγχυσης 

Β05Α Αίμα και συναφή προϊόντα 

Β05ΑΑ Υποκατάστατα αίματος και κλάσματα πρωτεϊνών πλάσματος 

Β05ΑΑ01 ΑΙ_ΒΙ)ΜΙΝ ΗϋΜΑΝ 


ΗυΜΑΝ ΑΙ_ΒΙΙΜΙΝ/ΒΑΧΤΕΡΙ/Β3ΧίΘΓ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0.25 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΟΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0.25 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΔ.5 

ΗυΜΑΝ ΑΙ_Β 11Μ1Ν/ΒΑΥΕΡΪ/ΒβγβΓ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

250ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΟΜΕ 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΗυΜΑΝ ΑΙΒυΜΙΝ/ΒΕΗΗΙΝΟννΕΡΪΚΕ/Γερολυματος 

250Μ6/ΜΙ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΤΧ1ΡΕΧ50ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΤΧ1ΡΕΧ100ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΗυΜΑΝ ΑΙΒυΜΙΝ/ΟΗΙΡΟΙδ/Οβιτιο 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΟ/1ΜΕ 

Ν/ΙΑΕΧ50ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/1ΜΙ 

νΐΑΕΧΙΟΟΜΕ 

ΠΔ.5 

ΖΕΝΑΕΒ/03ΐθηί03 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΤΧ50ΜΕΒΟΤΤΕΕ 

ΠΔ.5 


Β05ΑΑ01 ΡΕΑ3ΜΑ ΡΒΟΤΕΙΝ ΡΡΑΟΤΙΟΝ (ΗυΜΑΝ) 

ΗΙΙΜΑΝ ΑΙΒΙΙΜΙΝ/ΒΙΟΤΕδΤ -ΙΟ \Ν 3ΑΕΤ ΟΟΝΤΕΝΤ/Ιονιος 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 

ΠΔ.5 

Β05ΑΑ02 ΗυΜΑΝ ΡΕΑδΜΑ ΡΡΪΟΤΕΙΝ ΟΡ Υ/ΗΙΟΕ ΗυΜΑΝ ΙΜΜυΝΟΟΕΟΒυΕΙΝδ ΑΤ ΕΕΑδΤ 95% 


ΡΕΝΤΑΟΕΟΒΙΝ/Ιονιος ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ20ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 

ΠΔ.5 


Β05ΑΑ05 ΟΕΧΤΒΑΝ 40 + ϋΕΧΤΒΟδΕ 

Β05ΑΑ05 ϋΕΧΤΒΑΝ 40 + δΟΟΙΙΙΜ 

Β05ΑΑ06 ΡΟΕΥΟΕΕΙΝΕ 

ΗΑΕΜΑΟΟΕΙ/ΑνθΠΐίδ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 3.5% 


ΠΔ.5 

ΠΔ.5 

ΐνΐΑΙΧ500ΜΙ ΠΔ.5 


Β05ΑΑ06 δυΟΟΙΝΥΕΑΤΕϋ ΟΕΕΑΤΙΝ + δΟϋΙϋΜ ΟΗίΟΒΙΟΕ + δΟϋΐυΜ ΗΥϋΒΟΧΙϋΕ 

ΟΕΙΟΡυδΙΝΕ/Βίοσερ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 4%+0,701%+0,136% ΒΤΧΙΟΕΟΟΡΕΑΟ ΤΟΝ 500 ΠΔ.5 


Β05ΑΑ07 ΗΥϋΒΟΧΥΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΡ! δΤΑΡΪΟΗ + δΟϋΐυΜ ΟΗΕΟΡΜΟΕ 


ΗΑΕδ-δΤΕΗΙΕ/ΡΓΘ5θηίυ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10%+0.9% 

ΒΑΘΧ500ΜΕ(ΡΒΕΕ ΡΕΕΧ) 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10%+0.9% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

ΒΑΘΧ500ΜΕ(ΡΡΙΕΕ ΡΕΕΧ) 

ΠΔ.5 

ΗΕΜΟΗΕδ/Βιοσερ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10%+0.9% 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ(ΕϋΡΕ)Χ500ΜΕ ΠΔ.5 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ(ΕϋΡΕ)Χ500ΜΕ ΠΔ.5 

Β05ΑΑ07 ΡΟΕΥ(0-2 ΗΥϋΡίΟΧΥΡΡίΟΡΥΕ) ΟΕΕΕυΕΟδΑ + δΟϋΐυΜ ΟΗΕΟΡίΙϋΕ 


νθΐυνΕΝ/ΡΓθ3θηίυ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

15 ΒΑΟδ Χ500ΜΕ (ΡΡ1ΕΕ ΡΕΕΧ) 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

15ΒΑΘΧ500ΜΕ (Ρ.ν.Ο.) 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

6%+0.9% 

20 ΒΑΘδ Χ250ΜΕ (ΡΒΕΕ ΡΕΕΧ) 

ΠΔ.5 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 





ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


8365 


Β05Β Ενδοφλέβια διαλύματα 

Β05ΒΑ Διαλύματα παρεντερικής διατροφής 

Β05ΒΑ01 Αμινοξέα 

Β05ΒΑ01 ΑΕΑΝΙΝΕ + ΑΡΟΙΝΙΝΕ + ΑδΡΑΡΤΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΥδΤΕΙΝΕ + ΟΕΕΙΤΑΜΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + 
ΙδΟΕΕΙϋΟΙΝΕ + Ι_ΕυθΙΝΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΡΡΟΕΙΝΕ + 3ΕΡΙΝΕ + 
ΤΑΕΙΒΙΝΕ + ΤΗΡΕΟΝΙΝΕ + ΤΡΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + ΤΥΡ03ΙΝΕ + νΑΕΙΝΕ ... 


ΥΑΜΙΝ ΙΝΡΑΝΤ/ΡΓΘ3βηίυ5 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧΙΟΟΜΕ 
ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 


ΠΔ.5 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ01 ΑΕΑΝΙΝΕ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΑΡΟΙΝΙΝΕ + ΑδΡΑΡΤΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΥδΤΕΙΝΕ ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΡΙϋΕ 

ΜΟΝΟΗΥϋΡΑΤΕ + ΟΕΙϋΤΑΜΙΟ ΑΟΙϋ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ + Ε- 
ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ + 3ΕΒΙΝΕ + ΤΗΡΕΟΝΙΝΕ + ΤΡΥΡΤΟΡΗΑΝ, ... 


νΑΜΙΝ 18 ΕΕΕΟΤΡΟΕΥΤΕ ΡΡΕΕ/ΡΓθ3θηίυ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΙΒΟΤΤΕΕΧΙΟΟΟΜΕ 

1ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 


ΠΔ.5 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ01 Ι30ΕΕΕΙ0ΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΥ3ΙΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΤΗΡΕΟΝΙΝΕ + 
ΤΡΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + 1/ΑΕΙΝΕ + ΑΡΟΙΝΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΑδΡΑΡΤΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΕυΤΑΜΙΟ 
ΑΟΙϋ + ΡΡΟΕΙΝΕ + Ε-3ΕΗΙΝΕ + ΟΕΥΟΥΕ-Ε-ΟΕυΤΑΜΙΝΕ ΜΟΝΟΗΥϋΡΑΤΕ + ... 


ΥΑΜΙΝ (\Λ/ΙΤΗ 0ΕΕΙΤΑΜΙΝΕ)/ΡΓΘ3βηίυ3 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


1 ΒΟΤΤΕΕΧΙΟΟΟΜΕ 
1ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 


ΠΔ.5 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ01 ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΤΗΡΕΟΝΙΝΕ + 
ΤΡΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + νΑΕΙΝΕ + ΑΡΟΙΝΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΡΡΟΕΙΝΕ + 
ΑδΡΑΡΤΙΟ ΑΟΙϋ + Ε-ΑδΡΑΡΑΟΙΝΕ ΜΟΝΟΗΥϋΡΑΤΕ + Ε-ΟΕΕΙΤΑΜΙΟ ΑΟΙϋ + ... 


ΑΜΙΝΟΡΕΑ3ΜΑΕ ΗΕΡΑ 10%/Βιοσερ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 


ΠΔ.5 


Β05ΒΑ01 ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + νΑΕΙΝΕ + ΕΥ3ΙΝΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΤΗΡΕΟΝΙΝΕ + 
ΑΡΟΙΝΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΑδΡΑΡΤΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΥδΤΕΙΝΕ + ΟΕΕΙΤΑΜΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΕΥΟΙΝΕ + 
ΡΡΟΕΙΝΕ + Ε-3ΕΒΙΝΕ + ΤΥΡΟδΙΝΕ + Ε-ΟΡΝΙΤΗΙΝΕ ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΡΙϋΕ + ... 


ΡΡΙΜΕΝΕ/Β3Χ1ΘΓ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


10% νν/ν 
10% νν/ν 


ΒΟΤΤΕΕΧΙΟΟΜΕ 
ΒΟΤΤΕΕ Χ250ΜΕ 


ΠΔ.5 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ01 ΑΕΑΝΙΝΕ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΑΡΟΙΝΙΝΕ + ΑδΡΑΡΤΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΥδΤΕΙΝΕ ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΡΙϋΕ 
ΜΟΝΟΗΥϋΡΑΤΕ + ΟΕΕΙΤΑΜΙΟ ΑΟΙϋ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ 
ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΡΙϋΕ + ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΡΡΟΕΙΝΕ + 3ΕΒΙΝΕ + ΤΗΡΕΟΝΙΝΕ + 
ΤΡΥΡΤΟΡΗΑΝ, ... 


ΥΑΜΙΝ 14/ΡΓθ3θηίυ3 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΙΒΟΤΤΕΕΧΙΟΟΟΜΕ 

1ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 


ΠΔ.5 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ01 ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΡΙϋΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + 
ΤΗΡΕΟΝΙΝΕ + ΤΡΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + νΑΕΙΝΕ + ΑΡΟΙΝΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΑΕΑΝΙΝΕ + 
ΡΡΟΕΙΝΕ + ΑδΡΑΡΤΙΟ ΑΟΙϋ + Ε-ΑδΡΑΡΑΟΙΝΕ ΜΟΝΟΗΥϋΡΑΤΕ + ΑΟΕΤΥΕΟΥδΤΕΙΝΕ + ... 


ΑΜΙΝΟΡΕΑ3ΜΑΕ Ε-10/Βιοσερ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΑΜΙΝΟΡΕΑ5ΜΑΕ Ε-5/Βιοσερ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΤΕΧ500ΜΕ 

ΒΤΕΧ500ΜΕ 


ΠΔ.5 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ02 Γαλακτώματα λίπους 

Β05ΒΑ02 ΟΕΙΥΕ ΟΙΕ + 30ΥΑ ΟΙΕ 


ΟΕΙΝΟΕΕΙΟ/ΟΝπΙθο Ρ3ΓΘΠ1ΘΓ3Ι 


ΕΜΕΙ.ΐν.ΙΝΡ 


20% 


ΒΤΧ10ΒΟΤΤΕΕδΧ250ΜΕ 


ΠΔ.5 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΜϋ.ΐν.ΙΝΡ 

20% 

ΒΤΧΙΟΒΟΤΤίΕδΧδΟΟΜί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% Υϋ/ν 

ΒΤΧ24ΒΑΘδΧ100Μί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% \Λ//ν 

ΒΤΧ20ΒΑ(33Χ250Μί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% νν/ν 

ΒΤΧ10ΒΑΘ5 Χ500Μί 

ΠΔ.5 

Β05ΒΑ02 ΡυΒΙΡΙΕϋ δΤΒυΟΤυΒΕΟ ΤΒΙΟίΥΟΕΒΙϋΕδ 



3ΤΒυθΤΟΙ_ΙΡΙΟ/ΡΓΘ5βηίυ5 ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% (200Μ(3/Μί) 

ΒΤΧ250 Μί (ΡίΑδΤΙΟ ΒΑΟ) 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% (200ΜΟ/Μί) 

ΒΤΧ500Μί(ΡίΑ3ΤΙΟ ΒΑΟ 

ΠΔ.5 

Β05ΒΑ02 δΟΥΑ ΟΙ1_ 




ΙΝΤΒΑΕΙΡΙ0/ΡΓΘ3θηίυ5 ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

30% 

ΒΟΤΤίΕΧ333Μί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΘΧΙΟΟΜί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΘΧ250Μί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΟΧδΟΟΜί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

30% 

ΒΑ(3Χ333Μί 

ΠΔ.5 

Β05ΒΑ02 δΟΥΑ ΟΙΙ_ + ΡΒΑΟΤΙΟΝΑΤΕϋ ΕΟΟ ΡΗΟδΡΗΟϋΡΙΟδ + ΟίΥΟΕΒΟί 


ΙΝΤΒΑίΙΡΙ0/ΡΓθ3θηίΐΙ8 ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΑΘΧδΟΟΜί 

ΠΔ.5 

Β05ΒΑ02 δΟΥΑ ΟΙΙ_ + ΜΕϋΙΙΙΜ ΟΗΑΙΝ ΡΑΒΤΙΑί ΟίΥΟΕΗΙΟΕδ (ΙΜΜΙΤΟΒ 742) 


ϋΡΟΡυΝϋΙΝ ΜΟΤ/ΙΟΤ/Βιοσερ ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

10% 

ΡίΧδΟΟΜί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΡίΧΙΟΟΜί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΡίΧ250Μί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

20% 

ΡίΧδΟΟΜί 

ΠΔ.5 

Β05ΒΑ03 Υδατάνθρακες 




Β05ΒΑ03 ϋΕΧΤΠΟδΕ (ΟίίΙΟΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥϋΒΑΤΕ 



ΟΕΧΤΒΟδΕ/Κοινόχρηστα ΙΝϋ.δΟί 

5% 

ΑΜΡΧδΜί 


ΙΝϋ.501 

5% 

ΑΜΡΧΙΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

35% 

ΑΜΡΧΙΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

35% 

ΑΜΡΧ20Μί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΑΘΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΑΘΧ250Μί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΑΘΧδΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΑΘΧΙΟΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

35% 

ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

35% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 



ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 
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Β05ΒΑ10 Συνδυασμοί 

Β05ΒΑ10 Αμινοξέα - Υδατάνθρακες 

Β05ΒΑ10 ϋΕΧΤΒΟδΕ (ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥϋΒΑΤΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ 

ΗΥϋΗΟΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + νΑΕΙΝΕ 
+ ΑΡΚ3ΙΝΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ + δΕΒΙΝΕ + ... 


ΝΕΙΤΒΙΡΕΕΧ ΡΕΒΙ/Βιοσερ 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ΒΑΟΧΙΟΟΟΜΕ 

ΠΔ.5 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ΒΑΘΧ2000ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΝΕΙΤΒΙΡΕΕΧ ΡΕυδ/Βιοσερ 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ΒΑΟΧΙΟΟΟΜΕ 

ΠΔ.5 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ΒΑΘΧ2000ΜΕ 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ10 ϋΕΧΤΒΟδΕ(ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥϋΒΑΤΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + 

ΜΑΟΝΕδΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ΗΕΧΑΗΥϋΒΑΤΕ + ΟΕΥΟΕΒΟΕ-1(2)-ϋΙΗΥϋΒΟΟΕΝ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΜΙΧΤΙϋΒΕ 
ΟΡ δΟϋΙΕΙΜ δΑΕΤδ (30/70%) ΡΕΝΤΑΗΥϋΡΑΤΕ) 

ΑΜΙΝΟΜΙΧ/ΡΓΘ3θηίϋ3 ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΒΤΧΙοακκος 2 θαλαμών X (500ΜΕ+500ΜΕ) ΠΔ.5 

ΙΝϋ.30.ΙΝΡ ΒΤΧΙοακκος 2 θαλαμών X (750ΜΙ_+750ΜΙ_) ΠΔ.5 

ΙΝϋ.30.ΙΝΡ ΒΤΧΙοακκος 2 θαλαμών Χ(1000ΜΕ+1000ΜΕ) ΠΔ.5 

Β05ΒΑ10 ΤΥΒΟδΙΝΕ + ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΙΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΕΥδΙΝΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + 

ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + ΤΡΙΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + νΑΕΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΑΕΑΝΙΝΕ 
+ ΟΕΥΟΙΝΕ + ΡΡΙΟΕΙΝΕ + Ε-δΕΡίΙΝΕ + ΤΑΕΙΒ1ΝΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ... 

ΑΜΙΝΟνΕΝ 0ΕΕΙ00δΕ/ΕΕΕ0ΤΒ0ΕΥΤΕδ/ΡΓΘ3βηίυ3 

ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 3.5% ΒΟΤΤΕΕΧΙΟΟΟΜί ΠΔ.5 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 3.5% ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ ΠΔ.5 

Β05ΒΑ10 ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + 
ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + νΑΕΙΝΕ + ΤΥΒΟδΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΤΑΕΙΒΙΝΕ + 
ΟΕΥΟΙΝΕ + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ + Ε-δΕΠΙΝΕ + ΜΑΕΙΟ ΑΟΙϋ + δΟϋΐυΜ ΗΥϋΒΟΧΙϋΕ + ... 

ΟΟΜΡΕΕνΕΝ/ΡΓβββηίυβ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΒΑαΧ2500(Α.1000ΜΕ+Β1000ΜΕ+Γ500ΜΕ) ΠΔ.5 

Β05ΒΑ10 ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ + ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + νΑΕΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + 
ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ + Ε-δΕΒΙΝΕ + 
ΤΥΒΟδΙΝΕ + ϋΕΧΤΒΟδΕ (ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΑΝΗΥϋΒΟΕΙδ 

ΟΕΙΝΙΜΙΧ Ν17035/Β3ΧΪΘΓ δΟΕ.ΐν.ΙΝΡ (10+35)% ΒΤχδΒΑΘδχΙί 

(Σάκκος δύο διαμερισμάτων) ΠΔ.5 

Β05ΒΑ10 ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ + ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + νΑΕΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + 
ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ + Ε-δΕΒΙΝΕ + 
ΤΥΒΟδΙΝΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΑΟΕΤΑΤΕ ΤΒΙΗΥϋΒΑΤΕ + ΡΟΤΑδδΙΕΙΜ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ϋΙΒΑδΙΟ 

ΟΕΙΝΙΜΙΧ Ν14Ο30Ε/Β3ΧΙΘΓ δΟΕ.ΐν.ΙΝΡ (8,5+30)% ΒΤχ8ΒΑΘ3χ1Ε 

(Σάκκος δύο διαμερισμάτων) ΠΔ.5 

Β05ΒΑ10 ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ + ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + νΑΕΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + 
ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ + Ε-δΕΒΙΝΕ + 
ΤΥΒΟδΙΝΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΑΟΕΤΑΤΕ ΤΒΙΗΥϋΒΑΤΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ϋΙΒΑδΙΟ + ... 

ΟΕΙΝΙΜΙΧ Ν9Ο20Ε/Β3ΧΙΘΓ δΟΕ.ΐν.ΙΝΡ (5,5+20)% ΒΤχδΒΑΘδχΙΕ 

(Σάκκος δύο διαμερισμάτων) ΠΔ.5 

Β05ΒΑ10 δΟϋΙΕΙΜ ΗΥϋΒΟΧΙϋΕ + ΡΟΤΑδδΙΕΙΜ ΗΥϋΒΟΧΙϋΕ + ΜΑΕΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΕυΤΑΜΙΟ ΑΟΙϋ + ΑΕΑΝΙΝΕ + 
ΡΒΟΕΙΝΕ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + νΑΕΙΝΕ + ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + 
ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ... 

ΡΕΒΙΡΕΙδΙΝ/ΡΓΘ3βηίΐΙ3 ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΒΟΤΤΕΕΧΙΟΟΟΜΙ ΠΔ.5 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 





8368 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ ΠΔ.5 

Β05ΒΑ10 ΑΕΑΝΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΑδΡΑΒΤΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΥδΤΕΙΝΕ + ΟΕΕΙΤΑΜΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + 
ΙδΟΙΕυΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ + δΕΒΙΝΕ + 
ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + ΤΥΒΟδΙΝΕ + νΑΕΙΝΕ + ... 

\/ΑΜΙΝ/0ΐυ00δΕ/ΡΓΘ5βηίυ5 ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΒΊΧΙΒΟΤΤΕΕΧΙΟΟΜΕ ΠΔ.5 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ ΠΔ.5 

Β05ΒΑ10 Αμινοξέα - Υδατάνθρακες - Λίπη 

Β05ΒΑ10 ϋΕΧΤΒΟδΕ(ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥϋΒΑΤΕ + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΑδΡΑΒΤΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΕΕΙΤΑΜΙΟ 
ΑΟΙϋ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΙΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ + Ε- 
ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ + Ε-δΕΒΙΝΕ + ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, ... 


ΚΑΒΐνΕΝ/ΡΓΘ3βηίιΐ5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΑΘΧ1026ΜΕ(Α.526ΜΕ+Β300ΜΕ+Γ200ΜΕ) 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΑΟΧ1540ΜΕ(Α. 790ΜΕ+Β450ΜΕ+Γ300ΜΕ) 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΑΟΧ2053ΜΕ(Α.1053ΜΙ+Β600ΜΕ+Γ400Μί) 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΑΟΧ2566ΜΕ(Α.1316Μί+Β750ΜΕ+Γ500ΜΙ) 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ10 ϋΕΧΤΒΟδΕ(ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥϋΒΑΤΕ + ϋΕΧΤΒΟδΕ (ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΑΝΗΥϋΒΟΕΙδ + ΑΕΑΝΙΝΕ + 

ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΑδΡΑΒΤΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΕυΤΑΜΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ 
+ ΕΥδΙΝΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΕΥδΙΝΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ 


ΚΑΒίνΕΝ ΡΕΒΙΡΗΕΒΑΕ/ΡΓθ3βηίυ3 ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΕΜυ.ΐν.ΙΝΡ 

ΒΤΧ2ΒΑΘδΧ1920Μί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΕΜυ.ΐν.ΙΝΡ 

ΒΤ Χ2ΒΑΘδΧ2400Μί 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΕΜϋ.ΐν.ΙΝΡ 

ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ1440ΜΕ 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ10 ϋΕΧΤΒΟδΕ(ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥϋΒΑΤΕ + ΜΟΝΟΒΑδΙΟ δΟϋΙϋΜ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ + ΖΙΝΟ 
ΑΟΕΤΑΤΕ ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ + δΟΥΑ ΟΙΕ + ΤΒΙΟΕΥΟΕΒΙϋΕδ ΜΕϋΐυΜ ΟΗΑΙΝ + ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + 
ΕΥδΙΝΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ 


ΝΙΙΤΒΙΡΕΕΧ ΕΙΡΙϋ ΡΕΒΙ/Βιοσερ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5ΒΑΘ3Χ1250ΜΙ7ΒΑΘ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5ΒΑΘ3Χ1875ΜΙ7ΒΑΘ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5ΒΑΘ3Χ2500Μ17ΒΑΘ 

ΠΔ.5 

ΝυΤΡΙΙΡΕΕΧ ΕΙΡΙϋ ΡΕυδ/Βιοσερ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5 ΒΑΘδΧΙ 250ΜΙ7ΒΑΘ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5 ΒΑΘδΧΙ 875ΜΕ/ΒΑΘ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5 ΒΑΘ3Χ2500ΜΙ7ΒΑΘ 

ΠΔ.5 

ΝυΤΡΙΙΡΕΕΧ ΕΙΡΙϋ δΡΕΟΙΑΕ/Βιοσερ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5 ΒΑΘδΧΙ 250ΜΕ/ΒΑΘ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5 ΒΑΘδΧΙ 875ΜΕ/ΒΑΘ 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ10 ϋΕΧΤΒΟδΕ(ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥϋΒΑΤΕ + δΟΥΑ ΟΙΕ + ΤΒΙΟΕΥΟΕΒΙϋΕδ ΜΕϋΙΙΙΜ ΟΗΑΙΝ + 
ΙδΟΕΕΙΙΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ + ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + 
ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + νΑΕΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΑδΡΑΒΤΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΕΙ/ΓΑΜΙΟ 
ΑΟΙϋ 


ΝΕΙΤΒΙΡΕΕΧ ΕΙΡΙϋ ΡΕυδ ννίΤΗΟΕΙΤ ΕΕΕΟΤΡΙΟΕΥΤΕ/Βιοσερ 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5 ΒΑΘδΧΙ 250ΜΙ7ΒΑΘ 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5 ΒΑΘ3Χ1875ΜΙ/ΒΑΘ 

ΠΔ.5 

ΝΕΙΤΒΙΡΕΕΧ ΕΙΡΙϋ δΡΕΟΙΑΕ \Λ/ΙΤΗΟΕΙΤ ΕΕΕΟΤΒΟΕΥΤΕ/Βιοσερ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5 ΒΑΘδΧΙ 250ΜΕ/ΒΑΘ 

ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

5 ΒΑΘδΧΙ 875ΜΕ/ΒΑΘ 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ10 δΟΥΑ ΟΙΕ + ΟΕΙΙΟΟδΕ ΑΝΗΥϋΒΟΙΙδ ΜΟΝΟΗΥϋΒΑΤΕ + ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΙΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ + 


ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + νΑΕΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + 
ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ + δΕΒΙΝΕ + ΟΕΥΟΙΝΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΑΟΕΤΑΤΕ + ϋΙΡΟΤΑδΙΕΙΜ 
ΡΗΟδΡΗΑΤΕ + δΟϋΐυΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΜΑΟΝΕδΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ 


ΟΕΙΝΟΜΕΕ Ν4-550/ΟΝπΙθο Ρ3ΓθηΐβΓ3ΐ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

10% 

ΒΤχβΤΡΙΙΡΕΕ-ΒΑΘδχΙΕ 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 10% 

ΟΕΙΝΟΜΕΕ Ν7-1 ΟΟΟ/ΟΙίηΐβο Ρ3ΓβηΙβΓ3ΐ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 20% 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 20% 


(400ΜΕ+400ΜΕ+200ΜΕ) ΠΔ.5 

ΒΤχ4ΤΡ1ΙΡΕΕ-ΒΑΘ3χ2Ε 

(800Μ Ε+800Μ Ε+400Μ Ε) ΠΔ.5 

ΒΤχβΤΒΙΡΕΕ-ΒΑΘδχΙΕ 
(400ΜΕ+400ΜΕ+200ΜΕ) ΠΔ.5 

ΒΤχ4ΤΡϋΡΙΕ-ΒΑ03χ2Ε 
(800ΜΕ+800ΜΕ+400ΜΕ) ΠΔ.5 


Β05ΒΑ10 30ΥΑ ΟΙΙ_ + ΙδΟΕΕΙϋΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ + ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + 
ΤΠΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + νΑΕΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + ΑΕΑΝΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ + δΕΒΙΝΕ + (3ΕΥΟΙΝΕ + 
δΟϋΙΙϋΜ ΑΟΕΤΑΤΕ + ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΜΑΟΝΕδΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ 
+ΑΝΗΥϋΒ01ϋδ ΟΕΙϋΟΟδΕ + δΟϋΙΙϋΜ ΟΕΥΟΕΒΟΡΗΟδΡΗΑΤΕ 


ΟΕΙΟΕΙΝΟΜΕΕ Ν4-550/Β3ΧΙΘΓ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΤΧ6ΒΑ03Χ1000ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ1500ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ2000ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΟΕΙΟΕΙΝΟΜΕΕ Ν4-550Ε/Β3ΧΙΘΓ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΤΧ6ΒΑΘ3Χ1000ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ2000ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΟΕΙΟΕΙΝΟΜΕΕ Ν7-1000Ε/Β3χΙθγ 

ΕΜυ.ΐν.ΙΝΡ 

ΒΤΧ4ΒΑΘ8Χ1500ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΕΜϋ.ΐν.ΙΝΡ 

ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ2000ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΕΜϋ.ΐν.ΙΝΡ 

ΒΤΧ6ΒΑΘ3Χ1000ΜΕ 

ΠΔ.5 

ΟΕΙΟΕΙΝΟΜΕΕ Ν7-1000/Β3ΧΙΘΓ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΤΧ6ΒΑΘ3Χ1000ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΤΧ4ΒΑΘ3Χ1500ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 

ΒΤΧ4ΒΑΘ5Χ2000ΜΕ 

ΠΔ.5 


Β05ΒΑ10 ΑΕΑΝΙΝΕ + ΑΒΟΙΝΙΝΕ + ΑδΡΑΒΤΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΥδΤΕΙΝΕ + ΟΕΕΙΤΑΜΙΟ ΑΟΙϋ + ΟΕΥΟΙΝΕ + ΗΙδΤΙϋΙΝΕ + 
ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΕΕΙΟΙΝΕ + ΕΥδΙΝΕ + Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ + ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ + ΡΒΟΕΙΝΕ + δΕΒΙΝΕ + 
ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ + ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- + ΤΥΒΟδΙΝΕ + νΑΕΙΝΕ + ϋΕΧΤΒΟδΕ + δΟΥΑ ΟΙΕ 


νΑΜ IΝ/Ο ΕΕΙ ΟΟδ Ε+Ι ΝΤΒΑΕΙ ΡI ϋ 20%/ΡΓΘ3θηίυ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΕ (ΙΝΤΒΑΕΙΡΙϋ 20%) + 

ΒΟΤΤΕΕΧ750ΜΕ (ΥΑΜΙΝ 0ΕΕΙ008Ε) ΠΔ.5 


Β05ΒΒ 

Διαλύματα που επηρεάζουν το ισοζύγιο πλεκτρολυτών 


Β05ΒΒ01 

Ηλεκτρολύτες 




Β05ΒΒ01 

δΟϋΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ 




δΟϋΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ/Κοινόχρηστα 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%\Λ//ν 

ΒΑΘΧ100ΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%\Λ//ν 

ΒΟΤΤΙΕΧΙΟΟΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%\Λ//ν 

ΒΑΟΧ250ΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%\Λ//ν 

ΒΟΤΤΙΕ Χ250ΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9 %\Λ//ν 

ΒΑΟΧ500ΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9 %\Λ//ν 

ΒΟΤΤΕΕ X 500 Μί 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%\Λ//ν 

ΒΑΘΧ1000ΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9 %\Λ//ν 

ΒΟΤΤΕΕ X 1000 ΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9 %\Λ//ν 

ΒΑΘΧ2000ΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0,9%\Λ//ν 

ΒΑΘΧ3000ΜΕ 

Β05ΒΒ01 

δΟϋΐυΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΡΟΤΑδδΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΑΤΕ + ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ 

ΒΙΝΟΕΒ’δ/Κοινόχρηστα 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0.86+0.03+0.033)% 

ΒΑΟΧ250ΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0.86+0.03+0.033)% 

ΒΑΘΧ500ΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,86+0,03+0,033)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0.86+0.03+0.033)% 

ΒΑΟΧΙΟΟΟΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,86+0.03+0,033)% 

ΒΟΤΤΕΕΧΙΟΟΟΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΘ Χ2000ΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΘ X 3000ΜΕ 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Β05ΒΒ01 

50ϋΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΗΕΟΒΙΟΕ + ΟΑΕΟΙΙΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ + 50ϋΙΕΙΜ 

ΕΑΟΤΑΤΕ 

ΕΑΟΤΑΤΕϋ ΠΙΝ(3ΕΒ’5/Κοινόχρηστα ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΟΧ100ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΟΧ250ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΘΧ500ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΟΧ1000ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΘΧ2000ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΑΘΧ3000ΜΕ 

Β05ΒΒ01 

δΟΟΙΕΙΜ ΑΟΕΤΑΤΕ ΤΒΙΗΥϋΒΑΤΕ + ΡΟΤΑδδΙΙΙΜ ΟΗΕΟΒΙΟΕ + δΟΟίυΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΜΑΟΝΕδΙΕΙΜ 


ΟΗΕΟΒΙΟΕ ΗΕΧΑΗΥϋΒΑΤΕ + ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙΟΕ ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ 


ΕΕΕΟΤΒΟΕΥΤΕ/Κοινόχρηστα ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 

Β05ΒΒ02 

Ηλεκτρολύτες - Υδατάνθρακες 



Β05ΒΒ02 

ΟΕΧΤΒΟδΕ(ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥΟΒΑΤΕ + ΡΟΤΑδδΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙΟΕ 

ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ΙΝ 0ΕΧΤΒΟ5Ε ΙΝϋΕΟΤΙΟΝ/Κοινόχρηστα 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5%+0.2% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5%+0.2% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5%+0.2% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 

Β05ΒΒ02 

δΟΟΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙΟΕ + ΟΕΧΤΒΟδΕ(ΟΕυθΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥΟΒΑΤΕ 


δΟϋΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ & ΟΕΧΤΒΟδΕ/Κοινόχρηοτα 




ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0.9+5)% 

ΒΟΤΤΕΕ Χ100ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,9+5)% 

ΒΟΤΤΕΕ Χ250ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,9+5)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,9+5)% 

ΒΟΤΤΕΕ Χ1000ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,18+4)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,18+4)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,18+4)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0,18+4)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0.45+2.5)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

(0.45+2.5)% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 

Β05ΒΟ 

Διαλύματα που επιφέρουν ωσμωτική διούρηση 


Β05Β001 

ΜΑΝΝΙΤΟΕ 



ΜΑΝΝΙΤΟΕ/Κοινόχρηστα ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΘΧ500ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ500ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΘΧ1000ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ1000ΜΕ 


Β05ϋ Περιτοναϊκά Διαλύματα 

Β050Α Ισότονα 

Β05ϋ 50ϋΙΕΙΜ ΑΟΕΤΑΤΕ ΤΒΙΗΥϋΒΑΤΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΜΑΟΝΕ3ΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ΗΕΧΑΗΥϋΒΑΤΕ 

+ 0ΕΧΤΒ03Ε(0ΕΕΙ003Ε) ΜΟΝΟΗΥϋΒΑΤΕ + ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ϋΙΗΥΟΒΑΤΕ 

ΡΕΒΙΤΟΝΕΑΕ ϋΙΑΕΥδΙδ 50ΕΕΙΤΙ0Ν 1Λ/ΙΤΗ 1,5%νν/ν ΟΕΧΤΒΟδΕ/Κοινόχρηστα 

δΟΕ.ΡΕΒ.ϋΙ 


ΒΟΤΤΕΕΧΙΟΟΟ ΜΕ 
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Β05ϋΒ Υπέρτονα 

Β05ϋ δΟϋΙΕΙΜ ΑΟΕΤΑΤΕ ΤΒΙΗΥϋΒΑΤΕ + δΟϋΐυΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ϋΕΧΤΒΟδΕ(ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥϋΒΑΤΕ + 

ΟΑΕΟΙΙϋΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ + ΜΑΟΝΕδΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ΗΕΧΑΗΥϋΒΑΤΕ 

ΡΕΒΙΤΟΝΕΑΕ ϋΙΑΕΥδΙδ δΟΕΕΙΤΙΟΝ ννίΤΗ 6.36% ϋΕΧΤΒΟδΕ/Κοινόχρηστα 

δΟΕ.ΡΕΡϊ.ϋΙ ΒΟ"ΓΠ_ΕΧ1000ΜΙ_ 

Β05Χ Συμπληρώματα ενδοφλέβιων διαλυμάτων 

Β05ΧΑ Διαλύματα ηλεκτρολυτών 

Β05ΧΑ01 ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ 

ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΡΙΕΟΒΙϋΕ/Κοινόχρηστα 

ΙΝϋ.30Ι_ 10% ΑΜΡΧ10ΜΕ 

Β05ΧΑ02 δΟϋΙΕΙΜ ΒΙΟΑΒΒΟΝΑΤΕ 

δΟϋΙΕΙΜ ΒΙΟΑΒΒΟΝΑΤΕ/Κοινόχρηστα 

ΙΝϋ.δΟΕ 4% 

ΙΝϋ.δΟΕ 8.4% 

Β05ΧΑ03 δΟϋΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ 

δΟϋΙΕΙΜ ΟΡΙΕΟΒΙϋΕ/Κοινόχρηστα ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 0,9% ΒΑΘΧ50ΜΕ 

Β05ΧΑ14 δΟϋΙΕΙΜ ΟΕΥΟΕΒΟΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΡΕΝΤΑΗΥϋΒΑΤΕ 

0ΕΥ00ΡΡΙ0δ/Ρτθ3θηίυ3 Ο/δ.δΟΕ.ΙΝ 21,6%νν/ν ΒΤΧ10ΠΛ.ΦΙΑΛΧ20ΜΕ 

Β05ΧΑ31 Ηλεκτρολύτες σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα 

Β05ΧΑ31 ΟΗΒΟΜΙΟ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ΗΕΧΑΗΥϋΒΑΤΕ + ΟΟΡΡΕΒ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ + ΡΕΒΒΙΟ ΟΗΕΟΒΙϋΕ 

ΗΕΧΑΗΥϋΒΑΤΕ + ΜΑΝΟΑΝΕδΕ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ΤΕΤΒΑΗΥϋΒΑΤΕ + ΡΟΤΑδδΙΕΙΜ ΙΟϋΙϋΕ + δΟϋΙΙϋΜ 
ΡΕΕΙΟΒΙϋΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΜΟΕΥΒϋΑΤΕ ϋΙΗΥϋΡΙΑΤΕ + δΟϋΙΙϋΜ δΕΕΕΝΙΤΕ ΡΕΝΤΑΗΥϋΒΑΤΕ + ΖΙΝΟ 
ΟΗΕΟΒΙϋΕ 

ΑϋϋΑΜΕΕ Ν/Ρτθ3θηίυ3 ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΒΤΧ20ΑΜΡΧ10ΜΕ 

Β05ΧΑ31 ΖΙΝΟ ΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΟΟΡΡΕΒ ΟΗΕΟΒΙΟΕ ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ + ΜΑΝΟΑΝΕδΕ ΟΗΕΟΒΙϋΕ ΤΕΤΒΑΗΥΟΒΑΤΕ + 
δΟϋΙΕΙΜ δΕΕΕΝΙΤΕ ΡΕΝΤΑΗΥϋΒΑΤΕ + δΟϋΐυΜ ΡΕΕΙΟΒΙϋΕ + ΡΟΤΑδδΙΙΙΜ ΙΟϋΙϋΕ 

ΡΕϋΙΤΒΑΟΕ/Ρτθβθηίυβ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΙΟΜί ΒΤΧΙΟΠ/νΦΙΑΛ.ΧΙΟΜΕ ΠΔ.5 

Β05ΧΑ31 ΙΒΟΝ ΟΕΙΙΟΟΝΑΤΕ ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ + ΟΟΡΡΕΒ ΟΕΕΙΟΟΝΑΤΕ + ΜΑΟΝΑΝΕδΕ ΟΕΕΙΟΟΝΑΤΕ 

ΑΝΗΥΟΒΟΙΙδ + ΖΙΝΟ ΟΕΙΙΟΟΝΑΤΕ, ΤΒΙΗΥϋΒΑΤΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΡΕΕΙΟΒΙϋΕ + ΟΟΒΑΕΤ ΟΕΙΙΟΟΝΑΤΕ, 
ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΙΟϋΙϋΕ + δΟϋΙΕΙΜ δΕΕΕΝΙΤΕ ΡΕΝΤΑΗΥϋΒΑΤΕ + ΑΜΜΟΝΙΕΙΜ ΜΟΕΥΒϋΑΤΕ, 
ΤΕΤΒΑΗΥΟΒΑΤΕ 

ϋΕδΚΑΝ/ΟΙίηΙθΟ Ρ3ΤθηΐΘΤ3ΐ Ο/δ.δΟΕ.ΙΝ ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ40ΜΕ ΠΔ.5 

Β05ΧΒ Αμινοξέα 

Β05ΧΒ02 Ν(2)-Ε-ΑΕΑΝΥΕ-Ε-ΟΕΕΙΤΑΜΙΝΕ 

ϋΙΡΕΡΤΙ\/ΕΝ/Ρτθ3θηίυ3 ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 20% ΡΕΧ100ΜΕ ΠΔ.5 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 20% ΡΕΧ50ΜΕ ΠΔ.5 


ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΑΜΡΧ10ΜΕ 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


0 

001 

001Α 

001ΑΑ 

001ΑΑ05 

Καρδιαγγειακό σύστημα 

Φάρμακα για τη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων 
Καρδιακές γλυκοσίδες 

Γλυκοσίδες δακτυλίτιδας 

ϋΐαοχίΝ 


ΟΙΘΟΧΙΝ/ΑΝΡΑΒΜ/Ανφαρμ ΙΝά.δΟΙ 

0.5ΜΘ/2ΜΙ 

ΒΤΧ6ΑΜΡ3Χ21ΥΙΕ 

ΟΙΘΟΧΙΝ/δΑΝΟΟΖ/Νον3Πί3 ΤΑΒ 

0.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 

001ΑΑ08 

ΜΕΤΙΕϋΙΟΟΧΙΝ 



ΕΑΝΙΤΟΡ/Βοοίΐθ ΤΑΒ 

0.1 ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

001Β 

Αντιαρρυθμικά, κατηγορίες 1 και III 



001ΒΑ 

Αντιαρρυθμικά, κατηγορία ΙΑ 



001ΒΑ01 

ΗΥϋΒΟΩυΐΝΙϋΙΝΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ 


ΥΟΒΟΩΕΙΙΝΟΝΕ ΟΟΟΡΕΒ/ΒβηιβΙς ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ8Τ 2X10) 

001ΒΑ03 

ϋΙδΟΡΥΒΑΜΙϋΕ 



ΒΥΤΡΙΜΟΟΑΝ/ΑνθηΙίδ ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


δ.ΡΙ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ8Τ2Χ10) 

001ΒΒ 

Αντιαρρυθμικά, κατηγορία ΙΒ 



001ΒΒ02 

ΜΕΧΙΕΕΤΙΝΕ 



ΜΕΧΙΤΙ 1_/Βθθήππ9θΓ ΟΑΡδ 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒϋδΤ.3Χ10) 


ΟΟΝ.ΡΙ.ΟΑΡδ 

360ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

001ΒΟ 

Αντιαρρυθμικά, κατηγορία ΙΟ 



001Β003 

ΡΒΟΡΑΡΕΝΟΝΕ 



ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ/ΥίβηθΧ Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

001 Βϋ 

Αντιαρρυθμικά, κατηγορία III 



ΟΟΙΒϋΟΙ 

ΑΜΙΟϋΑΒΟΝΕ 



ΑΝ00Β0Ν/δ3ηοίί-δγηΐίΐθΐ36ο ΙΝϋ.δΟΕ 

150ΜΟ/3ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ3ΜΙ 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΟΟΙΒϋΟδ 

ΙΒΙΙΤΙΕΙϋΕ 




ΠΕ: Ενδείκνυται για φαρμακευτική ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής 

ΟΟΒ\/ΕΠΤ/Γερολυματος ΙΝΤδΟ.ΙΝΡ 0.1 ΜΘ/ΜΙ_(87ΜΟΘ/ΙΥΙ1_) ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΜΙ ΠΕ, ΠΔ.5 

0010 Καρδιοτονωτικά, εκτός καρδιακών γλυκοσιδών 

001ΟΑ Αδρενεργικοί και ντοπαμινεργικοί παράγοντες 

0010Α01 ΕΤΙΕΕΡΠΙΝΕ 

ΕΕΡΟΒΤΙΕ/ΒοβΙιΐΊηρθΐ' ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 25ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ20 (ΒϋδΤ.2Χ10) 

ΟΠ.δΟ.ϋ 7.5ΜΘ/Θ ΡΕΧ150 

0010Α04 ϋΟΡΑΜΙΝΕ 

ϋΟΡΑΜΙΝΕ/ΑΝΡΑΡΙΜ/Ανφαρμ Ο/δ.δΟί.ΙΝ 50ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡδΧ5ΜΕ ΠΔ.5 

ΘΙΐυΟΟΡ/δοΙνεγ Ρίΐ3ΠΤΙ3 ΙΝΤΟΟ.ΙΝΡ 50ΜΘ/5ΜΕ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΕ ΠΔ.5 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήοη 
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0010Α07 ϋΟΒΙΙΤΑΜΙΝΕ 


ΙΝΟΤΒΕΧ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

0010Α24 ΕΡΙΝΕΡΗΒΙΝΕ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

250Μ(3/20ΜΙ_νΐΑΙ_ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ20ΜΕ 


ΑϋΡΕΝΑϋΝΕ ΙΝϋΕΟΤΙΟΝ/ΟΕΜΟ/Οβιτιο 






ιΐ\υ.30ΐ_ 

ΙΜΟ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΜΡΧ1 ΜΕ 


001ΟΕ 

Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης 




0010Ε02 

ΜΙΕΠΙΝΟΝΕ 





00 ΒΟΤΒΟ Ρ Ε/δ3ηοί ί-δγηΐήβίθβο 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΙΟΜΟ/ΙΟΜί 

ΒΤΧ5ΑΜ Ρ3Χ10Μ Ε 

ΠΔ.5 

001 ΟΧ 

Αλλα καρδιοτονωτικά 




0010X08 

ΕΕνΟδΙΜΕΝϋΑΝ 






ΠΕ: Βραχεία θεραπεία της οξείας μη αντιρροπούμενης σοβαρής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας Πρέπει να χρησιμοποιείται 


μόνο ως πρόσθετη θεραπεία σε καταστάσεις όπου η συμβατική θεραπεία όπως με διουρητικά, αναστολείς του ΑΟΕ και δακτυ- 


λίτιδα, δεν επαρκεί και όπου υπάρχει ανάγκη ινότροπης υποστήριξης 



δΙΜΡΑΧ/ΑββοΙΙ 

ΙΝ08Ι 

2.5ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΜί 

ΠΕ, ΠΔ.5 

001 ϋ 

Αγγειοδιασταλτικά χρησιμοποιούμενα σε καρδιακές παθήσεις 



001 ϋΑ 

Οργανικές νιτροενώσεις 





ΣΕ: Συνιστάται οι διαδερμικές μορφές να χρησιμοποιούνται μόνο εάν υπάρχει πρόβλημα κακής συμμόρφωσης των ασθενών. 


ΣΕ: Συνιστάται για τις από του στόματος μορφές η διακοπτόμενη χρήση προς αποφυγή ανάπτυξης αντοχής. 


001 ϋΑ02 

ΟΕΥΟΕΒΥΕ ΤΠΙΝΙΤΒΑΤΕ 




ΝΙΤΡΟΟΥΙ/ΐ3νίρΙΐ3ΓΓη 

ΤΤ3 

5ΜΟ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ10οτη2 

ΣΕ 



ΤΤ3 

7.5ΜΟ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ15οτη2 

ΣΕ 



ΤΤ3 

10ΜΟ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ20οτη2 

ΣΕ 



ΤΤ3 

2.5ΜΘ/24ΗΒ8 

ΒΤΧ30ΤΕΧ5οτη2 

ΣΕ 

ΝΙΤΡ0ίΙΝ0υΑΙ/ί3νίρΡΐ3ΓΓΠ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

25ΜΟ/25ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ25ΜΕ 




ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΕ 




ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/50ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 




3ΡΒ 

0.40ΜΘ/Ό03Ε 

ΡΕΧ200ϋΟδΕ3(11.20) 

ΣΕ 

ΝΙΤΡΟ-ΜΑΟΚ ΡΕΤΑΡΟ/Ο3ΐβπίθ3 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

2.5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ.2Χ10) 

ΣΕ 

ΝΙΤΒ0Ν(3/Ι_3νίρίΐ3ΐτη 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

2.6ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ2Χ15) 

ΣΕ 



Τ.Τ.δ 

10ΜΟ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 



Τ.Τ.δ 

15ΜΘ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 



τ.τ.δ 

5ΜΟ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 

ΝΙΤΡΟΡΕΤΑΡϋ-ΡΑΡΑΝ/Φαραν 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

2.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 

ΡΑΝ00ΡΑΝ/Νον3Πί3 

ΤΤ5 

5ΜΟ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ100Μ 

ΣΕ 



ΤΤ3 

10ΜΘ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ200Μ 

ΣΕ 



ΤΤ3 

15ΜΟ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ300Μ 

ΣΕ 

δυΡΡΑΝΙΤΡΙΝ/03ρ 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

2.5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3ΤΕΒ 3X10) 

ΣΕ 

ΤΡΙΝΙ ΡΑΤ0Η/δ3ηοίί-δγηΙΙιβΐ36ο 

ΤΤδ 

10ΜΘ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ140Μ 

ΣΕ 



ΤΤ3 

5ΜΘ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ70Μ 

ΣΕ 



ΤΤδ 

15ΜΘ/24ΗΒ3 

ΒΤΧ30ΤΕΧ210Μ 

ΣΕ 

001 ϋΑ08 

ΙδΟδΟΒΒΙϋΕ ϋΙΝΙΤΒΑΤΕ 




ΡΕΝδΟΡΡΙΙ/ΕΙρθη 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 



ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

40ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 



δίΙΒΕ.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40ΡΕΙ3Τ2Χ20) 

ΣΕ 



ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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001ϋΑ14 

ΙδΟδΟΡΒΙϋΕ ΜΟΝΟΝΙΤΡΑΤΕ 




Θ-ϋΙί/ΘΗρ 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(Βϋ3Τ5Χ10) 

ΣΕ 

1Μ ϋΙΙ Η/Α5ΪΓ3ΖΘΠΘ03 

5.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

60ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(Βϋ3Τ) 

ΣΕ 

ΙδΟΜΟΝ/ΡΙοοΡιβ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50ΡΕΙ3Τ5Χ10) 

ΣΕ 

Μ0Ν00ΙΝΑΙ_/Νον3Πί3 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ3Τ 5X10) 

ΣΕ 

ΜΟΝΟΚΕΤ/Εβνίρήβιτη 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ8Τ 3X10) 

ΣΕ 



ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(Βϋ3Τ5Χ10) 

ΣΕ 

ΜΟΝΟΡΥΤΗΜ/Γερολυματος 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΣΕ ΒΕΙ3Τ) 

ΣΕ 



ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 

40ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΊΧ28(ΣΕ ΒΕΙ3Τ) 

ΣΕ 



ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 

60ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 (ΣΕ ΒΕΙ3Τ) 

ΣΕ 

ΜΟΝΟδΟΡΟΕ/ΕΙρβη 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤ14(Βϋ3Τ2Χ7) 

ΣΕ 



ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

ΣΕ 



ΤΑΒ 

40Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

ΣΕ 

ΝΙΤΡΑΜΙΝ/Οουρ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

ΣΕ 

ΡΡΟΟΑΡΡΟΕ ΑϋΕΕΟΟ/ΑάθΙοο 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

ΣΕ 

001Ε 

Καρδιολογικά σκευάσματα 




001ΕΑ 

Π ροσταγλανδίνες 





001ΕΑ01 

ΑΕΡΡΟδΤΑϋΙΕ 






ΠΕ: Ενδείκνυται μόνο οτην προοωρινή διατήρηαη ανοικτού του βοτάλειου πόρου σε νεογνά με συγγενή καρδιοπάθεια, των 


οποίων η επιβίωση εξαρτάται από την παραμονή του πόρου. 



ΡΡΟδΤΙΝ νΡ/Ρή3ΓΓΠ30Ϊ3 

ΙΝΦ301 

0.5ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5 

001ΕΒ 

Λοιπά καρδιολογικά σκευάσματα 




001ΕΒ10 

ΑϋΕΝΟδΙΝΕ 





ΑΟΕΝΟΟΟΡ/δ3ηοίί-δγηΐΙιβΐ3ΐ3θ 

ΙΝϋ.501 

6ΜΘ/2ΜΙ νΐΑί 

ΒΤΧ6νΐΑΕ5Χ2ΜΙ 

ΠΔ.13 

001ΕΒ15 

ΤΡΙΜΕΤΑΖΙϋΙΝΕ 





ΙΜΟνΕΧΙΕ/Χρισπα 

ΟΒ.30.0 

20ΜΟ/ΜΕ 

ΡΙΧ60ΜΕ 


1 ΝΤΕ ΡΥΕ1Ν/Γερολυ ματος 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(Βϋ3Τ6Χ10) 




ΟΡ.δΟ.ϋ 

20ΜΟ/ΜΕ 

ΡΙΧ60ΜΕ 


ΕΙΟΜΑΟΕΝ/Χρισπα 

0Β.30.ϋ 

20ΜΟ/ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 


ΝΟνΑΖΙΡΙΝΕ/ΜθεΙίουδ 

ΟΒ.δΟ.ϋ 

20ΜΟ/ΜΕ 

ΡΕ X 60ΜΕ(γυάλινο) 


ΤΡΙΜΕΡΙΝ/ΚΙθυθ 

ΟΒ.30.0 

20ΜΟ/ΜΙ 

ΡΕΧ60ΜΕ 


ΤΡΙΜΕΤΑΖΙΡΙΝΕ ΟΙΗΥΟΡΟΟΗΕΟΡΙΟΕ/ΝΟνΕΧΑΕ/ΝονθχβΙ 





ορ.δο.ϋ 

20ΜΟ/ΜΕ 

ΡΙΧ60ΜΙ 


ΤΡΙΜΕΝ/ΕΡΤ/ΜβεΙ-Οηθ 

οπ.δο.ϋ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 


νΑδΤΑΡΕΕ/Σερβιε 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 (ΒΕΙ3Τ.4Χ15) 




ΟΒ.δΟ.ϋ 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΡΙΧ60ΜΕ 


ΖΙΡΙΝ/Φοινιξφαρμ 

ΟΒ.δΟ.ϋ 

20ΜΘ/ΜΙ 

ΡΕΧ60ΜΙ 


002 

Αντιυπερτασικά 





002Α 

Αντιαδρενεργικοί παράγοντες, κεντρικώς δρώντες 



002ΑΒ 

Μεθυλντόπα 





002ΑΒ01 

ΜΕΤΗΥΕϋΟΡΑ 





ΑΕΟΟΜΕΤ/νίβηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 




Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΊΧ30(Β1_Ι3ΤΕΒ33Χ10) 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 





ΠΔ.13:Μόνο για νοσοκομεική χρήση (σε μονάδες αντιμετώπισης καρδιολογικών προβλημάτων) 
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Ο02ΑΟ Αγωνιστές υποδοχέων ιμιδαζολίνης 

002Α001 ΟΕΟΝΙϋΙΝΕ 


0ΑΤΑΡ0Ε3ΑΝ/Βθθίιπη9ΘΓ 

002Α005 ΜΟΧΟΝΙϋΙΝΕ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

ΤΑΒ 

0.150ΜΟ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

0.150ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ 3Τ. 3X10) 

ΟΥΝΤ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ2Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.3ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ2Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ2Χ10) 

ΕΙ5ΙΟΤΕΝ5/5οΙν3γ Ρ1ΐ3ΐτπ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.2Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ8Τ2Χ14) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.3ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ8Τ2Χ14) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.4Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ8Τ2Χ14) 


0020 Αντιαδρενεργικοί παράγοντες, περιφερικώς δρώντες 

0020Α Ανταγωνιστές α-αδρενεργικών υποδοχέων 

0020Α04 ϋΟΧΑΖΟΟΙΝ 


ΟΑΡϋυΡΑ/ΡίίζθΓ 

ΤΑΒ 

4Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΒΕΙ8ΤΧ14 

ΜΑ<3ΕΙΡΑΝ/ΡΙΐ3πη3ογρπ3 

ΤΑΒ 

2Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ8Τ2Χ7) 


ΤΑΒ 

4Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ2Χ7) 


002ϋ 

002ϋΑ 

002ϋΑ01 

Αμέσως δρώντα περιφερικά αγγειοδιασταλτικά 

Παράγωγα θειαζίδης 

ΟΙΑΖΟΧΙΟΕ 


002ϋΒ 

002ϋΒ01 

Παράγωγα υδραζινοφθαλαζίνης 

ΟΙΗΥΟΒΑΕΑΖΙΝΕ ΜΕΤΗΑΝ3ΕΙΕΡ0ΝΑΤΕ 


0020Β02 

ΗΥΟΒΑΕΑΖΙΝΕ 


0020Β03 

ΕΝϋΠΑΕΑΖΙΝΕ 


002ϋΒ04 

ΟΑΟΒΑΕΑΖΙΝΕ 


00200 

0020001 

Παράγωγα πυριμιδίνης 

ΜΙΝΟΧΟΕ 


ΜΙΝΟΧΟΕ 

πόσιμες μορφές (χωρίς ιδιοσκεύασμα) 


00200 

0020001 

Αζωτοσιδηροκυανιούχα παράγωγα 

ΝΙΤΠΟΡΠΕΙδδΙΟΕ 


00200 

0020001 

Παράγωγα γουανιδίνης 

ΡΙΝΑΟΙϋΙΕ 


002Ε 

002ΕΑ 

002ΕΑ01 

Αντιυπερτασικά και διουρητικά σε συνδυασμό 

Αλκαλοειδή της ραουβόλφια και διουρητικά 

ΒΕδΕΒΡΙΝΕ + ΟΗΕΟΒΤΑΕΙΟΟΝΕ 


ΗΥΟΒΟΤΟΝ ΡΕ3ΕΒΡΙΝΕ/Νον3ϋί3 ΤΑΒ (50+0.25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΕΙ3ΤΕΒ3) 

002ΕΒ 

002ΕΒ 

Μεθυλντόπα και διουρητικά 

ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑΖΙΟΕ + ΜΕΤΗΥΕΟΟΡΑ 



ΗΥΟΡΟΜΕΤ/νίδηβχ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 


(15+250)ΜΘ/ΤΑΒ 


ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 




8376 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


003 Διουρητικά 

003Α Διουρητικά χαμηλής οροφής, θειαζίδες 

003ΑΑ θειαζίδες, αμιγείς 

003ΑΑ03 ΗΥϋΗΟΟΗΙ-ΟΡίΟΤΗΙΑΖΙϋΕ 

ΗΥΟΒΟΟΗΙ_ΟΡ!ΟΤΗΙΑΖΙΟΕ/υΝΙ-ΡΗΑΡ!ΜΑ/υηί-ΡΙτ3ππ3 

ΤΑΒ 25ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20(Βϋ3Τ2Χ10) 


003Β 

003ΒΑ 

003ΒΑ04 

Διουρητικά χαμηλής οροφής, εκτός θειαζιδών 
Σουλφοναμίδες, αμιγείς 

ΟΗΕΟΡΤΑΕΙϋΟΝΕ 


ΗΥ0Ρ0Τ0Ν/Νον3ήί3 

ΤΑΒ 

50Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3ΤΕΒ3) 

003ΒΑ11 

ΙΝϋΑΡΑΜΙϋΕ 




ΟΙΧΑΜΙϋ/Νορμα 

3.0.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒίΙ3ΤΕΡΙ3Χ10)Ρνθ 

ΡΐυϋΕΧ/Σερβιε 

3.0.ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ3Τ.2Χ15) 

ΜΑΘΝΙΤΟΝ-Ρ/Οουρ 

3.0. ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΤΡΑΝδΙΡΕΝ/Οβιτιο 

δ.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

0030 

Διουρητικά υψηλής οροφής 



0030Α 

Σουλφοναμίδες, αμιγείς 



0030Α01 

ΡΙΙΠΟδΕΜΙϋΕ 




ΗΥϋ ΡΙΟ ΡΐυΧ/υηί-Ρή3ΠΠ3 

ΙΝϋ.301 

20ΜΟ/2ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ2ΜΙ 



ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

ΙΑδΙΧ/ΑνβηΙίδ 

ΙΝϋ.301 

20ΜΘ/2ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΙ 



ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 


003ϋ Καλιοηροστατευτικοί παράγοντες 

003ϋΑ Ανταγωνιστές αλδοστερόνης 

0030Α01 δΡΙΠΟΝΟΕΑΟΤΟΝΕ 

ΑΙΟΑΟΤΟΝΕ/Ρίΐ3ΠΤΐ3θΪ3 Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 25ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

003Ε Διουρητικά και καλιοηροστατευτικοί παράγοντες σε συνδυασμό 

003ΕΑ Διουρητικά χαμηλής οροφής και καλιοηροστατευτικοί παράγοντες 

003ΕΑ01 ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΡΟΤΗΙΑΖΙϋΕ + ΑΜΙΕΟΠΙϋΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΡΙΟΕ 


ΜϋΟΙ_/Π3ί3ΐτη 

ΤΑΒ 

(50+5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΜΟϋυΡΕΤΙΟ/νίβηθχ 

ΤΑΒ 

(5+50)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΤΙΑϋΕΝ/θ3ρ 

ΤΑΒ 

(50+5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (Βϋ3Τ 3X10) 


003ΕΒ Διουρητικά υψηλής οροφής και καλιοηροστατευτικοί παράγοντες 

003ΕΒ01 ΡΙΙΠΟδΕΜΙϋΕ + ΑΜΙΕΟΠΙϋΕ ΗΥϋΠΟΟΗΕΟΠΙΟΕ ϋΙΗΥΟΒΑΤΕ 

ΡΡυΜΙΙ/ΑνβΠΐίΒ ΤΑΒ (40+5)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28(ΒΙ_Ι5Τ 2X14) 


004 

Περιφερικά αγγειοδιασταλτικά 



004Α 

Περιφερικά αγγειοδιασταλτικά 



004Αϋ 

Παράγωγα πουρίνης 



004Αϋ03 

ΡΕΝΤΟΧΙΡΥΕΕΙΝΕ 



ΤΑΠΟΝΤΑΙ_/ΑνθηΙί3 ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

ΙΝϋ.δΟί 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

100ΜΘ/5ΜΙ ΑΜΡ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3Τ2Χ10) 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΙ 
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004ΑΕ Αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας 

004ΑΕ01 ϋΙΗΥϋΡίΟΕΡίαΟΤΟΧΙΝΕ ΜΕδΙΕΑΤΕ 


ΕΝΘΕδΤ01_-ΗΥΟ/Ρ3ΠΠ3ηίο 

Η υ ΡΕΡΕΟΙΟ/Ββίβπτι 
ΗΥ0ΕΠ0ΙΝΕ/Νον3Γίί5 
3ΑΝΤΑΜ1Ν/Γερολυματος 

ΖΟϋΑΕΙΝ/ΕΙρβη 

004ΑΕ02 ΝΙ0ΕΡΚ30ΕΙΝΕ 

ΟΒ.δΟ.ϋ 

ΤΑΒ 

ΤΑΒ 

ΟΒ.δΟ.ϋ 

ΟΒ.δΟ.ϋ 

ΤΑΒ 

ΟΒ.δΟΕ.δϋ 

1ΜΘ/ΜΙ 

1.5ΜΘ/ΤΑΒ 

1.5ΜΘ/ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΜΕ 

ΙΜΘ/Μί 

1.5ΜΘ/ΤΑΒ 

2ΜΟ/5ΜΕΑΜΡ.Βϋν. 

ΡΙΟ<20ΜΙ_ 

ΒΤΧ30 

ΒΤΧ30 

ΡΕΧ15ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 

ΒΤΧ30 

ΒΤΧ20ΑΜΡ.ΒϋνΧ5Μ1_ 

ΑΙΒΟΤΥΙ/ΗθΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

δΕΒΜΙΟΝ/Ρή3ΠΤΐ3θί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

004ΑΕ04 ϋΙΗΥϋΗΟΕΡίαΟΟΗΙδΤΙΝΕ 



ϋΙ ΕΒΤΙ ΝΑ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

6ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3 ΒίΙδΤΧΙΟ) 

ΜΕΜ0ΤΙ1_/0θηθρΙΐ3ητι 

ΤΑΒ 

6ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ 3X10) 

004ΑΧ Λοιπά περιφερικά αγγειοδιασταλτικά 


004ΑΧ20 ΒυΡΕΟΜΕϋΙΕ 




ΒΕΑϋΙΠΟΝ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ8Τ,2Χ10) 


ΟΒ.δΟ.ϋ 

150ΜΟ/ΜΕ 

Ρ10<20Μί 


ΟΒ.δΟ.ϋ 

150ΜΘ/ΜΙ 

ΡΕΧ40ΜΙ 

ΒΟΤΑΜΙΒΑΕ/Βίθ3ρΐ'3γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΒυΡΙΟΟΙΙ/ΜβάίοΙίΓοιτι 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ8Τ2Χ10) 

ΟΗΙΟΡΙΟΡΑΒΜ-δ/Βιοσταμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΟΟΒΟΙΜΕϋΙΙ/ΚΙθνβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΟΙΑΕΟΝ-Τ/δρβοίίβΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ϋΙΟΑδΙΝ/Μεντινοβα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΡΑΡΜ1 ϋ 11_/ΡθΙ γο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΡΙ_υΒΙΒ/Νοππ3 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 


ΟΒ.δΟ.ϋ 

150ΜΘ/ΜΕ 

ΡΙΧ40ΜΙ 

ΟΑνΕΒΙΕ/Οοουβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


ΟΒ.δΟ.ϋ 

150ΜΘ/ΜΙ 

ΡΙΧ20ΜΙ 

ΕΟΕΤΥΕ/ΑΕΕοΙΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3ΤΕΡ13) 


ΙΝΦ301 

50ΜΟ/5ΜΙ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΙ 


ορϊ.δο.ϋ 

150ΜΘ/ΜΕ 

ΚΟΥΤ. ΓΥΑ. ΣΤΑΡ Φ. 40Μ1 


δ.ΡΙ.Ρ.Ο.ΤΑ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΙΙ3Τ3χ5) 

ΜΕΕΙΒΘΑΝ/Οουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ13Χ10) 

ΟδΤΒΑΜΟΝΤ/Χρισπα 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ 

ΒΤΧ20 

ΡΑΕΙΜΟϋΟΝ/Φαρματεν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ρΐ_Ι3Τ2Χ10) 

ΡΕΝΡυΒΙΝ/ΕΙρθη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΕΙ3Τ2Χ10) 


3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15ΡΕΙ3Τ3Χ5) 

δΡΕϋΙΟΕ/Μθά-Οηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΕΙ3Τ2Χ10) 

δυΕΟΟΙΕ/νίοί3Γ 

ΟΟ.Ρ1.Ρ.Ο.Τ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΟΟ.Ρ1.Ρ.Ο.Τ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(3ΒΕΙ3ΤΧ5) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 ΡΕΙ3Τ3Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΕΙ3Τ2Χ10) 
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ΤΗΙ000ϋΙΝ/ΒΐΌ3 

Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3ΤΕΡ! 2X10) 


ΤΑΒΕΟ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΙ_Ι3Τ 5X10) 

νΑΝΟΟΕΕ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ 8Τ2Χ10) 


0Β.30.ϋ 

150ΜΟ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 

νΑΒϋΟΕΙΝ/ΗβΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3ΒΕΙ3ΤΕΒ5 ΧΙΟ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ2Χ10) 


ΟΒ.δΟ.ϋ 

150ΜΟ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 


8.Β.ΡΟ.ΤΑ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙ3Τ 3X6) 

ΖΕΕΙΑΝ/Β3ί3ΐτπ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 


ΟΒ.δΟ.ϋ 

150ΜΟ/ΜΕ 

ΡΕΧ20ΜΕ 


ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

004ΑΧ21 ΝΑΕΤΙϋΒΟΕΕΙΒΥΕ ΟΧΑΕΑΤΕ 



ΡΒΑΧΙΕΕΝΕ/ΒθιτίθΕ 

ΟΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ 2X10) 


007 β-Αναστολείς 

007Α β-Αναστολείς 

007ΑΑ β-Αναστολείς, μη εκλεκτικοί 

007ΑΑ02 0ΧΡΒΕΝ0Ε0Ε ΕΙΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ 

ΤΡΙΑ3100 Ρ/Νον3Γίί3 Ρ.Ο.ΤΑΒ 40ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ40(ΒΕΙ$Τ.4Χ10) 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 80ΜΟ/ΤΑΒ ΒΊΧ40(ΒΙΙ5Τ.4Χ10) 


007ΑΑ03 ΡΙΝϋΟΕΟΕ 

νΐδΚΕΝ/ΝονθΓίίΒ 

ΤΑΒ 

15ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


007ΑΑ05 ΡΒΟΡΒΑΝΟΕΟΕ 

ΡΒΟΡΒΑΝΟΕΟΕ ενέσιμο (χωρίς ιδιοσκεύασμα) 

ΙΝ0ΕΒΑΕ/03Π3 Ρ.Ο.ΤΑΒ 40ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ 1X30) 

00Ν.Β.0ΑΡ5 80ΜΟ/ΟΑΡ ΒΊΧ28(ΒΕΙ5Τ2Χ14) 


007ΑΑ07 30ΤΑΕ0Ε 
007ΑΑ12 ΝΑϋΟΕΟΕ 


007ΑΒ β-Αναστολείς, εκλεκτικοί 

007ΑΒ02 ΜΕΤΟΡΒΟΕΟΕ 


ΕΟΡΒΕδΟΒ/ΝονβιΙίβ 

007ΑΒ03 ΑΤΕΝΟΕΟΕ 

ΟΟ.Β.ΡΟ.Τ 

ΟΟ.Β.ΡΟ.Τ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

95ΜΟ/ΤΑΒ 0Β05 

190ΜΟ/ΤΑΒ 0Β05 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ 1X14) 
ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ 1X14) 
Β7Χ40ΡΕΙ5ΤΕΒ5) 

ΑϋΕΝΑΜΙΝ/νίΙοο 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21(ΡΟΙ3Τ) 

ΑΖΕΟΤΟΕ/ΗθΙρ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 

ΒΕΙΚΟΝΟΕ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΡΙΧ21 

ΒΕ000ΤΕΝ0Ε/Νον3Γ(ί3 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ3Τ3Χ7) 


ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΊΧ28ΡΕΙ3Τ2Χ14) 

ΡΕΑΕΙΝ/ΒΓ03 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΟΑΕΟΕ/ΕΙρθη 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 


ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ5Τ 3X10) 

ΗΕΜ0Ν/Ν0ΠΌ3 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 
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ΜΕδΟΝΕΧ/ΑάβΙοο 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ3Τ1Χ21) 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ρΐ_Ι3Τ 1X28) 

ΜΕΖΑΠΙΟ/Οβηθρίιβιτη 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 ρΕΙδΤ 1X21) 

ΝΕΟΟΑΒϋΟΝ/δβρ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 


ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ρϋδΤ2Χ14) 

δΥΝΑΠΟΜΕ/Φαραν 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΤΕΝ0ΡΜΙΝ/03Π3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3Τ2Χ14) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ρΕΙδΤ 2X14) 


ΙΝΦ301 

5ΜΟ/10ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ10ΜΙ 

ΙΙΜΟϋΕΡΙ/ίΜβπτι 

Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 

007ΑΒ05 ΒΕΤΑΧΟΕΟΕ 




ΚΕΠΕΟΝΕ/Εβνίρίιβιτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

007ΑΒ07 ΒΙδΟΡΒΟΕΟΕ 




ΒΙδ0ΡΒ0Ε0Ε/ΒΙ00ΗΕΜΙΕ/Νον3«ί3 Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΡΑΟΤΕΝδ/δ3ΐθπίθ3 

Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Ο.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

007ΑΒ08 ΟΕΕΙΡΒΟΕΟΕ 




δΕΕΕΟΤΟΕ/Ανθπίίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Βϋ3ΤΕΒ3) 

007ΑΒ09 ΕδΜΟΕΟΕ 




ΒΒΕνίΒΕΟΟ/ΒβχΐβΓ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

2.5Ο/10ΜΙ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΙ 


ΙΝϋ.301 

100ΜΘ/10ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧδνίΑίδΧΙΟΜί 

007ΑΒ12 ΝΕΒίνΟΕΟΕ 




ΕΟΒίνΟΝ/ΜθΠβπηί 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

007ΑΟ Αναστολείς α- 

και β-αδρενεργικών υποδοχέων 


007ΑΘ02 ΟΑΡνΕϋΙΕΟΕ 




ΟΙΕΑΤΒΕΝΟ/Βοοήθ 

ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΙΙ8Τ2Χ14) 


ΤΑΒ 

12.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ρίΙ3Τ2Χ14) 

0070 β-Αναστολείς και λοιπά διουρητικά 



0070Α β-Αναστολείς, μη εκλεκτικοί και λοιπά διουρητικά 

0070Α02 ΟΧΡΒΕΝΟΕΟΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ + ΟΗΕΟΒΤΑΕΙΟΟΝΕ 


ΤΒΑδΙΤΕΝδΙΝ/Νον3Γίί3 

ΟΟ.Π.δ.Ο.Τ 

(160+20)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14ΡΙΙ3Τ1Χ14) 

0070Α03 ΡΙΝϋΟΕΟΕ + ΟΕΟΡΑΜΙϋΕ 



νΐδΚΑΕ0ΙΧ/Νον3Γίί3 

ΤΑΒ 

(5+10)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒϋδΤΕΒδ) 

0070Β β-Αναστολείς, εκλεκτικοί και λοιπά διουρητικά 


0070Β03 ΑΤΕΝΟΕΟΕ + ΟΗΕΟΒΤΑΕΙϋΟΝΕ 



0ΗΕ0ΤΕΝ0Β/Νον3Γίί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(100+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3Τ2Χ14) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(50+12.5)ΜΘ/ΤΆΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3Τ2Χ14) 

0Β0δΑΝ/Β3ί3ΠΤΐ 

Ο.ΤΑΒ 

(50.0+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒϋδΤΕΒδ) 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 


ΠΔ.5 

ΠΔ.5 
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ΤΕΝ0ΡΕΤΙ0/03Π3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(100+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(50+12.5)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 

ΤΥΡ0ΡΕΝ/Κ1βν3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(100+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ8Τ 2X14) 

ΥΑΟΟδΙΝΟΕ/Φαρματεν 

Ο.ΤΑΒ 

(100+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3Τ2Χ14) 


Ο.ΤΑΒ 

(50+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 

007Ρ β-Αναστολείς και αντιυπερτασικά 



007ΡΒ β-Αναστολείς, εκλεκτικοί και λοιπά αντιυπερτασικά 


007ΡΒ02 ΡΕΕΟϋΙΡΙΝΕ + ΜΕΤΟΡΡΙΟΕΟΕ δΕΙΟΟΙΝΑΤΕ 


1_ΟΘΙΜΑΧ/Α5ΐΓ3Ζβηβθ3 

3.Β.Ρ.0.ΤΑ 

(5+47.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

008 Αναστολείς διαύλου ασβεστίου 



0080 Εκλεκτικοί αναστολείς διαύλων ασβεστίου με κυρίως δράση στα αγγεία 

0080Α 01 Παράγωγα διυδροπυριδίνης 



0080Α01 01 ΑΜΕΟϋΙΡΙΝΕ 




ΝΟΡνΑδΟ/ΡίίζθΓ 

0ΑΡ3 

5Μ0/0ΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_Ι3Τ 1X14) 


0ΑΡ8 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_Ι3Τ 1Χ14) 

0080Α02 01 ΡΕΕΟϋΙΡΙΝΕ 




ΡΕΕΝϋΙΕ/Α3ίΓ3ΖθΠθ03 

3.Β.Ρ0.ΤΑ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3ΤΕΒ) 


3.Β.Ρ0.ΤΑ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ3ΤΕΒ) 

0080Α03 01 ΙδΡΑϋΙΡΙΝΕ 




ΕΟΜΙΡ/ΝονβΠίδ 

ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ56 (ΒΕΙ3Τ 4X14) 


0ΑΡ.3ΡΙ 

5Μ0/0ΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

0080Α05 01 ΝΙΡΕϋΙΡΙΝΕ 




ΑϋΑΕΑΤ/Ββγβτ 

ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

30ΜΟ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ 2X14) 


ΟΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

ΟΒ.ΤΑΒ 60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ 2X14) 


3. Β.ΡΟΤΑ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


80Ρ0.0ΑΡ8 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ3Τ5Χ10) 


80Ρ0.0ΑΡ8 

5Μ0/0ΑΡ 

ΒΤΧ50 

ΑΝΤΙΒΕΕΙΤ/0θηθρίΐ3πη 

ΡΡί.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


30ΡΤ.0ΑΡ3 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒίΙ3Τ5Χ10) 

00ΒΑ0ΤΕΝ/νί3Πθχ 

00Ν.Β.0ΑΡ5 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ 3X10) 

ΡΕΕ00Β-Ν/Βίθ3ρΓ3γ 

3.Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

0Ε0ΡΙΡΙ/03ρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒίΙ3Τ5Χ10) 


3.Β.Ρ.0.ΤΑ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ.3Χ10) 

ΜΑΟΟΡΙΕΕ/ΕΙρθη 

0ΑΡ3 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 


ΟΟΝ.Π.ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

ΝΕΡΕΕΙϋ/νίΙοο 

3.Β.0.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ3Τ 1Χ30) 

ΝΙΡΕϋΙΟΟΡΙ/Α. Νικολακοπουλος 

3.Β.0.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΝΙΡΕϋΙΡΙΝΕ/ΝθνΕΧΑΕ/ΝονβΧ3ΐ 

3.Β.Ρ.0.ΤΑ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 


30Ρ.Θ.0ΑΡ3 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50ΡΕΙ3Τ5Χ10) 


30Ρ.Θ.0ΑΡ3 

5ΜΘ/0ΑΡ 

ΒΤΧ50ΡΕΙ3Τ 2X25) 

νΐδΟΑΡΙϋ/Νοπηβ 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


0Β.30.ϋ 

20ΜΘ/1ΜΕ 

ΡΕΧ30ΜΕ 

0080Α07 01 ΝΙδΟΕϋΙΡΙΝΕ 




δΥδΟΟΡΙ/ΒθγθΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 


0080Α08 01 ΝΙΤΡΕΝϋΙΡΙΝΕ 

ΑΠΙΑΝΙΤ/ΗβΙρ 


ΤΑΒ 


20ΜΘ/ΤΑΒ 


ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 
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ΑΒΟδΕΕΙΝ/Εβονβη 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(Βϋ3Τ3Χ10) 

ΒΑΥΡΒΕδδ/ΒθγθΓ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΟΒίνίΟΝ/νίΙοο 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ8Τ 1Χ30) 

0-ΡΒΕδδ/03ρ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΙδδΟΡΠΕδ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(Β03Τ3Χ10) 

ΕΕΟΝΙΤΠΕΝ/Μεντινοβα 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ3Τ3Χ10) 

ΕΙδΒΑ/Β3ί3πη 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(Βϋ8Τ 3X10) 

ΕΟδΤΠΑΟΥΕ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι5Τ3Χ10) 

Ν Ε ΕΟΟ Ν1 Ε/Φα ρματεν 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΝΙΕΕ0ΑΒ0/ΒΓΟ3 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΝΐνίΤΒΟΝ/Οουρ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ3Τ3Χ10) 

Ρ0ΤΙ0ΝΑΕ/Κ1βν3 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΙΙ3Τ2Χ15) 

ΡΒΕδδΟΟΙΡΙΝ/ΟθΠθρίΐθΓΓΠ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΙΙ3Τ2Χ15) 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ2Χ15) 

δΡΙϋΟΧ/Φοινιξφαρμ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ3Τ 2X15) 

ΤΕΡΑΝΙΕ/Νοηπθ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΡΟ11_33Χ 10) 

ΕΙΕΟΟΑΠΟ/ΡγοθΙ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΙΙ5Τ3Χ10) 


0080Α09 01 ΕΑΟΙϋΙΡΙΝΕ 

ΒΑΕΝΟΧ/ΟιιίάοΙΐί 
ΕΑΟΙΡΙΕ/ΟΙβχο διτιίΙΙιΚΙίηθ 
ΕΑΟΙΤΕΝδ/ΑΙΙβη 
ΜΟΤΕΝδ/ΒοβήπηρθΓ 


0080Α10 01 ΝΙΕνΑϋΙΡΙΝΕ 


ΡΕΒΟΜΑ/νίβηβχ 

0080Α11 01 ΜΑΝΙϋΙΡΙΝΕ 

0ΑΡ.3ΡΙ 

8Μ0/0ΑΡ 

ΒΤΧ30ΡΙΙ3Τ3Χ10) 

ΜΑΝΥΡΕΒ/Οίιίθβί 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3ΤΕΒ) 

0080Α12 01 ΒΑΒΝΙϋΙΡΙΝΕ 

ΥΑδΕΧΤΕΝ/Γερολυματος 

00Ν.Β.0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ1Χ14) 


00Ν.Π.0ΑΡ5 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28ΡΙΙ3Τ2Χ14) 


00Ν.Β.0ΑΡ5 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(Β1_Ι3Τ 1XI4) 


00Ν.Β.0ΑΡ3 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3Τ2Χ14) 

0080Α13 01 ΕΕΒΟΑΝΙϋΙΡΙΝΕ 

ΖΑΝΙΟΙΡ/Ο3ΐθηίθ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ28 


0080Α 02 Φάρμακα για υπαραχνοειδή αιμορραγία 

ΠΕ για τις Ενέαιμες μορφές: Ενδείκνυνται μόνο στην υπαραχνοειδή αιμορραγία 

ΠΕ για τις ρβτ-οδ μορφές: Ενδείκνυνται μόνο στην υπαραχνοειδή αιμορραγία. Διάρκεια θεραπείας 21 ημέρες 

0080Α06 02 ΝΙΜΟϋΙΡΙΝΕ 


ΑΕΙΒΟΟΙΡΙΝΕ/Αιιγογ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΒΕΕΙΜΑΤ/Βίοιτΐθ(1ίθ3-ΟΙΐθΓηίθ3 

Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ 3X10) 

ΠΕ 

0υΗΒΑΝ/Ρ3ί3ΐτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ 3X10) 

ΠΕ 

ΕΙΟΟΖΑΝΤ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

0ΕΝ0\/0Χ/Κ1θν3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ 3X10) 

ΠΕ 

ΜΥΟϋΙΡΙΝΕ/ΗθΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ8Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΝΑΒΟΒΕΕ/ΕΙρβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ 3X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ2Χ7) 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ8Τ 4X7) 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3Τ4Χ7) 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3Τ4Χ7) 
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Ν1Μ 0 ϋΙ Ι/ΟβιτιβοΙ ί ηε 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΝΙΜΟΤΟΡ/ΒβγβΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10ΜΟ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΕΕΧ50ΜΕ 

ΠΕ 

ΝΙΜΟνΑΟ-ν/Φαρματεν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

ΠΕ 


δΟί.ΐν.ΙΝΡ 

10ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΕ 

ΝΟΡΤΤΌΕΑΝ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΡΙΟδΙΤΑΕ/Φαραν 

Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ8Τ 3X10) 

ΠΕ 

δΤΙΘΜΙΟΑΠΡΙΝ/Βτοβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΠΕ 

ΤΗΒΙΟΝΙΒΕΝ/ΑηΐΟΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

Ν/ΑδΤΒ 1ΡΙΝ Ε/ΒβΙ γο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΖΙΡΙΕΜΕΧ/ϋβηιο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

008ϋ Εκλεκτικοί αναστολείς διαύλων ασβεστίου με άμεση δράση στην καρδιά 


008ϋΑ Παράγωγα φαινυλαλκυλαμίνης 




ΟΟδϋΑΟΙ νΕΡΑΡΑΜΙΕ 





ΙδΟΡΤΙΝ/νί3ηθχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

120ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΊΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

80ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 



ΙΝΦ501 

5ΜΟ/2ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 



ΡΒ.ΤΑΒ 

240Μ6 

ΒΤΧ20 



3.Β.Ρ0.ΤΑ 

120ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


Ο08ϋΒ Παράγωγα βενζοθειαζαπινών 




ΟΟδϋΒΟΙ ϋΙΕΤΙΑΖΕΜ 





ΑΕΕΕΝΕΒ/νίΙοο 

ΤΑΒ 

60ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 


ΟΑΡΩΙΕ/Γερολυματος 

00Ν.Β.0ΑΡ3 

120ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 



00Ν.Β.0ΑΡ3 

180ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 



00Ν.Β.0ΑΡ3 

180ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒΕΙ3Τ) 



00Ν.Β.0ΑΡ3 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(4ΒΙΙ3ΤΧ7) 



00Ν.Ρ.0ΑΡ3 

90ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΙΙ3Τ) 



ΤΑΒ 

60ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙ5Τ2Χ15) 


ϋΙΕΤΕΙΑΝ/Φαραν 

0ΑΡ.3Ρ 

120ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



0ΑΡ.3Ρ 

60ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



0ΑΡ.3Ρ 

90ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 


ϋΙΡΕΝ/ΕΙρβη 

00Ν.Ρ.0ΑΡ8 

120ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 



00Ν.Ρ.0ΑΡ5 

180ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ3Τ7Χ4) 



00Ν.Ρ.0ΑΡ5 

240ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ3Τ7Χ4) 



00Ν.Β.0ΑΡ3 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ7Χ4) 



ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


ΕΕ\/ΕδΙΕ/ΒίοιτΐΘθΙίθ3-ΟίΊθΐτιίθ3 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

120ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 



ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3ΤΕΡ33Χ10) 


ΕΡΚ300Ι_ΑνΐΝ/ΒΐΌ8 

ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


ΜΑνίΤΑΕΟΝ/ΗθΙρ 

ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 2X15) 


ΠυΒΙΤΕΝ/Ρ3ί3ΓΓη 

ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 1X30) 


ΤΕΒΝΕΕ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙί) 


ΤΙ ΕϋΙ ΕΜ/δ3ηοίί-δγηΐίιβΐ3Εο 

0ΑΡ.5Ρ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 



ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3Τ2Χ14) 



ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ΙΟΟΜΘ/νίΑί 

ΒΤΧ20\/ΙΑί3 

ΠΔ.5 


5.Ρ.Ο.ΤΑΒ 

120ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ2Χ15) 



5.Ρ.Ο.ΤΑΒ 

90ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 2X15) 



ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(2Χ15) 


ΖΕΜ/Φαραν 

ΙΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ΙΟΟΜΘ/νίΑί 

ΒΤΧ20νΐΑΕ3 

ΠΔ.5 


ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

25ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧ20\/ΙΑΕ3 

ΠΔ.5 


ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 



ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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ΖΙΕΟΕΝ/ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ/Θθηβρίιβπτι 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 

120ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι5Τ3Χ10) 


ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_Ι5Τ2Χ14) 

009 Αντιυπερτασικοί παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης 

009Α Αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της αγγειοτασίνης, απλοί 

009ΑΑ Αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της αγγειοτασίνης, απλοί 

009ΑΑ01 ΟΑΡΤΟΡΡΗΕ 




ΟΑΡΟΤΕΝ/ΒπβΐοΙ ΜγβΓ3 δςυίββ 

ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ8ΤΕΡ!3) 


ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ8ΤΕΡ!5) 

0ΡΕ0ΑΡ/Ρ3ί3πη 

ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14) 

ΗΥΡΟΤΕΝδΟΡ/Φαραν 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

Ν ΕΟ-ΙΡ Ε ΡΤΑδ/ΝθΓΓΠ3 

ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ5Τ 2X10) 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι5Τ 2X10) 

ΝΟΡΜΟΙΟδΕ/ΑάθΙοο 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι8Τ 2X10) 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι5Τ 2X10) 

Ο0υΡΡΙΙ/Ρ3πη3ηίο 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ3Τ 2X10) 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι8Τ 2X10) 

ΡΕΡΤΑΟΙΙΟΝ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ8Τ 2X10) 


ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι8Τ 2X10) 

δΑΝ0ΑΡ/Νον3Γΐί3 

ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙΙ5Τ 1XI 4)ΑΙυ/ 


ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙΙ5Τ 1XI 4)ΑΙυ/ 


ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ1Χ14)Ρνθ/ 

009ΑΑ02 ΕΝΑΕΑΡΒΙΕ 




ΑΟΙΟΤΕΝ/Γερολυματος 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙ1_1Χ14) 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙΙ_3χ10) 

ΑΝΑΕΕΡΤ/Φαραν 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΑΝΤΙΡΠΕΧ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ3Τ3Χ10) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ3Τ 3X10) 

ΕΡΙΧΕΤΙ ΕΑΝ/Εθον3η 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙ3Τ 1X10) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ3Τ3Χ10) 

ΟΝΟδΤΟΟΑΡΟΝ/ΒΐΌ3 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ 3X10) 

ΚΑΡΑΒΙΟΝ-δ/Ανφαρμ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙΙ3ΤΕΒ3) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ 3X10) 

Ι_ΕθνΐΝΕΖΑΙ_/Μεντινοβα 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΜΕ0ΑΡΒΕδδ/(3θηθρίΐ3ΠΤΐ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(Βϋ5Τ3Χ10) 

ΟΟΤΟΒΑΧ/Οθγπο 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10ΣΕ ΒΙΙ5Τ 

ΟΡΝΙΡΕΝΙΕ/δ.ΦΑ. 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙ3Τ1Χ10) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΡΟΙ3Τ3Χ10) 

ΡΪΑΒΙΑδ/ΜθάίοίίΓΟίτι 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΙΙ5Τ3Χ10) 

ΡΙΕΝΙΤΕ0/νί3Πβχ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ1 XI0) 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

δΤΑΟΕΕΑΝΤ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3ΤΕΡ1Χ10) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι5Τ 3X10) 

δυΡ0ΤΡ!0Ν/Ρ!ΘΐτΐΘάίη3 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3ΤΕΡ) 


ΤΑΒΙ_ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

υ ΕΤΙ ΟΑϋ ΕΧ/ΡΪ3ί3ΠΤΐ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι5Τ3Χ10) 
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νΐΟΡΕΝ/δρβοίί3Γ 

νΐΤ0ΒΕΙ_/νί3ΐΊθχ 

009ΑΑ03 ΕΙ3ΙΝΟΡΒΙΕ 

ΤΑΒ 

ΤΑΒ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΡΟΙΕ) 
ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι5Τ 1X10) 
ΒΤΧ30(ΒΙ_ΙδΤ3Χ10) 

ΑϋΙΟΑΝΙΕ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

ΑΧΕ 1_νΐ Ν/ΡγοθΙ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(Β1_ΙδΤ 1X14) 

0Ν03Τ0νΑΕ/ΒΐΌ5 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤ 1X10) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_ΙδΤ 1Χ14) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ 2X14) 

ΙΟΟΒΑΝ/ΒίοιτΐθθΙίθ3-ΟΐΊθίηίθ3 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 (Β1_ΙδΤ 1Χ14) 

ΕΑΝϋΟΕΑΧΙΝ/Φαραν 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΕΕΒυΖΕ/Β3ί3ΓΓΠ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒϋδΤ 2X7) 

ΕΙ3ΙΝΟδΡΕδ/3ρθθίί3Γ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΊΧ14(ΒΙΙδΤ2Χ7) 

ΝΑΕΟΒΟΥΕ/ΚΙβνβ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_ΙδΤ 1X14) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙΙδΤ2Χ14) 

ΡΕΒΕΝΑΕ/Μθάίουβ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒϋδΤ 1X10) 


ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒϋδΤ 3X10) 

ΡΒΕ33-12/(3θηθρΐΊ3ΐτη 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒϋδΤ 3X10) 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙδΤ 1X14) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_ΙδΤ4Χ7) 

ΡΒΕδδΕΙΒΙΕ/Φοινιξφαρμ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_ΙδΤ 2X7) 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_ΙδΤ2Χ10) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_ΙδΤ 3X10) 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒίΙδΤ 3X10) 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΙΙ3Τ1Χ10) 

ΡΡΙΝίνίΕ/νίβηβχ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΤΕΒΟΕΙΝΑΕ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΤΗΒΐυδΕΟΟΝ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ2Χ7) 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΤίνίΒΕΟΝ/Οουρ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ 1X14) 

νΕΒ00Ε/νίοί3Γ 

ΤΑΒ 

20Μ<3 

ΒΤΧ14(ΒίΙδΤ1Χ14) 


ΤΑΒ 

20Μ<3 

ΒΤΧ28(ΒΙ_ΙδΤ 2X14) 

\/Ε ΒΟΧΙ Ε/Ανφα ρμ 

ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ 1X10) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙδΤ 1X14) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙδΤ 2X14) 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

Ζ-ΒΕ0/03ρ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(Βϋ δΤ. 1X14) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_Ι δΤ. 1X14) 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_ΙδΤ2Χ14) 

ΖΕ3ΤΒΙΕ/03Π3 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒϋδΤ1Χ14) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(Β1_ΙδΤ 1Χ14) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (Β1_ΙδΤ. 2X14) 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒϋδΤ.2Χ14) 


ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒΙ_ΙδΤ.2X14) 

009ΑΑ04 ΡΕΗΙΝϋΟΡΗΙΕ 




ΟΟΥΕΒδΥΕ/Σερβιε 

ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒϋδΤ1Χ30) 
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009ΑΑ05 ΗΑΜΙΡΗΙΙ- 


δΤΙΒΕΝΥΕ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 


ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ2Χ10) 

ΤΡϋΑΤΕΟ/ΑνβηΙίβ 

ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


ΤΑΒ 

1.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

009ΑΑ06 ΩυΐΝΑΡΡΙΕ 




ΑΟΟυΡΒΟΝ/ΡίίζθΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3ΤΕΡ!) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3ΤΕΡ!) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

009ΑΑ07 ΒΕΝΑΖΕΡΡΙΕ 




0ΙΒΑ0ΕΝ/Νον3Γίί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(Βϋ5Τ2Χ14) 

009ΑΑ08 ΟΙΕΑΖΑΡΡΙΕ 




νΑδΟΑΟΕ/Βοοήθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒΙΙ5Τ.4Χ7) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒΙΙ3Τ.4Χ7) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ8Τ3Χ10) 

009ΑΑ09 ΡΟδΙΝΟΡΡΙΕ 




ΜΟΝΟΡΒΙΕ/ΒπδΙοΙ ΜγθΓ3 δςυίββ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

Β“ΓΧ14(Β1_Ι3Τ 1XI4) 

009ΑΑ10 ΤΡΑΝϋΟΕΑΡΡΙΕ 




ΑΕΕΝΙΕ/νίαηθχ 

ΟΑΡ3 

2ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_Ι3Τ2Χ14) 


ΟΑΡ3 

0.5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(Β1_Ι3Τ2Χ14) 

ΟΟΒΙΚ/Ανθηΐίδ 

ΟΑΡ3 

0.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ3Τ4Χ7) 


ΟΑΡ3 

2ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_Ι3Τ4Χ7) 

009ΑΑ15 ΖΟΡΕΝΟΡΡΙΕ 




ΖΟΡΕΡΒΙΕ/Μθηεπηί 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ3Τ4Χ7) 

009ΑΑ16 ΙΜΙϋΑΡΡΙΕ 




ΤΑΝΑΤΡΙ Ε_/Γερολυ ματος 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_Ι3Τ4Χ7) 


ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ3Τ4Χ7) 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙΙ3Τ4Χ7) 

009Β Αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της αγγειοτασίνης, συνδυασμοί 

009ΒΑ Αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου και διουρητικά 

009ΒΑ01 ΟΑΡΤΟΡΡΙΕ + ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΡίΟΤΗΙΑΖΙΟΕ 


ΑΝΑδΤΟΕ/ΡϊθίτίΘά ί Π3 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 

ΟΑΡΤΟΡΒΕδδ/ΘΕΝΕΡΗΑΡ!Μ/ΘΘηθρΐΊ3ΤΓη 




ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι5Τ2Χ10) 

ΟΑΡΤΟδΡΕδ+Η/δρβοίί3Γ 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ϋΟδΤυΡ1ΕΕ/Βτο3 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 

ΕΚΖΕ\/ΙΤ/Βίοιτΐθάίθ3-Οίΐθΐτιίθ3 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΕΜΡΙΡ!ΟΕ/Νοπτΐ3 

ΤΑΒ 

(50+25 )ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΚΙΡΑΡΟ Ε/Ρ3ΠΤ13Π ίο 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙΙ_2Χ10) 

ΝΟΡΙΜΟΕΟδΕ-Η/ΑάθΙοο 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 

ΡΕΝΤΑΤΕΟ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 

ΡΙΕδΙΤΑΕ/Οβιτιο 

ΤΑΒ 

(50+251ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ.2Χ10) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΒΕΤυΒΝ/Β3ί3Π7ΐ 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΕΙ3Τ 2X10) 

3Ε0ΑΡΒΕδδΙΝ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

δυΡΕΒΑΟΕ/ΒπδΐοΙ ΜγθΓ3 δςυίββ 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2Χ10 ΒΕΙ3Τ) 

υΒΕδΑΝ/Μβη3πηί 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ5Τ.2Χ10) 

ΖΙϋΕΡΒΙΙ/Μινερβα 

ΤΑΒ 

(50+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ2Χ10) 

009ΒΑ02 ΕΝΑΕΑΡΒΙΕ ΜΑΕΕΑΤΕ + ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΠΟΤΗΙΑΖΙΟΕ 


ΒΕΙΜΕΕΤΥΕ/Φαραν 

ΤΑΒ 

(20+12.5)Μ(3/ΤΆΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1 ΧΙΟ) 

00-ΒΕΝΙΤΕ0/νί3ηβχ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΑΕΕ ΑΕΙΙΜ.ΒΕΙδΤ) 

ΕΝΑΕΑΡΒΙΕ ΜΑΕΕΑΤΕ+ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑΖΙΟΕ/ΗΕΕΡ/ΗβΙρ 



ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙΕΙΧΙΟ) 

ΙΡΕΒΤΟΝ/ΚΙβνθ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1 ΧΙΟ) 


ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΝΟΕΑΒΜΙΝ/Οουρ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΡΕΝΟΡΒΙΕ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

(20+12,50)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ ΑΕ/ΑΕ) 


ΤΑΒ 

(20+12,50)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ ΑΕ/ΑΕ) 


ΤΑΒ 

(20+12,5)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΡΒΟΤΑΕ ΟΟΜ Ρ ΕΕΧ/Ε3ΓΓηβάί3 

ΤΑΒ 

(20+12,50)Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ ΑΕ/ΑΕ) 

δΑνΟδΑΝ/νίθηβχ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ5Τ1Χ10) 

δΙΒΕΒΙΑΝ/Β3ί3ΐΤΏ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 

009ΒΑ03 ΕΙδΙΝΟΡΒΙΕ ϋΙΗΥϋΒΑΤΕ + ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑΖΙΟΕ 


ΡΒΙΝΖΙϋΕ/νίθηβχ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)Μ<3/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

ΖΕδΤ0ΒΕΤΙ0/03Π3 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14) 

009ΒΑ05 ΒΑΜΙΡΒΙΕ + ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑΖΙϋΕ 


ΤΒΙΑΤΕΟ ΡΕΕΙδ/Ανβηΐίβ 

ΤΑΒ 

(5+25)Μβ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

009ΒΑ06 ΟΕΙΙΝΑΡΒΙΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ + ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΠΟΤΗΙΑΖΙΟΕ 


ΑΟΟυΒΕΤΙΟ/ΡίίζθΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3ΤΕΒ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2χ14) 

009ΒΑ07 ΒΕΝΑΖΕΡΒΙΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ + ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑΖΙϋΕ 


0ΙΒΑ0ΒΕΧ/Νον3Πί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(10+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(20+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(5+6.25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14) 

009ΒΑ08 ΟΙΕΑΖΑΡΒΙΕ ΜΟΝΟΗΥϋΠΑΤΕ + ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑΖΙϋΕ 


ΥΑδΟΑΟΕ ΡΕΕΙδ/Βοοήθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(5+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3Τ4Χ7) 

009ΒΑ09 Ε03ΙΝ0ΡΒΙΕ δΟϋΙΙΙΜ + ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑΖΙΟΕ 


ΕΟΖΙΟΕ/ΒπβΙοΙ ΜγθΓβ δρυίββ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

ΜΟΝΟΡΕΕΙδ/ΒπβΙοΙ ΜγβΓ3 δρυίββ 

ΤΑΒ 

(20+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

009ΒΒ Αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου και των διαύλων ασβεστίου 

009ΒΒ05 ΡΕΕΟϋΙΡΙΝΕ+ΒΑΜΙΡΒΙΕ 



ΤΒΙΑΟΟΒ/ΑνθηΙίβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(5+5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3Τ2Χ14) 

ΕΙΝΙΤΕΝδ/Α3ΐΓ3Ζθηβ03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(5+5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3Τ2Χ14) 


009ΒΒ10 νΕΒΑΡΑΜΙΕ ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΗΙϋΕ + ΤΗΑΝΟΟΕΑΡΡΙΙΕ 

ΤΑΒΚΑ/νί3ΠΘΧ ΟΑΡ.5Β (180+2)ΜΟ/ΟΑΡ ΒΊΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 
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0090 Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης II, απλοί 

ΣΕ: Συνιοτάται να χορηγούνται αντί των αναστολέων του μετατρεπτικού ένζυμου της αγγειοτασίνης στις περιπτώσεις που οι 
τελευταίοι παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως βήχας ή ιστορικό αγγειοοιδήματος (οδηγίες Ι5Η, ΥΥΗΟ, ΥΥΠ). 


0090Α Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης II, απλοί 

0090Α01 Ι_05ΑΠΤΑΝ 


ΟΟΖΑΑΠ/νίβηβχ 

0090Α02 ΕΡΠ05ΑΠΤΑΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

ΤΕΥΕΤΕΝ/δοΙνθγ ΡΙί3ΠΠ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3ΤΡν0/Α0ΕΑΒ 

ΣΕ 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ρΐΙ3ΤΡνθ/ 

ΣΕ 

0090Α03 

ΥΑΕδΑΡΤΑΝ 





0ΑΙ_ΖΑ0/Νον3Γίί5 

ΟΑΡ3 

80ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(Βϋ3Τ 1X14) 

ΣΕ 



ΟΑΡ3 

160ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(Β1_Ι3Τ 1Χ14) 

ΣΕ 

ΟΙΟνΑΝ/ΝονθίΤίθ 

ΟΑΡ3 

80ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_Ι3Τ 1XI4) 

ΣΕ 



ΟΑΡ3 

160Μ6/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_Ι3Τ 1Χ14) 

ΣΕ 

0090Α04 

ΙΒΒΕ5ΑΒΤΑΝ 





ΑΡΡΟνΕί/δθηοίί Βγτί 3 δηο 

ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ 



ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ 

ΚΑΠνΕΑ/ΒπβΙοΙ ΜγθΓ3 δρυίββ 

ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ 



ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ5ΤΕΒ3) 

ΣΕ 

0090Α06 

ΟΑΝϋΕδΑΡΙΤΑΝ 





ΑΤΑΟΑΝΟ/Α3ΪΓ3ΖΘΠ603 

ΤΑΒ 

16ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_Ι3Τ 1Χ14) 

ΣΕ 



ΤΑΒ 

8ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_Ι3Τ 1Χ14) 

ΣΕ 

0090Α07 

ΤΕΕΜΙ3ΑΠΤΑΝ 





ΜΙΟΑΒΟΙδ/ΒοβίιπηςβΓ 

ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_Ι3ΤΕΒ3) 

ΣΕ 



ΤΑΒ 

80ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_Ι3ΤΕΒ3) 

ΣΕ 

ΡΒΙΤΟΒ/ΟΙεχο ΟΓουρ 

ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_Ι3ΤΕΒ3) 

ΣΕ 



ΤΑΒ 

80ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ 

009ϋ 

Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης II, συνδυασμοί 




ΣΕ: Συνιοτάται να χορηγούνται αντί των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης στις περιπτώσεις που οι 


τελευταίοι παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως βήχας ή ιστορικό αγγειοοιδήματος (οδηγίες Ι5Η, ΥΥΗΟ, ΥΥΠ) 


009ϋΑ 

Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης II και διουρητικά 



009ϋΑ01 

Ε05ΑΠΤΑΝ ΡΟΤΑ35ΙΙΙΜ + ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΡΙΟΤΗΙΑΖΙΟΕ 



ΗΥΖΑΑΒ/νίεηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(50+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

009ϋΑ03 

\/ΑΕ3ΑΡΤΑΝ + ΗΥϋΡΟΟΗΕΟΡΟΤΗΙΑΖΙΟΕ 



0Ο-0ΑΙ_ΖΑ0/Νον3Γίί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(80+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14ΡΙΙ3Τ1Χ14) 

ΣΕ 

ΟΟ-ϋΙΟνΑΝ/ΝονειΤίβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(80+12.5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

ΣΕ 

009ϋΑ04 

ΙΡΒΕ3ΑΡΤΑΝ + ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑΖΙΟΕ 



ΟΟΑΡΠΟΥΕΙ (ΑΡΒΟΝ/ΕΕ Η0Τ)/δ3ηοίί Βγπ 3 δπο 






ΤΑΒ 

(150+12,5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

ΣΕ 



ΤΑΒ 

(300+12,5)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3ΤΕΡΪ3) 

ΣΕ 

ΚΑΒνΕΖΙΟΕ/ΒπβΙοΙ ΜγβΓ3 δρυίΐτΐ) 

ΤΑΒ 

(150+12,5)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ 



ΤΑΒ 

(300+12,5)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ 
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009ϋΑ06 ΟΑΝϋΕδΑΗΤΑΝ ΟΙΙ_ΕΧΕΤΙΙ_ + ΗΥϋΠΟΟΗΕΟΗΟΤΗΙΑΖΙΟΕ 

ΑΤΑΟΑΝϋ ΡΕϋδ/Α5ΐΓ3Ζβηθ03 ΤΑΒ (16+12.5)ΜΟ/ΤΑΒ ΒΊΧ14(Βϋ3ΤΕΒ) ΣΕ 

010 Παράγοντες που ελαττώνουν τα λιπίδια του ορού 

010Α Παράγοντες που ελαττώνουν τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια 

010ΑΑ Αναστολείς της ΗΜΟί ΟοΑ ρεδουκτάσης 

ΠΕ: Στην πρωτοπαθή υπερχοληοτερολαιμία (τύπου II α, II β), στην ετερόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία, όταν οι ασθενείς 
δεν ανταποκρίνονται στην υποχοληστερολαιμική δίαιτα, άσκηση και εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη στην χορήγηση (σοβαρή 
ηπατική νόσος, νευρομύίκές παθήσεις, κύηση και γαλουχία, ταυτόχρονη λήψη άλλων φαρμάκων όπως κυκλοσπορίνης, φιβρά- 
της, κετοκοναζόλης και αμινογλυκοσίδης) 

010ΑΑ01 δΙΜνΑδΤΑΤΙΝ 


ΑΝΤΙΟΗΟΙ/Μβάίουθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 

ΟΗΡΙδΤΑΤΙΝ/Χρισπα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ2Χ10) 

ΠΕ 

ΕΧΤΠΑδΤΑΤΙΝ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΕ 

ΟΟΙΟΑδΤΑΤΙΝ/Ιθονθη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ 2X10) 

ΠΕ 

ΙΡΠΑΜΙϋ/ΡθητίΘοΙίθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙ3Τ1X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 

ΠΕ 

ΚΥΜΑΖΟΕ/Ρθίθπη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΟ0ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 

ΙΕΡυΠ/ΕΙρβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΕ 

ϋΡΟΠΕΧ/Οθηβρίΐθίτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ 3X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΠΕ 

ΕΟννΟΗ ΟΙ_10/ΒίοιτΐθςΙίθ3-0ήθΐτιίθ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_Ι3Τ 1Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙΙ5Τ 1X10) 

ΠΕ 

ΝΙΤΑ3ΤΙ Ν/Ι33Ι3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ 1Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

Ν0ΠΜ0ΤΗΕΠΙΝ/υηί-ΡΙΐ3πτΊ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

Βτχιορυδτ ιχιο) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

Βτχιορυδτ ιχιο) 

ΠΕ 

ΡΕΟΙΙδΤΕΠΟΙ/Φοινιξφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(1 ΒΕΙ3ΤΧ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3 ΒΕΙ3ΤΧ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3ΒΕΙ3Τ Χ10) 

ΠΕ 

δΙΜνΑΟΟΡ/ΚΙβνθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 ρΐ_Ι3Τ 1Χ10) 

ΠΕ 

δ 1 ΜΥΑδΤΑΤΙ Ν/Ν ΟνΕΧΑΕ/ΝονβχθΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 
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Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 

3ΙΜνΑΤΙΝ/Βί05ρΓ3γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΕΙ8Τ2Χ10) 

ΠΕ 

δίνίΝΑΒ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΟδΤ 1X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρΕΙδΤ3Χ10) 

ΠΕ 

δΟΤΟνΑδΤΙΝ/Βί -08 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤ 1X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρΕΙδΤ 1X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρΕΙδΤ 1Χ30) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΙΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 ρΐ_ΙδΤ 1Χ30) 

ΠΕ 

δΤΑΒΕΖΙΝ/Ιθονεη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤ 1X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 ρΐΙδΤ 2X10) 

ΠΕ 

δΤΑδίνΑ/Φαρμανελ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤ 1X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤ 1X10) 

ΠΕ 

δΤΑΤΙ ΝΑΙ_/δρθθίί3Γ 

Ο.ΤΑΒ 

10Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤ 1X10) 

ΠΕ 


Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤ 1X10) 

ΠΕ 

νΑδΤΑΤΙ Ν/νοθ3ΐθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_ΙδΤ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρίΙδΤ1Χ30) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_ΙδΤ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρίΙδΤ 1Χ30) 

ΠΕ 

Ζ000Β/νί3ηθχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 

ΖυΒ00Ιϋ/ΑυΓθΓ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_ΙδΤ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 

010ΑΑ02 ΙΟνΑδΤΑΤΙΝ 





Αυ ΒΟδΤΑΤΙ Ν/Αυ ιόγ3 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_ΙδΤ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

Β-1_0\/ΑΤΙ Ν/ΜθθΙίου3 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_ΙδΤ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΟΕΟυ ΒΑ1_/0θιτιο 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΙΕΟΡΑΒ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΙΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΕΙΕΕΒΖΙΤ/ΜβηΙίηοΐ33 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ10 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΡΙΧ20 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΡΙΧ20 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΡίΧΙΟ 

ΠΕ 

ΕΙΡΙϋΕΕδδ/Φαραν 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΕΟδΤΙΝ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΕΟνΑΟΒυΟ/ΜβεΙ-Οηθ 

ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

Βτχιορυδτιχιο) 

ΠΕ 

ΕΟΝ/ΑΡΕΝ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΕΟνΑδΤΑΤΙ Ν/ΝΟ\/ΕΧΑΕ/ΝονβΧ3ΐ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΕθνΑδΤΕΝ/νοο3ΐβ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρΐ_ΙδΤ 1Χ30) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 ρϋ δΤ 1Χ30) 

ΠΕ 

Ε0νΑΤΕΧ/δ3ρ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΕ 

ΕΟνΑΤΟΡ/Φοινιξφαρμ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒϋδΤ3Χ10) 

ΠΕ 
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ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΕθννΕΙΡΙΟ/ΒίθΓΠΘθΙίθ3-ΟήβΓηίθ3 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_Ι3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 

ΜΕΟθνΑδΟΙΝ/Ρίΐ3ΠΠ3ογρπ3 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_Ι3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΜΕνΑ00Β/νί3Πθχ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 

ΜΕνΑ8ΤΙΝ/Θβηβρίΐ3ππ 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ 3X10) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΒΕΙ3ΤΧ10 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΒΕΙ5ΤΧ10 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΠΕ 

ΜΕνΐΝ0Ε/νί3Πθχ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_Ι3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_13Τ1X10) 

ΠΕ 

ΜΙδΟϋΟΜΙΝ/ΚΙθνθ 

ΤΑΒ 

40Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΝΑΒΙΟΟΒΤΙΝ/ΗθΙρ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 

ΤΕΡίνΕδΟΝ/ΟοοΙυιτι 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

νΕΕΚΑΕΟν/νβΙΙο 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_ΙδΤ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

νΐΚΙΝΘ/Ρ(3ί3Πτη 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

010ΑΑ03 ΡΒΑνΑδΤΑΤΙΝ δΟϋΙΙΙΜ 




ΜΑΧΙΟΝ/Μβηβπηϊ 

ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ 1X14) 

ΠΕ 

ΡΑΝΕΙ ΡΟΕ/Μθβά ϋοΕηδοη 

ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_ΙδΤ 1Χ14) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤΕΒδ 1X14) 

ΠΕ 

ΡΠΑ\/ΑΟΗΟΙ_/Βπ3ΐοΙ ΜγβΓ3 δςιιίββ 

ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙΙδΤΕΒ 1X14) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_ΙδΤ 1X14) 

ΠΕ 

010ΑΑ04 ΡΕΙίνΑδΤΑΤΙΝ δΟϋΙΙΙΜ 




ΕΙ 0\/ΑΕΙ Ν/Α31Γ3ΖΘΠΘ03 

ΟΑΡ3 

40ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ2Χ7) 

ΠΕ 

ΕΕδ00Ε/Νον3Γΐί3 

ΟΑΡ3 

40ΙΥΚ3/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ2Χ7) 

ΠΕ 

010ΑΑ05 ΑΤΟΒνΑδΤΑΤΙΝ ΟΑΕΟΙΙΙΜ ΤΒΙΗΥϋΒΑΤΕ 



ΕΙΡΙΤΟΡΙ/ΡίίζβΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_Ι3Τ2Χ7) 

ΠΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ2Χ7) 

ΠΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ2Χ7) 

ΠΕ 

ΖΑΒΑΤΟΠ/ΡίίζθΓ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ5Τ2Χ7) 

ΠΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ2Χ7) 

ΠΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ2Χ7) 

ΠΕ 


010ΑΒ Φιβράτες 

ΠΕ: Ο ουνδυαομός τους με οτατίνες αυξάνει τον κίνδυνο ραβδομυόλυοης 

010ΑΒ02 ΒΕΖΑΡΙΒΡΑΤΕ 

ΒΕΖΑϋΡ/Βοοίΐθ 3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30(Β1_Ι3Τ3Χ10) ΠΕ 

νΕΒΒΙΤΑί/Φαραν Ο.ΤΑΒ 200ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΠΕ 

010ΑΒ04 ΟΕΜΕΙΒΒΟΖΙΕ 


ΑϋΒΟΤΑΝ/ΕΙρβη 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

ΠΕ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

900ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΠΕ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ2Χ15) 

ΠΕ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

900ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

ΠΕ 


ΑΜΕΟΒΑΝ/ΕεπτίθοΙίδ 
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ΑΝΤΙ1_ΙΡΙ0/Κ1βν3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΟΗΟΙΗΕΡΑΝ/ΟοοΙυιτι 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΟΙ_Ι ΡΟδΤΑΤ/Φαρμανελ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3ΤΧ10) 

ΠΕ 

ϋΟδΑΜΟΝΤ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ6Χ5) 

ΠΕ 

ΟΡΙδΟΡΑΙ/ΗβΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ8Τ3Χ10) 

ΠΕ 

Εκυρίϋ/Ρι-οβΐ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3ΒΕΙ8ΤΧ10) 

ΠΕ 

ΕΝΤΙΑΝΤΗΕ/Ρί3ί3ππ 

0ΑΡ8 

300ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ3Τ5Χ10) 

ΠΕ 

ΡΙΒΠΟϋΡ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΡΙΒΒΟδΡΕδ/δρβοίίβΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΘΕΟΙΖΙΕ/ΟΐΌουβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ.3Χ10) 

ΠΕ 

ΟΕΜΡΙΒΒΟΖΙΙ/δυ.Α. ΡΗΑΠΜ. 

ΠΌ/8.ΤΑ. 





Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙ3Τ6Χ5) 

ΠΕ 

ΟΕΜΡΟΙΙΟ/Οβηβρήβπη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΟΕΜΕΙΡΙϋ-ΜΕΟΙΟΕΙΡΙΟΜ/ΜΘεΙίοίίΓΟίη Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΠΕ 

ΟΙΝΕΤΟΝ/Μβά-Οηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΕΙΟΒΑΤΟΕΕΧ/Φοινιξφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙ5Τ6Χ5) 

ΠΕ 

ΕΙδ0ΕΙΡ/03ρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙ5Τ5Χ6) 

ΠΕ 

ΕΟΡΙϋ/ΡίίζθΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

900ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ 2X10) 

ΠΕ 

ΡΑΗΝΟΧΙΙ/Βίοβρι-βγ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙΙ_3Χ10) 

ΠΕ 

Ρ ΡΙΕ ΕΙ δ 1 Ν/0θ3 ιτιο ρίι 3πτι 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι8Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΡΙΕΝΟΕΙΡ/ΡίΘίτίθοϋηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(Βϋ5Τ3Χ10) 

ΠΕ 

δΟΕΕΙΕΙΡ/Εβπτιβηίο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

ΤΕΒΟδΤΒΑΝΤ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ3ΤΕΒ3) 

ΠΕ 

ΤΙΑΖΑΜ/νοοβΙθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

010ΑΒ05 ΡΕΝΟΡΙΒΒΑΤΕ 





ΕΙΡΑΝΤΗΥΕ/ΡουπιίβΓ 

0ΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ48 

ΠΕ 


00Ν.Ρ1.0ΑΡ3 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3ΤΕΒ 2X15) 

ΠΕ 

□ Ρ1 ϋ 11_/Ρου τη ϊβτ 

0ΑΡ3 

200 ιτΐ9 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ 3X10) 

ΠΕ 


ΡΟ.ΜΒ.ΤΑΒ 

160ΜΟ/ΤΑΒ5 

ΒΤΧ10(Β1_Ι3Τ 1XI0) 

ΠΕ 


ΡΟ.ΜΒ.ΤΑΒ 

160ΜΟ/ΤΑΒ5 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ 3X10) 

ΠΕ 


ΡΟ.ΜΒ.ΤΑΒ 

160ΜΘ/ΤΑΒ3 

ΒΤΧ50(ΒΙ_Ι3Τ5Χ10) 

ΠΕ 


ΡΟ.ΜΒ.ΤΑΒ 

160ΜΟ/ΤΑΒ5 

ΒΤΧ90(ΒΙ_Ι3Τ9Χ10) 

ΠΕ 

ΝΕΟ-ΟΙδΤΕΡΙΙΝ/Νοπτηβ 

0ΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 

ΠΕ 

010ΑΒ08 ΟΙΡΡ!ΟΡΙΒΡ!ΑΤΕ 





δΑ\/ΙΕΕΝ/δ3ηοίί-δγηΐήθΐ3ΐ3θ 

0ΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 


ΟΙΟΑΟ Απεκκριτικά χολικού οξέος 

010Α001 ΟΟΙ_Ε5ΤΥΡΑΜΙΝΕ 


ΟΙΟΑϋ Νικοτινικό οξύ και παράγωγα 

ΟΙΟΑϋΟΘ ΑΟΙΡΙΜΟΧ 

Ο ΙΒΕΤΑΜ/Ρίΐ 317713013 ΟΑΡ3 250ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30ΡΙΙ5Τ3Χ10) 

010ΑΧ Λοιποί παράγοντες που ελαττώνουν τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια 

010ΑΧ04 ΒΕΝΡΕυΟΡΕΧ 


□ ΡΟΡΗΟΡΑΙ/Σερβιε 


3.0.ΤΑΒ 


150ΜΟ/ΤΑΒ 


ΒΤΧ30 (ΒΙΙ3Τ2Χ15) 
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ϋ Δερματολογικά φάρμακα 

ϋΟΙ Αντιμυκητιασικά για δερματολογική χρήση 

ϋΟΙΑ Αντιμυκητιασικά για τοπική χρήση 

ϋΟΙΑΑ Αντιβιοτικά 

ϋ01ΑΑ20 δΙΙΕΡΑϋΙΑΖΙΝΕ δΙΕνΕΡ! + ΟΕΡίΙΙΙΜ ΝΙΤΡΑΤΕ 

ΠΕ: Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των μολύνσεων πληγών από εγκαύματα 
ΡΕΑΜΜΑΟΕΠΙΕΙΜ/δοΙνβγ Ρή3ΠΤΐ3 ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 1%+2.2% ΒΑΖΟΧ500Ο 


ΰΟΙΑΟ Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου 

ϋΟΙΑΟΟΙ ΟΕΟΤΡΝΜΑΖΟΕΕ 


ΟΑΝΕδΤΕΝ/ΒβγβΓ 

ΡΑΟΤΟϋΙΝ/Φαραν 

ϋ01Α002 ΜΙΟΟΝΑΖΟΕΕ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

δΟί.ΕΧΤ.ϋδ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

1% 

1% 

ΤϋΒΧ20Θ 

ΡΕΧ20ΜΕ 

ΤϋΒΧ20Θ 

0ΑΚΤΑΒΙΝ/ϋ3Π53θη-0Ν39 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤϋΒΧ30Θ 


ΡΟ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΕΕΧ20Θ 


ιοτ 

2% \Λ//\Λ/ 

ΡΕΧ30Θ 


ΤΙΝΟΤ 

2% 

ΡΕΧ30ΜΕ 

ΡΑΝΤΕ ΡΙδΟ Ε/ΡιόθΙ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤϋΒΧ30Θ 

ΜΕϋΑΟΤΕΡΪ/Φαραν 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤϋΒΧ30Θ 

ΜΕΖΟΕΙΤΑΝ/ΩθΙοζ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤϋΒΧ30Θ 


Ρϋ.ΕΧΤ.υδ 

2% 

Τ0ΒΧ20Θ 

ΕΙΝΤΑΝ0/ΡΪ3ί3ΐ7η 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤϋΒΧ30Ο 


ΡΟ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΡΕΧ250 


001Α052 ΜΙΟΟΝΑΖΟΕΕ ΝΙΤΠΑΤΕ + ΡΕυΡΠΕϋΝΙΟΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΡΙΙΙΜΙΟΟΜΡΙΕΧ/Βίοιηθθϋθ3-Οήθηιίθ3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 0.1%+2% ΤϋΒΧ20Ο 


ϋ01Α003 ΕΟΟΝΑΖΟΕΕ 




ΒΙδΜΕΙΕΤΙΝ/ΡΪ3ί3ΐΤΉ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧ40Θ 


ΡΟ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΡΕΧ40Θ 

ΜΥ00ΒΑ0ΤΕΡΙ/Βίθ3ρΓ3γ 

δΡΒ 

ι % νν/νν 

ΡΙΧ30(ΜΗΧ.ΨΕΚΑΣΤΙΚΗ 


8ΡΒ 

ι % νν/νν 

ΡΕΧ60ΜΙ 

ΡΕΝΙΟΟΜΒ/Χρισπα 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧ45Θ 

ΡΕνΑΡΙΥΙ_/ϋ3Π33θη-0ίΐ39 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΒΤΧ30Θ 


δΡΒ 

ι % νν/νν 

ΡΙΧ30ΜΕ 

ΕΙΝΙΕΕΙΝ0ΙΝ/Ε1ηί-Ρή3ΐπΐ3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

ι % νν/νν 

ΤϋΒΧ30Ο 

ϋΟΙΑΟΟδ ΙδΟΟΟΝΑΖΟΕΕ 

ΤΡΪΑνΟΟΕΝ/δοΙίθπηθ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΟ 

ϋ01Α007 ΤΙΟΟΟΝΑΖΟΕΕ 

ΟΟΤΙ ΝΑΖΙ Ν/ΡίίζθΓ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧ30Ο 


ΡΟ.ΕΧΤ.ϋδ 

ι % νν/νν 

ΡΕΧ30Ο 


δΡΒ 

1 % νν/νν 

ΡΕΧ30ΜΕ 

ϋΟΙΑΟΟδ ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟΕΕ 

ΕΒΕΡΙ8ΕΡΤ/ΒΙΌ3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤϋΒΧ30Θ 

ΕΕΙΝ00Ρ!ΑΕ/ϋ3η33Θη-0ίΐ39 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤϋΒΧ30Θ 

ΙΕ0ΕΜ/Ρΐ3ί3πτι 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤϋΒΧ30Θ 

ΚΕΤ000ΝΑΖ0ΕΕ/0ΕΝΕΡΗΑΡΙΜ/0ΘηΘρΐΊ3ητι 

ΟΒ.ΡΧΤ.ϋδ 

2% 

Τ0ΒΧ30Ο 


ΠΕ 
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ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟ ΙΕ/ΝΟνΕΧΑΙ/Νο νθΧ3ΐ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤϋΒΧ30Θ 

ϋΟΙΑΟΙΟ ΒΙΡΟΝΑΖΟΕΕ 




ΑΕΡΙΟΟΕΡίΜΑ/Ρ3ΐτη3ηίο 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1 %νν/\Λ/ 

ΤϋΒΧΙδΘ 

ΒΙΡΙΖΕ0/Ι33Ι3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


Ρϋ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΕΕΧ20Θ 

ΒΙΡΟΝ/(3βηβρΙΐ3ΐτη 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧ30Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 

ΡυΝΘΙΟΕΒΜ/ΒίοβρΓβγ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1 % νν/νν 

ΤϋΒΧΙδΘ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1 % νν/νν 

ΤϋΒΧ3δΘ 

ΗΕΙΡΟνίΟΝ/ΜβοΙίουβ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


δΟΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΡΕΧΙδΜΕ 

ΚΑνΑϋΕΡΪΜ/ΡΪΘίγο 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 

ΜΥΟΟ-ΡΕΕΙδΕΜΙϋΟΝ/Ανφαρμ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧ30Θ 

ΜΥΟΟδΡΟΡΙ/ΒθγθΓ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


ΡΟ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΡΕΧ20Θ 


δΟί.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΡΕΧΙδΜΕ 

ΝΕ1_Τ01_0Ν/Φαρματεν 

ΘΕί.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


δΟί.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΡΕΧΙδΜΕ 

ΠΥΕ/Ρ3ί3ηη 

ΘΕί.ΕΧΤ.ϋδ 

1 % νν/νν 

ΤϋΒΧΙδΘ 


δΟί.ΕΧΤ.ϋδ 

1 %νν/ν 

ΡΕΧΙδΜΕ 

ϋ01Α012 ΡΕΝΤΙΟΟΝΑΖΟΕΕ 




1_ΟΜΕΧΙΝ/03ΐβηίθ3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤΕΙΒΧ30Θ 


ΘΕί.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤϋΒΧ30Θ 


6ΡΒ 

2% 

ΡΕΧ30ΜΕ 

ϋ01Α013 ΟΜΟΟΟΝΑΖΟΕΕ 




ΡΟΝΟΑΜΙΙ_/ΡβΓΠβ(< 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

1 % νν/νν 

ΤϋΒΧ30Θ 

ϋ01Α020 ΡΕυΡΠΕΩΝΙΟΕΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ + ΜΙΟΟΝΑΖΟΕΕ ΝΙΤΡίΑΤΕ 


ΑΝΤΙΜΥΟΟΤΙΟ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΟΒΕΑΜ 

(0,1+2 Ό)%\Λ//νν 

ΤϋΒΧ20Θ 

ΟΑΤΡ!ΙΟΕΙ/νοο3ΐθ 

ΟΒΕΑΜ 

(0,1+2,0 )%\Λ//\Λ/ 

ΤΕΙΒΧ20 

00ΜΒΙ/Ι33Ι3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.1 %+2% 

ΤϋΒΧ20Θ 

00 ΝΑΖΟ Ι_/δρθθίί3Γ 

ΟΒΕΑΜ 

0.1 %+2% 

ΤϋΒ20Θ 

ΕΧΡΕΟΤΕΙ Ν/Ρ3ητΐθθΙί3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.1 %+2% 

ΤϋΒ Χ20 Θ 

ΡΙΙΜΙΟΟΝ/Εθονβη 

ΟΒΕΑΜ 

(0,1+2,0 )%\Λ//νν 

ΤϋΒΧ20Θ 

ΜΙ00Ρ1_υΡ/Χρισπα 

ΟΒΕΑΜ 

(0,1+2)% νν/νν 

ΤϋΒΧ20ΘΒ 

ΜΙ000ΕΝ/0θηθρΙΐ3ητι 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

(0,1+2)% νν/νν 

ΤΕΙΒΧ20Θ 

ΟΧΙΟΟΝ/Ιβονβη 

ΟΒΕΑΜ 

( 0,1 + 2 , 0 )%νν/νν 

ΤϋΒΧ20ΘΒ 

ΡΑΝϋΕΡΙΜ/δ.ϋ.Α. 

ΟΒΕΑΜ 

(0,1 +2,0)%\Α//νν 

ΤΕΙΒΧ20ΘΒ 

ΡΑΝΜΥΚ/ΒΓ03 

ΟΒΕΑΜ 

0,1 +2%\Λ//νν 

ΤϋΒΧ20Θ 

ΥΕΡΙΟΑΕ/ΟΙνοβ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0,1 %+2% 

ΤϋΒΧ20Θ 

ϋ01Α020 ΜΙΟΟΝΑΖΟΕΕ ΝΙΤΡίΑΤΕ + ΗΥ0ΡΪ000ΡΠΊ50ΝΕ 


ΟΑΚΤΟΟΟΡί/ϋ3η33Θη-Οίΐ39 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2%+1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


Ω01Α020 ΤΒΙΑΜΟΙ ΝΟΙΟΝΕ ΑΟΕΤΟΝΙϋΕ + ΕΟΟΝΑΖΟΕΕ ΝΙΤΒΑΤΕ 

ΡΕνΐ80Ν/ϋ3η55βη-0ίΐ39 ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 1%+0.1% ΤϋΒΧΙδΘ 

ϋ01Α020 Ι3000ΝΑΖ0ΕΕ ΝΙΤΒΑΤΕ + ϋΙΡΕυΟΟΗΤΟΕΟΝΕ ΥΑΕΕΠΑΤΕ 


ΤΒΑνΟΟΟΒΤ/δοΙίθΓίηθ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 


1 %+ 0 . 1 % 


ΤϋΒΧΙδΘ 
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ϋΟΙΑΕ Λοιπά αντιμυκητιασικά για τοπική χρήση 

ϋ01ΑΕ14 0Ι01.0ΡΙΡ0Χ 


ΟΑΝϋΙΜΥΟ/νίοίθΓ 

ΝΕ0-Β0ΤΑ0ΠΕΜΕ/Νογγπ3 

ΝΕΟ-ΜΥΟΟΟΕΡΜΟΕ/ΑάβΙοο 

ϋΟΙΑΕΙδ ΤΕΡΒΙΝΑΡΙΝΕ 

ΟΡ.ΕΧΓ.ϋδ 

ΟΡ.ΕΧΓ.ϋδ 

δΟΙ.ΕΧΤ.ϋδ 

ΟΡ.ΕΧΓ.ϋδ 

δΟΙ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

ΤϋΒΧ20Θ 

ΤϋΒΧ20Ο(ΜΕΤΑΛ.ΣΏΛΗΝ) 

ΡΙ_Χ20Μ1_ 

ΤϋΒΧ209Γ 

ΡΓΧ20ΜΓ 

0ΕΜδΙΙ_/\/οθ3ΐΘ 

ΟΡΕΑΜ 

1 %ΥΥ/νν 

ΤϋΒΧΙδΟ 


ΟΡΕΑΜ 

ι %νν/νν 

ΤϋΒΧ300 

ΕΑΜΙδΙΕ/ΝονθίΤίβ 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


ΟΕΙ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


δΡΡ.δΟί 

1% 

ΡΕΧ30Μ1_(αντλία ψεκαομού) 

Ρ0ΜΐνΕΡ/Ρ3ί3ΠΌ 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

ι %νν/νν 

ΤϋΒΧΙδΘ 

ΤΕΠΒΑΡΙΝ/ΚΙβνβ 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 

ΤΕΒΒΙΘΡΙΑΜ/νβπδίΐβΙά, 111< 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧ30Θ 


δΟΙ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΒΤΧ1ΒΟΤΧ30ΜΙ 

ΤΕΠΜΙδΙΕ/Οθηθρίιβπτι 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


ΟΡ.ΕΧΓ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧ30Θ 

ϋΟΙΑΕΙΘ ΑΜΟΡΟΕΡΙΝΕ 

100ΕΡΥΙ/03ΐά6ητΐ3 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.25% 

ΤϋΒΧ20Θ 

001 ΑΕΙ 9 ΤΟΕΟΙΟΕΑΤΕ 

ΤΟΙΜΙΟΙί/ΡΙιβπτιεοίβ 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧ30Θ 


ίΟΤ 

1% 

ΡΙΧ30ΜΙ 


ΡΟ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.5% 

ΡίΧΙΟΟΘ 


ϋΟΙ Β Αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση 

ϋΟΙ ΒΑ Αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση 

ϋ01ΒΑ02 ΤΕΗΒΙΝΑΡΙΝΕ 

ΠΕ: Για ονυχομυκητίααη και δερματικές λοιμώξεις από δερματόφυτα. Να συνταγογραφείται μόνο από Δερματολόγο και αφού 
προηγηθεί καλλιέργεια για μύκητες 

Ι_ΑΜΙδΙΙ_/Νον3ΓΐΪ3 ΤΑΒ 250ΜΘ/ΤΑΒ ΒΊΧ14(ΒΙΙ3ΤΕΡ3) ΠΕ 


ϋ04 Αντικνησμώδη, περιλαμβανόμενων αντιϊσταμινικών, αναισθητικών, κλπ. 

ϋ04Α Αντικνησμώδη, περιλαμβανόμενων αντιϊσταμινικών, αναισθητικών, κλπ. 

ϋ04ΑΒ Αναισθητικά για τοπική χρήση 

ϋ04ΑΒ01 ΕΙϋΟΟΑΙΝΕ + ΡΒΙίΟΟΑΙΝΕ 


ΕΜΙΑ/03Π3 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

2.5%+2.5% 

ΒΤΧ10ΤϋΒΧ5Θ+25ϋΡΕδδΙΝΘ 

Νοσοκομειακή συσκευασία 


ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

2.5%+2.5% 

ΒΤΧδΤϋΒΧδΘ+ΙΟΟΡΕδδΙΝΘ 


ΡΙΑ3Τ 

( 2 ,5+2,5)% νν/ΥΥ 

ΒΤΧ2ΡΕΑ3ΤΕΡ3 


ϋ05 

Αντιψωριασικά 

ϋ05Α 

Αντιψωριασικά για τοπική χρήση 

ϋ05ΑΑ 

Πίσσες 

ϋ05ΑΑ 

ΟΟΑΕ ΤΑΡ δΟΕυΤΙΟΝ 


ΙΟΝΙ1_/03ΙοΙθπτι3 

ΤΑΡΜΕϋ/ΘθΙύΠθΙ 


ΜΕϋ.δΗΑΜΡ 4.25% 
ΜΕϋ.δΗΑΜΡ 4% (ΥΥ/νν) 


ΡΙ_Χ200ΜΙ_ 

ΒΟΤΤΙ_ΕΧ150ΜΙ_ 
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ϋ05ΑΑ ΟΟΑΕ ΤΑΡ, ΡΗΕΡΑΗΕϋ 


ΕΧΟΒΕΧ/Εβνίρήβιτη ΕΜϋΙ.ΕΧΤ.ϋ 1 %\Λ//\Λ/ 

ϋ05ΑΧ Λοιπά αντιψωριασικά για τοπική χρήση 

005ΑΧ02 ΟΑΕΟΙΡΟΤΡΙΟΕ 

ΡΙΟ<2δΟΜΙ_ 

ϋΟνΟΝΕΧ/Εβο 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.005% 

ΤϋΒΧ30Ο 



ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.005% 

ΤΒΧ30Ο 



δΟί.Εχτ.υε 

(50μΟ/1 Μίρ,005%νν/ν 

ΡΙ_Χ30ΜΙ_(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 

ϋ05ΑΧ05 

ΤΑΖΑΒΟΤΕΝΕ 




ΖΟΠΑΟ/Ριθιτθθ Ε36γθ 

ΟΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.05% (\Λ//νν) 

ΤϋΒΧδΟΟ 



ΟΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.1% (\Λ//\Λ/) 

ΤϋΒΧδΟΟ 

ϋ05ΑΧ 

δΑΕΙΟΥΕΙΟ ΑΟΙϋ 



ΡδΟΒΙΜΕϋ/Εθο 

ουτ.δοί 

ιο%ουτ.δοι_νν/νν 

ΒΟΤΤΙΕΧΙΟΟΜΙ 

ϋ05Β 

Αντιψωριασικά για συστηματική χορήγηση 


ϋ05ΒΒ 

Ρετινοειδή για θεραπεία της ψωρίασης 


ϋ05ΒΒ02 

ΑΟΙΤΒΕΤΙΝ 




ΝΕΟΤΙΟΑδΟΝ/Βοοήθ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



ΟΑΡδ 

25ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ϋ06 

Αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά για δερματολογική χρήση 


ϋ06Α 

Αντιβιοτικά για τοπική χρήση 



006ΑΑ 

Τετρακυκλίνη και παράγωγα 



ϋ06ΑΑ03 

ΟΧΥΤΕΤΒΑΟΥΟΕΙΝΕ ΗΥϋΠΟΟΗΕΟΠΙΟΕ + ΡΟΕΥΜΥΧΙΝ Β 31ΙΕΡΑΤΕ 

ΤΕΒΒΑΜΥΟΙΝ \Α/ΙΤΗ ΡΟΕΥΜΥΧΙΝ/ΡίίζθΓ 





ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

3%+10000 Ιϋ/Ο 

ΤϋΒΧΙδΟ 



Ρϋ.ΕΧΤ.ϋδ 

3%+10000 Ιϋ/Θ 

ΡΙΧ140 

ϋ06ΑΧ 

Λοιπά αντιβιοτικά για τοπική χρήση 


ϋΟΘΑΧΟΙ 

ρυδίϋΐο Αοίϋ 




ΡΙΙΟΟΝ/Εθο 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΤϋΒΧΙδΟ 



ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

2% 

ΤϋΒΧΙδΟ 

ϋ06ΑΧ04 

ΝΕΟΜΥΟΙΝ + ΒΑΟΙΤΡΪΑΟΙΝ ΖΙΝΟ 



ΑΡΟΒΑΟΥΝ/Γερολυματος 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

3350 Ιϋ+500ΐυγΘ 

ΤΒΧ10Ο 



ΡΟ.ΕΧΤ.ϋδ 

(3350Ιϋ+250ΐυγΘ 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ϋ06ΑΧ07 

ΟΕΝΤΑΜΙΟΙΝ 




ΟΕΝΤΑΟΕΝ/Οβηθρίιβιτη 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0,3 %νν/νν 

ΤϋΒΧΙδΟ 

ϋ06ΑΧ09 

ΜΙΙΡΙΡίΟΟΙΝ 




ΒΑΟΤΒΟΒΑΝ/δητίΐΤι ΚΙίηβ ΒθθοΤιβιτι ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

2 % νν/νν 

ΤϋΒΧΙδΟ 

ΗΕνΒ0ΝΑΖ/Β3ί3πη 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

2% 

ΤϋΒΧΙδΟΒ 

ΜΙΟΟΒΑΝ/Οθηθρήβπη 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

2 % 

ΤϋΒΧΙδΟ 

ΥΕΕΤΙΟΝ/Φαραν 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

2% νν/νν 

ΤϋΒΧΙδΟ 
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ϋ06Β Χημειοθεραπευτικά για τοπική χρήση 

ϋ06ΒΒ 01 Αντιϊικά 
ϋ06ΒΒ90 01 νΐϋΑΒΑΒΙΝΕ 


ΤΕΚΑΡΙΙΝ/Μβά-Οηβ 

νίΒΕΠΡΙΝ/ΚΙβνβ 

ϋ06ΒΒ02 01 ΤΒΟΜΑΝΤΑϋΙΝΕ 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

3% 

3% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

νίπυ ΜΕΒΖ 5ΕΒ0Ι_/Ρή3ΠΠ3 03ΓΘ 

ΟΕΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

1 % 

ΤϋΒΧδΘ 

006ΒΒ03 01 ΑΟΙΟΕΟνίΒ 

ΑΒθυθΕ/Ρ3ΓΓΠ3ηίο 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧ20 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧδΘ 

ΑΜΙΤΒΟΧ/Φαρματεν 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

Β1ΟΖΙ ΒΟΧ/Αυ ΙΌΓ3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧ2Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

0ΑΡΚ303ΙΡ/<3βηβρΐΊ3ΐτη 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧ20 

0 ΕνΐΝ010Ν/ΒΓθ3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ΟΙΟνίΒΑΧ/ΒθΓΠθΚ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧ20 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

ΟΥΟΙΟνίΒΑΝ/ΜΕΟΙΟΗΒΟΜ/ΜβοΙίοήΓΟΓη 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧ2Θ 

ΕΡΙΡΑΟΡΟνίΡΙ/Μβά-Οηβ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ΕΒΡΙΖΟΝ/Οθγπο 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ΕΤΑ3Ι5ΕΝ/Β3ί3πη 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ΡΙΒΒΙ Ι_ΑΝ/Ρ3ΐτηθ(1ί3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧ20 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧδΘ 

ΡΙΑΟ Ενί Ρ!/Οθ3ΐηορ1ΐ3πτι 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% νν/νν 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ΗΕ1_Ρ0301_/ΗβΙρ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧ2Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ΗΕΡΖΚυΡ/Χρισπα 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ΝΕΡϋΙΜ/νίΙοο 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΒΤΧ2Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΒΤΧΙΟΟ 

Ρ υ ΡΙ Β ΕΧ/Μεντινοβα 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ΡΙΝΙΡΡΕΧ/ΡΙηί-Ρή3Γηΐ3 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

5% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

Ν/ΕΠΡΙ Ρ/Κ1θν3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

\/ΙΡΙΡΙ5ΤΕΡΙΙΡ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5 % \Λ//νν 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ΧΟΡΙΟΧ/ΚίΙθ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5 % \Λ//νν 

ΤϋΒΧ20 

ΖΕΡΙΑΜΙΡ/ΕΙρβη 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧ20 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

ΖΙϋΟνίΜΜ/Ανφαρμ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 

Ζ0ΥΙΒΑΧ/ΘΙ3Χ0 ΜθΙΙοοιπθ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧΙΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧ20 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΤϋΒΧδΟ 

ϋ06ΒΒΟ2 Κατά μυρμηκιών και οξυτενών κονδυλωμάτων 

ϋ06ΒΒ04 02 ΡΟϋΟΡΗΥΡΡΟΤΟΧΙΝ 


ννΑΡΙΤΕΟ/Οτρβηοη 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.15% 

ΤϋΒΧδΘ 


δΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.5% 

ΕΡΧ3ΜΡ 
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ϋΟΘΒΒΙΟ 

<32 ΙΜΙΟυΐΜΟϋ 




Α1_0ΑΒΑ/Ε3ΐ3ΟΓ3ΐθίΓΘ5 3Μ δ3ΠΐΘ 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

5%(12,5ΜΘ/3ΑΟ)\Λ//\Λ/ 

ΒΤΧ12(δΑΟΗΕΤ Χ12,5ΜΘ) 

ϋ06ΒΧ 

Λοιπά χημειοθεραπευτικά 



ϋΟΘΒΧΟΙ 

ΜΕΤΒΟΝΙϋΑΖΟΕΕ 




ΟΟΙΡΟΟΙΝ-Τ/Οθιόο 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.75 %\Λ//νν 

ΤϋΒΧ30Θ 

ΕΜΕ0ΑΕ/ΝΟΠΠ3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.75% 

ΤϋΒΧ30Θ 

Π0ΒΑΖ/03ΐ(ΐΘίτη3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.75% νν/νν 

ΤυΒΧ30Θ 

ΤΒΙΟΟΟΑΖΟΕ/ΡγόθΙ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.75% 

ΤϋΒΧ28.4Θ 


ϋ07 

ϋ07Α 

ϋ07ΑΑ 

ϋ07ΑΑ01 

Κορτικοστεροειδή, δερματολογικά σκευάσματα 
Κορτικοστεροειδή, αμιγή 

Κορτικοστεροειδή, ασθενή (κατηγορία 1) 
ΜΕΤΗΥΕΡΒΕϋΝΙδΟΕΟΝΕ 


ΑΟνΑΝΤΑΝ/δοήθπης 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 



ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.1 %νν/νν 

ΤϋΒΧΙδΘ 

ϋ07ΑΑ02 

ΗΥϋΒΟΟΟΒΤΙδΟΝΕ 



ΡΙΕΟΟΟΤ/δβηοίί-δγηΙίιβΙβϋο 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤϋΒΧ20Θ 

ΝυΤΒΑ00Ρϋ/03ΐάθπτΐ3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΠΛΑΓΤ Π Ε ΡΙ Ε ΚΤΗΣ 30Θ 

ϋ07ΑΒ 

Κορτικοστεροειδή, μετρίως ισχυρά (κατηγορία II) 


ϋ07ΑΒ01 

ΟΕΟΒΕΤΑδΟΝΕ 




ΒΕΤΤΑνΑΤΕ/ΑΙΙβη 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.05% 

ΤϋΒΧ2δΘ 



ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.05% 

ΤϋΒΧ2δΘ 

ϋ07ΑΒ10 

ΑΕΟΕΟΜΕΤΑδΟΝΕ 




ΕΟΜΕδΟΝΕ/δοήθπης ΡΙουοή 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.05% 

ΤϋΒΧ2δΘ 



ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.05% 

ΤϋΒΧ2δΘ 

ϋ07ΑΟ 

Κορτικοστεροειδή, ισχυρά (κατηγορία III) 


ϋ07Α001 

ΒΕΤΑΜΕΤΗΑδΟΝΕ 




ΒΕΤΝΟνΑΤΕ/ΑΙΙθη 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.1% 

ΤϋΒΧ2δΘ 



ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.1% 

ΤϋΒΧ2δΘ 



δΟΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

ο.ι % νν/ν 

ΡΕΧ50ΜΕ 30ΑΕΡ ΑΡΡΕΙΟ 

ΟΕΕΕδΤΟΟΕΒΜ-ν/δοήΘπηρ ΡΙουρΙι 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 



ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.1% 

ΤϋΒΧΙδΘ 

ΡΕΟΟΟΖΥΜ Ε/Νοπτΐ3 

ΕΟΤ 

0 . 10 % ννΛ/ 

ΕΕΧ50ΜΕ 

ΟΑΕΙΝΟΟΟΒΤ/νίΙοο 

ΕΟΤ 

0.1% 

ΕΕΧ60ΜΕ 

ΕΟΟΑδΟΝ δΟΑΕΡ/ΡΐΌθΙ 

ΕΟΤ 

0.1% 

ΡΕΧ60ΜΕ 

ΜθνΐΤΗΙΟΕ/Ρ3πτΐ3ηίο 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

0,1% 

ΤϋΒΧ25Θ 



ΕΟΤ 

0 . 1 % νν/ν 

ΡΕΧ50ΜΕ 

0δΜ0ΒΑΝ/ΡΪ3ί3ΠΠ 

ΕΟΤ 

0.1 % \Λ//ν(ΒΕΤ.νΑΕ) 

ΡΕΧ60ΜΕ 

ΡΡΐΟΡΙΟΡΟΡΐΜ/δοΙίΘπηρ ΡΙουρΙι 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.05% 

ΤϋΒΧΙδΘ 

δΑΝΟΡίνίΕ/ϋθΙοζ 

ΕΟΤ 

0.1% 

ΡΕΧ70ΜΕ 

ϋ07Α004 

ΡΕΙΙΟΟΙΝΟΕΟΝΕ ΑΟΕΤΟΝΙϋΕ 




δΥΝΑΕΑΒ 5ΙΜΡΙ_Ε/Μινερβα 


ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 

ΟΡ.ΕΧΤ.ϋδ 


0 . 2 % 

0 . 01 % 


ΤϋΒΧΙδΘ 

ΤϋΒΧΙδΘ 
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ϋ07Α008 ΡΡΙΙΟΟΙΝΟΝΙϋΕ 


ΡΙϋΡΧ/Μινερβα 

ϋ07Α009 ΒΙΙϋΕδΟΝΙϋΕ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.05%νν/νν 

ΤϋΒΧΙΟΘ 

ΑΙΟΕδΟΝΙΤ/ΗβΙρ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧ30Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΟ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.025% 

ΤϋΒΧ30Ο 


ΟΙΝΤ.ΕΧΓ.ϋ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΟ 

Α3ΤΡΙΟΟΑ3Τ/Χρισπα 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% νν/νν 

ΤϋΒΧ300 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% νν/\Λ/ 

ΤϋΒΧδΟΟ 

ΑυΠΙϋ/Φαρματεν 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧ300 

ΒΙΟδΟΝΙϋΕ/ΜβεΙίουε 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧ30Ο 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΟ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.025% 

ΤϋΒΧ300 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΟ 

Βυ0Ε8ΑΝ/Βίθ5ρΓ3γ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧΙΟΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧ300 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΟ 

ΒυΟΕδΟΟΕΒΜ/νβπδίίθΙεΙ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧΙΟΟΟΒ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧ30ΟΒ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΟΒ 


δΟϋ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΙΒΟΤΧΙΟΟΜί 


δΟί.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

1ΒΟΤΧ30ΜΙ 

Β υ ϋ ΕδΟ Ν1 ΟΕ/ΝΟΒΜΑ/Νογγπ3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% \Λ//ν 

ΤϋΒΧ30Ο 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% \Λ//ν 

ΤϋΒΧδΟΟ 

ΟΡΤΕΧΤ.ϋδ 

Β υ ϋ ΕδΟ Ν1 ϋΕ/ΡΗ ΑΒΜΑΟΗ ΕΜ/Ρή3ΐτη3θήθΓη 

0.025% νν/ν 

ΤϋΒΧΙΟΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% \Λ//ν 

ΤΒΒΧ30Ο 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% νν/ν 

ΤϋΒΧδΟΟ 

ΒυΤΕΚΟΝΤ/Μθά-Οηβ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0,025% (νν/\Λ/) 

ΤϋΒΧδΟΟ 

ΒίΙΥΑΜΙΝ/Βιοσταμ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0,025% (νν/\Λ/) 

ΤϋΒΧ30Ο 

ΟΕΟΟδΤΒΥΙ/ΑηΐοΓ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% \Λ/ΛΛ/ 

ΤΒΧΙΟΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% \Λ/ΛΛ/ 

ΤϋΒΧ30Ο 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% \Λ/ΛΛ/ 

ΤϋΒΧδΟΟ 

ϋ ΕΧΑΙΟΟΑΙ/Ρδηηεη ίο 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧΙΟΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

1ΤϋΒΧδΟΟ 

ΕδΟΝΙϋΕ/ΚΙθνβ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧΙΟΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΟ 

ΙΧΩΡ/Φοινιξφαρμ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧΙΟΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧ30Ο 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΟ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.025% 

ΤϋΒΧΙΟΟΟ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.025% 

ΤϋΒΧ300 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΟ 

1 _ΥΟΕΝΑΙ_/ΒίοιτΐθοΙίθ3-Οήθΐτιίθ3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒ X 300 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΟ 

ΟΒΕΟΙΒΟΙ_/Ρ3ΠΤΐΘθΙί3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0,025% 

ΤϋΒΧ30Ο 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0,025% 

ΤϋΒΧδΟΟ 

ΟΒυδΟΝΙΟ/νθΙΙο 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧ300 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΟ 

ΟΡΡΟδΟΝΙΟΡ/ί35ί5 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% νν/\Α/ 

ΤϋΒΧΙΟΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% νν/νν 

ΤϋΒΧ30Ο 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% νν/\Λ/ 

ΤϋΒΧδΟΟ 


ΟϋΤ.δΟί 

0.025% νν,Λ/ 

ΡΙ_ Χ100ΜΙ_(Γυάλινο) 


ουτ.δοί 

0.025% νν/ν 

ΡΙ_ Χ30ΜΙ_(Γυάλινο) 

ΒΡδΑΤΑ/Ρΐ3ί3ΠΤΊ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% (νν,ΛΛ/) 

ΤϋΒΧ30Ο 
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ΘΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% (νν/νν) 

ΤϋΒΧδΟΘ 

ΡΗΙΝ0ΒΡ03/Βιό3 

ΘΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧΙΟΟΘ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧδΟΘ 

δΟΝ 10ΑΙ_/3ρβαί3Γ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧ 100Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025% 

ΤϋΒΧ30Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025%, 

ΤϋΒΧδΟΘ 

υΟΕδΟΘΕΙ/Φαραν 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025%, 

ΤϋΒΧ30Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025%, 

ΤϋΒΧδΟΘ 

νΕΗΙΟΟΠΤ/νίοί3Γ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025%, 

ΤϋΒΧΙΟΟΘ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025%, 

ΤΌΒΧ30Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025%, 

ΤϋΒΧδΟΘ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΓ.υ 

0.025%, 

ΤϋΒΧ30Θ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.025%, 

ΤϋΒΧδΟΘ 

νΐΝΕ00ΒΤ/0θηβρΙΐ3ΠΤΐ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025%, νν/νν 

ΤϋΒΧ30Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.025%, νν/νν 

ΤϋΒΧδΟΘ 

ΖΕΡΕΟΟΡ!Τ/νοο3ΐθ 

ΘΒΕΑΜ 

0,025%νν/νν 

ΤϋΒΧΙΟΟΘ 


ΘΒΕΑΜ 

0,025%νν/νν 

ΤϋΒΧδΟΘ 

ϋ07Α013 ΜΟΜΕΤΑδΟΝΕ 




ΕΙΟΟΟΝ/δοίΐθπης ΡΙουρίι 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

ο.ι % νν/νν 

ΤϋΒΧΙδΘ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

ο.ι%, νν/νν 

ΤϋΒΧ25Θ 


ΕΟΤ 

0 . 1 %, νν/νν 

ΡΙΘ<20ΜΙ 


ίΟΤ 

ο.ι % νν/νν 

ΡΕΧ30ΜΕ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0 . 1 % νν/νν 

ΤϋΒΧΙδΘ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0 . 1 % νν/νν 

ΤϋΒΧ25Θ 

ΜΟνΕδΑΝ/νβΠδίίθΙά 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.10% 

ΤϋΒΧΙδΘ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.10% 

ΤϋΒΧ25Θ 

ϋ07Α017 ΡίυΤΙΟΑδΟΝΕ 




ΡΙΙΧΟΤΙϋΕ/ΟΙβχο δΓηίΐίιΚΙίηβ 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.005% 

ΤϋΒΧ30Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.05%, 

ΤϋΒΧ30Θ 

ϋ07ΑΟ Κορτικοστεροειδή, πολύ ισχυρά (κατηγορία IV) 


ϋ07Αϋ01 ΟΕΟΒΕΤΑδΟΕ ΡΠΟΡΙΟΝΑΤΕ 



ΒυΤΑνΑΤΕ/ΑΙΙθη 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.05%, 

ΤϋΒΧ25Θ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.05%, 

ΤϋΒΧ25Θ 


δΟί.ΕΧΤ.ϋδ 

0.05%, 

ΡΕΧ50ΜΕ δΘΑΕΡ ΑΡΡΕΙΘ 

ΡΐυΒΟΟΟΡΟ/Ρ3ί3ΓΓΠ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.05%, 

ΤϋΒΧ30Θ 

ϋ07Β Κορτικοστεροειδή, συνδυασμοί 

με αντισηπτικά 


ϋ07ΒΘ Κορτικοστεροειδή, ισχυρά, συνδυασμοί με αντισηπτικά 


ϋ07Β001 ΒΕΤΑΜΕΤΗΑδΟΝΕ ΥΑίΕΡΙΑΤΕ + ΟΕΙΟΩυΐΝΟΕ 


Β ΕΤΝ ΟΥΑΤΕ-Ο/ΑΙ Ιθπ 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

0.1 %+3% 

ΤϋΒΧ25Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.1 %+3% 

ΤϋΒΧ25Θ 

ϋ07Β002 ΟΕΙΟΩΙΙΙΝΟΕ + ΡΕυΟΟΙΝΟΕΟΝΕ ΑΟΕΤΟΝΙϋΕ 


ΜΥΟΟ-3ΥΝΑΙ_ΑΒ/Μινερβα 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ϋ 

3%ο+0.025%, 

ΤϋΒΧΙΟΘ 


ϋ070 Κορτικοστεροειδή, συνδυασμοί με αντιβιοτικά 

0070Α Κορτικοστεροειδή, ασθενή, συνδυασμοί με αντιβιοτικά 

ϋ070Α01 ΡυδΙϋΙΟ ΑΟΙϋ + ΗΥϋΠΟΟΟΡΤΙδΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 


ΡϋΙΟΟΝ Η/Ιθο 


ορ.Εχτ.υε (2+ΐ)% 


ΤϋΒΧΙδΘ 
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0070Α01 ΟΧΥΤΕΤΒΑΟΥΟΕΙΝΕ ΗΥϋΡΙΟΟΗΕΟΡΙΙΟΕ + ΗΥϋΡΙΟΟΟΡΙΤΙδΟΝΕ 

ΤΕΡΙΡΙΑ-ΟΟΡΙΤΡΪΙΕ/ΡίίζθΓ ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 3%+1% ΤϋΒΧΙδΘ 

ϋ0700 Κορτικοστεροειδή, ισχυρά, συνδυασμοί με αντιβιοτικά 

0070001 ΒΕΤΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ νΑΕΕΡΙΑΤΕ + ΝΕΟΜΥΟΙΝ δυΕΡΑΤΕ 

ΒΕΤΝΟνΑΤΕ-Ν/ΑΙΙβη ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 0.1%+0.5% 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ ο.ι°/ο+ο.5% 

0070001 ΒΕΤΑΜΕΤΗΑδΟΝΕ νΑΕΕΡΙΑΤΕ + ΟΕΝΤΑΜΙΟΙΝ δυΕΡΑΤΕ 

ΟΕΕΕδΤΟΟΕΡΙΜΛ/ \Λ/ΙΤΗ ΟΑΡΙΑΜΥΟΙΝ/δοήθπηθ ΡΙουθή 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 0.1%+0.1% ΤϋΒΧ20Ο 

0070001 ΡυδΙϋΙΟ ΑΟΙϋ + ΒΕΤΑΜΕΤΗΑδΟΝΕ νΑΕΕΡΑΤΕ 

ΒΕΤΑΡυδΙΝ/νβπβίίβΙά ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 2%+0.1% 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 2%+0.1% 

ΡυΟΙΟΟΡΙΤ/ΕθΟ ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 2%+0.1% 

ϋ070001 ΒΕΤΑΜΕΤΗΑδΟΝΕ ϋΙΡΡίΟΡΙΟΝΑΤΕ + ΟΕΝΤΑΜΙΟΙΝ δυΕΡΑΤΕ 

ΡΡΙΟΡΙΟΟΕΝΤΑ/δοίΐΘπη 9 ΡΙου9ή ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 0.05%+0.1% ΤϋΒΧ20Θ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 0.05%+0.1% ΤϋΒΧ20Θ 

ϋ07Χ Κορτικοστεροειδή, συνδυασμοί 

ϋ07ΧΒ Κορτικοστεροειδή, μετρίως ισχυρά, λοιποί συνδυασμοί 

ϋ07ΧΒ01 ΡΕυΜΕΤΑδΟΝΕ ΡΙΥΑΕΑΤΕ + δΑΕΙΟΥΕΙΟ ΑΟΙϋ 


ΕΟΟΑδΑΕΕΝΕ/Νονβτίίδ ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 0.02%+3% 

ϋ07ΧΟ Κορτικοστεροειδή, ισχυρά, λοιποί συνδυασμοί 

007X001 ΒΕΤΑΜΕΤΗΑδΟΝΕ ϋΙΡΡΙΟΡΙΟΝΑΤΕ + δΑΕΙΟΥΕΙΟ ΑΟΙϋ 

ΤϋΒΧΙδΘ 

ΡΡΙΟΡΙΟδΑΕΙΟ/δοίΐθπηθ ΡΙου9ή 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.0δ%+3% 

ΤϋΒΧΙδΘ 



ΕΟΤ 

0.05%+2% \Λ//νν 

ΡΕΧ30ΜΕ 

ϋ09 

Φαρμακευτικοί επίδεσμοι 



ϋ09Α 

Φαρμακευτικοί επίδεσμοι 



ϋ09ΑΑ 

Επίδεσμοι με αντιβακτηριακούς παράγοντες 


009ΑΑ02 

δοοιυΜ ρυδίοΑΤΕ 



ΡυΟΙϋΙΝ/Εθο 

ΙΜΡ.ΘΑϋΖΕ 

30ΜΘ/ΤΕ 

ΙΟΓΑΖΕΣ(ΙΟΟΜΧΙΟΟΜ) 

ϋΐο 

Σκευάσματα κατά της ακμής 



ϋΙΟΑ 

Σκευάσματα κατά της ακμής για τοπική χρήση 


ϋΙΟΑϋ 

Ρετινοειδή για τοπική χρήση στην ακμή 


ϋΙΟΑϋΟΙ 

ΤΒΕΤΙΝΟΙΝ 




ΑΙΡΙΟΕ/Ρίβιτβθ Ρ3 Ε>γθ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0 . 05 % 

ΤϋΒΧ20Θ 

010Α003 

ΑϋΑΡΑΕΕΝΕ 




ΑΟΑΡΕΡΙΙΝ/ΟεΙάθπτιε 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 0,1% 

ΤϋΒΧ30ΘΒ 



ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.1% 

ΤϋΒΧ30Θ 

010Α004 

ΙδΟΤΡΕΤΙΝΟΙΝ 




Α-ΟΝΟΤΗΕΝ/Φαρματεν 

ΘΕΕ 

0 , 0 δ%ννΛΥ 

ΤϋΒΧ30Θ 

ΑΚΝΕδΙΕ/Ρ3ΠΤΐ3ηίο 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

0 . 05 % νν/ΥΥ 

ΤϋΒΧδΟΘ 


ΤϋΒΧΙδΘ 
ΤϋΒ Χ30Θ 
ΤϋΒΧΙδΘ 


ΤϋΒΧ2δΘ 

ΤϋΒΧ2δΘ 
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ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

0.05% νν/νν 

ΤυΒΧ30Θ 

ΟΕΟΜΙΝΟΙΝ/Μβά-Οηβ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υε 

0,05%νν/νν 

τυΒΧ3οα 

ΙΝΟΤΒΙΝ/Μβάίουδ 

ΘΕΕ 

0,05% 

ΤυΒΧ30Θ 

Ιδ0ϋΕΡ!ΜΑ1_/ΚΙθν3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΙΙ5 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 

ΙδΟΟΕΠΙΕ/Γερολυματος 

ΘΕΕ 

0.05% 

ΤυΧ30Θ 


ΘΕΕ 

0.05% 

ΤυΒΧδΟΘ 

ΙδΟΤΠΕΤΙΝΟΙΝ/ΙΑδΙδ/13515 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ5 

0,05% 

ΤυΒΧβΟΘ 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0,05% 

ΤυΒΧ30Θ 

ΙδΟΤΟΟΙΝ/13313 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ5 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 

ΕΥΟΤΠΕΤ/ΒιοιόθοΠο3-ΟΙίθγγπο3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ5 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 

ΝΟΙΤΒΟΝ/ΗβΙρ 

ΘΕΕ 

0,05% 

ΤυΒΧ30Θ 

ΟΡΒΙΟΑΝ/Ε3ητΐΘθΙί3 Αβ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.05 % νν/\Λ/ 

ΤυΒΧ30Θ 

Ρ0ΕΙ0ΑΝ0/Β3ί3ΐττΊ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΙΙ3 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 

δΤΙ ΕΕΟΤΡΕΧ/ΘθβπβΙ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 

ΤΡΕΟΙΕΑΝ/νοοβΙθ 

ΘΕΕ 

0,05 %νν/\Λ/ 

ΤυΒΧ30Θ 

ΤΡΕΤΙΝ/ΟβηβρΜβητι 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΙΙ3 

0.05% 

ΤυΒΧ30Θ 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 

0.05% 

ΤϋΒΧδΟΘ 

ϋΙΟΑΕ Υπεροξείδια 




ϋΙΟΑΕΟΙ ΒΕΝΖΟΥΕ ΡΕΒΟΧΙϋΕ 



Β Ε Ν ΖΑΟ-νν /Θ 31 ά ΘΓΠΠ3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υβ 

5% 

τυεχδΟΘ 


ΘΕΕ 

10% 

τυεχβοΘ 

ΒΡΕνΟΧΥΕ/ΟθόπθΙ 

ΘΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

4% \Λ//νν 

ΤυΒΧ40Θ 

ϋΙΟΑΕ Αντιμικροβιακά για τη θεραπεία 

της ακμής 


ϋΙΟΑΕΟΙ ΟΕΙΝϋΑΜΥΟΙΝ 




ΑΒΕΑΒΕΕ/Ε3ΠΤΐ3ηίο 

50Ε.ΕΧΤ.υ5 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 

ΒΟΤΑΜΥΟΙΝ-Ν/Βίθ3ρΓ3γ 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

1% 

ΤυΒΧ30Θ 


εοΕ,Εχτ.υε 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 


δΟΕ,Εχτ.υε 

1% 

ΡΕΧ60ΜΕ 

0ΕΙϋΑ0ΙΝ/νί3ηθχ 

ΕΟΤ 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 


εοΕ,Εχτ.υε 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 

ΟΕΙΝϋΑΜΥΟΙΝ/ΡΕΙΟΕΕ/ΡΐΌβΙ 

εοΕ,Εχτ.υε 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 

ϋΑΕΑΟΙΝ 0/Ρίΐ3ηπ3ά3 

ΕΟΤ 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 


εοΕ,Εχτ.υε 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.υε 

1% 

ΤΒΧ30Θ 

ΕΕΕΜΙΝΟδΑΝ/Φαρματεν 

50Ε.ΕΧΤ.υ3 

1 % νν/ν 

ΡΕΧ30ΜΕ 

Ε0υ0Η/Β3ί3ΠΌ 

30Ε.ΕΧΤ.ϋ3 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 

ΡΑΒΑ0Ιδ/Βίοιτΐθε]ίθ3-0ΐΊθΐτιίθ3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υε 

1% 

ΤυΒΧ30Θ 

60Τ0ΜΥ0ΙΝ/ΒΓΟ3 

εοΕ,Εχτ.υε 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 


δΟΕ.ΕΧΤ.υδ 

1% 

ΡΕΧ60ΜΕ 

Τ0ΕΙΚΕΝ/Ν0ΠΌ3 

ΕΟΤ 

1% 

ΡΕΧ25ΜΕ 

υΡΟΕΒΜ/ΟβηβρΙιβιτη 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υε 

1% 

ΤυΒΧ30Θ 


30Ε.ΕΧΤ.υ3 

1% 

ΡΕΧ30ΜΕ 

ϋ10ΑΡ02 ΕΡΥΤΗΡΟΜΥΟΙΝ 




ΑΟΝΕ ΗΕΒΜΑΕ/ΟΙνοβ 

ΕΜυΕ.ΕΧΤ.υ 

1% 

ΤυΒΧ25Θ+ΤυΒΧ7.5Θ(οοΙθΓ 


30Ε.ΕΧΤ.υ3 

1,63%(νν/ν)η2%(νν/νν) 

ΡΕΧ25ΜΕ 

0ΑΝΚΙΤ/Β3ί3πτι 

ΘΕΕ 

4% 

ΤυΒΧ30Θ 

ΕΒΥΑ0ΝΕ/Θ3ΐάθΠΌ3 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υΘ 

4% 

ΤυΒΧ30Θ 

ΕΒΥΟΒΕΑΜ/Φαραν 

ΘΕΕ.ΕΧΤ.υε 

2% 

ΤυΒΧ30Θ 


ΘΕΕ.ΕΧΤ.υε 

4% 

ΤυΒΧ30Θ 

ΕΒΥ0ΕΕ/Κ1βν3 

ΘΕΕ 

4% 

ΤυΒΧ30Θ 

ΕΒΥΤΗΒΟΘΕΕ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΕΜυΕ.ΕΧΤ.υ 

1% 

ΤυΒΧ25Θ 
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ϋΙΟΑΧ Λοιπά σκευάσματα κατά της ακμής για τοπική χρήση 

ϋ10ΑΧ03 ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙϋ 


ΑΙ_ΕΝΖΑΝΤΥΙ_/Χρισπα 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% 

ΤϋΒΧ30Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% 

ΤϋΒΧβΟΟ 

ΑΖΕϋΟδΕ/Φαραν 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20 % νν/νν 

ΤϋΒΧ30Ο 

ΑΖΕΙΑΟ/Μβά-Οηβ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% 

ΤϋΒΧ30Ο 

ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙΟ/ΝΟνΕΧΑΕ/ΝονθΧθΙ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% 

ΤϋΒΧ30Ο 

ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙΟ/ΡΡΟΕΕ/ΡτοβΙ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% νν/\Λ/ 

ΤϋΒΧ30α 

ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙΟ/δ.ϋ.Α.ΡΗΑΠΜ. ϋΌ/δ.ϋ ,Α. 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% νν/νν 

ΤϋΒΧ300 

ΑΖΕΙΑΧΙΝΕ/νβΙΚβ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% νν/νν 

ΤϋΒΧ30Ο 

ΑΖΕΕϋΕΡΜ/ΚΙθνθ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% 

ΤϋΒΧ300 

ΟΕνίΟΕΝ/Βτοδ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% νν/νν 

ΤϋΒΧ30Ο 

0ΗΕΜΙΕΑΙ0/Ι33Ι3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% νν/νν 

ΤϋΒΧ30Θ 

ΕΧΑΖΕΝ/νοοδΙθ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% νν/νν 

ΤϋΒΧ300 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% νν/νν 

ΤϋΒΧβΟΟ 

ΕΟΡΟΙΕΕΝ/δρθθίί3Γ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% ΟΑ/ΛΛ/) 

ΤϋΒΧ30Ο 

ΚΕΝΕ0ΡΙΕ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% νν/νν 

ΤϋΒΧ30Ο 

ΝΟΡΙΕδΚΙΝ/Οθηθρήθητι 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% νν/νν 

ΤϋΒΧ30Ο 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% νν/νν 

ΤϋΒΧβΟΟ 

0ΡΙΕΕΤ/Β3ί3ΐτη 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% (νν/νν) 

ΤϋΒΧ30Θ 

ΡΡΙΕ\/0ΕΑ0/0θ3ΐτιορΐΊ3ηη 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% νν/νν 

ΤϋΒΧ30Θ 

δΚΙΝΟΒΕΝ/δοήθπηθ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% 

ΤϋΒΧ30Θ 

δΟΝΑΕΕΝΤ/Χρισπα 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% 

ΤϋΒΧ30Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% 

ΤϋΒΧβΟΟ 

ΖΕΕΙΟΒΕΜΑ/ΒίοιτίθοΙίοθ-ΟΙίΘΐηίοε 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 20% 

ΤϋΒΧβΟΟ 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 20% 

ΤϋΒΧ30Ο 

Ζ0ΒΚΕΝΙΕ/Ι1ηί-Ρ1ΐ3ητΐ3 

ΟΒΕΑΜ 

20%νν/νν 

ΤϋΒΧ30Ο 

ΖυΜΙΕΙΝ/Ρ3ΠΤΊθάί3 

ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% 

ΤϋΒΧ30Ο 


ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδ 

20% 

ΤϋΒΧβΟΟ 


ϋΙΟΒ Σκευάσματα κατά της ακμής για συστηματική χορήγηση 

ϋΙΟΒΑ Ρετινοειδή για τη θεραπεία της ακμής 

ΠΕ: Ενδείκνυνται σε βαριές μορφές οζιδιο-κυστικής ακμής, ανθεκτικές σε προηγούμενη θεραπεία, ιδιαίτερα στην κυστική και 
συρρέουσα ακμή, ειδικά όταν οι αλλοιώσεις έχουν επεκταθεΙ στον κορμό του οώματος. Να ουνταγογραφούνται μόνο από Δερ¬ 
ματολόγο και να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες που αναγράφονται στην εγκύκλιο του ΕΟΦ Αρ.Πρ. 18865/23-5-2002. 

ϋΙΟΒΑΟΙ Ι30ΤΠΕΤΙΝ0ΙΝ 


Α(ΧυΠΑΝ/ΑΙνί3 

ΟΑΡδ.δΟΕΤ 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

ΠΕ, ΠΔ.3 


ΟΑΡδ.δΟΡΤ 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

ΠΕ, ΠΔ.3 

ΡΟΑΟΟυΤΑΝ/Ροοίΐθ 

δΟΡ.Ο.ΟΑΡδ 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙδΤΕΒδ3Χ10) 

ΠΕ, ΠΔ.3 


δΟΡ.Ο.ΟΑΡδ 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 ΒΕΙ3ΤΕΒ33Χ10) 

ΠΕ, ΠΔ.3 

ΤΡΕΤΙΝ/ΟβηθρΙπεητι 

ΟΑΡδ.δΟΡΤ 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙδΤ3Χ10) 

ΠΕ, ΠΔ.3 


ΟΑΡδ.δΟΡΤ 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒϋδΤ3Χ10) 

ΠΕ, ΠΔ.3 


ϋΐΐ 

ϋΙΙΑ 

ϋΙΙΑΧ 

ϋ11ΑΧ14 


Λοιπά δερματολογικά σκευάσματα 
Δερματολογικά σκευάσματα 
Λοιπά δερματολογικά σκευάσματα 

ΤΑΟΒουινιυδ 


ΠΕ: Πρέπει να συνταγογραφείται μόνο από δερματολόγους και ιατρούς με μεγάλη πείρα οτη θεραπεία της ατοπικής δερματίτι¬ 
δας με ανοσοτροποποιητική αγωγή. 

ΡΟΟΤΟΡΙΟ/νίθΠθΧ ΟΙΝΤ. 0,03% ΤϋΒΧ30Ο ΠΕ 

ΟΙΝΤ. 0,1% ΤΙΙΒΧ30Θ ΠΕ 


ΠΔ.3: Μόνο με ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία 
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0 

(301 

(301Α 

(301ΑΑ 

(301ΑΑ10 

Ουρογεννητικό σύστημα και φυλετικές ορμόνες 

Γυναικολογικά αντιβακτηριακά και αντισηπτικά 

Αντιβακτηριακά και αντισηπτικά, εκτός συνδυασμών με κορτικοστεροειδή 

Αντιβιοτικά 

ΟΕΙΝϋΑΜΥΟΙΝ 

0 ϋ Ν ΟΑΟ Ε Ι_/\/οο3ΐθ 

νΑΘ.ΟΒΕΑΜ 

2%\Λ//νν 

ΤϋΒΧ40Θ+7ΔΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ 

ϋΑΕΑΟΙΝ 0/Ρή3ΠΏ3θί3 

νΑΘ.ΟΒ 

2% 

ΤυΒΧ40Θ+7ΔΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ 

Ρ0υ0Η/Π3ί3ΓΠ1 

νΑΘ.ΟΒΕΑΜ 

2% 

ΤυΒΧ40Θ+7ΔΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ 

υΡΟΕΒΜ/Οθηβρήβιτη 

νΑΘ.ΟΒΕΑΜ 

2% 

ΤϋΒΧ40Θ+7ΔΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ 

ΥΘΙΕΕΕΕ/Λαμδα 

νΑΘ.ΟΒ 

2% 

ΤϋΒΧ40Θ+7ΔΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ 

\/ΕΕΟΟΜ/νίοί3Γ 

νΑΘ.ΟΒ 

2% νν/\Λ/ 

ΤϋΒΧ40Θ+7ΔΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ 

νΕΕΚΑΟΕΡΜ/ΥβΙΙο 

νΑΘ.ΟΒ 

2% 

ΤϋΒΧ40Θ+7ΔΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ 

(301ΑΕ 

Εουλφοναμίδια 




(301 ΑΕΙ 0 

δίΙΕΡΑΒΕΝΖΑΜΙϋΕ + 31ΙΕΡΑΤΗΙΑΖΟΕΕ + δίΙΕΡΑΟΕΤΑΜΙϋΕ 


δυΕΤΡΙΝ/03η33θη-Οίΐ39 

νΑΘ.ΟΒ 


ΤϋΒΧ78Θ+1 ΑΡΡΕΙΟΑΤΟΒ 

(301ΑΡ 

Παράγωγα ιμιδαζολίου 



Ο01ΑΕ01 

ΜΕΤΒΟΝΙϋΑΖΟΕΕ 




ΕΕΑΟΥΕ/Ανθπΐίβ 

νΑΘ.ευρ 

500ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ10 

(301ΑΡ02 

ΟΕΟΤΒΙΜΑΖΟΕΕ 




0ΑΝΕ5ΤΕΝ/Β3ΥΘΓ 

νΑΘ.ΤΑΒ 

0.5Θ/ΓΑΒ 

ΒΤΧΙΤΑΒ+ΑΡΡίΙΟΑΤΟΒ 



νΑΘ.ΤΑΒ 

0.1Θ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6(Αί ΡΟΒΜ ΡΑΟΚ^ΑΡΡυΟΑΤΕϋΒ 



νΑΘ.ΟΒ 

2% 

ΤϋΒΧ20Θ+3ΑΡΡί. 

(301ΑΡ04 

ΜΙΟΟΝΑΖΟΕΕ 




□ΑΚΤΑΠΙΝ/ϋ3η33βη-0ίΐ39 

νΑΟ.δϋΡ 

400ΜΘ/δϋΡ 

ΒΤΧ3 



νΑΘ.ευρ 

200ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ7 



νΑΘ.ΟΒ 

2% 

ΤϋΒΧ78Θ+16ΠΡΟΩΘ. 

(301ΑΡ05 

ΕΟΟΝΑΖΟΕΕ 




ΒΙδΜυΕΤΙΝ/Ρ3ί3ΓΓΤΐ 

νΑΘ.δϋΡ 

150ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ3 

ΜΥΟΟΒΑΟΤΕΗ/Βίοβριτιγ 

νΑΘ.ΟΒ 

1% 

ΤϋΒΧ78Θ+1ΑΡΡίΙΟΑΤΕϋΒ 

Ρ Ε\/ΑΡΙΥΕ/Ο3η33θη-Οί Ι39 

νΑΘ.ΟΒ 

1 % νν/νν 

ΤϋΒΧ78Θ+16 ΑΡΡίΙΟΑΤ. 



νΑΘ.δϋΡ 

150ΜΘ/δυΡ 

ΒΤΧ3 

(301ΑΡ12 

ΡΕΝΤΙΟΟΝΑΖΟΕΕ 




ΕΟΜΕΧΙΝ/(33ΐβηίθ3 

νΑΘ.δϋΡ 

200ΜΘ/31ΙΡ 

ΒΤΧ3 



νΑΘ.δϋΡ 

δΟΟΜΘ/δίΙΡ 

ΒΤΧ1 



ΥΑΘ.ΟΒ 

2% 

ΤυΒΧ35Θ+16ΣΥΣΚ. 

αο2 

Λοιπά γυναικολογικά 




(302Α 

Ωκυτόκια 




(302ΑΒ 

Αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας 


(302ΑΒ01 

ΜΕΤΗΥΕΕΒΟΟΜΕΤΒΙΝΕ 



ΟΕΜΕΒΘΙΝ/Οθγπο 

ΙΝϋ.δΟί 

0.2ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ1ΜΕ 



δ.Ο.ΤΑΒ 

0.2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΜΕΤΗΕΒΘΙΝ/Νον3Ρί3 

δ.Ο.ΤΑΒ 

0.125ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΕΙ3Τ1Χ25) 

(302ΑΒ03 

ΕΡΚ30ΜΕΤΒΙΝΕ 




ΜΙΤΡΙ0ΤΑΝ/03ρ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

0.2ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ1 ΜΕ 



Ε.Ο.ΤΑΒ 

0.2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΕΙ3Τ1Χ25) 
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002Αϋ Προσταγλανδίνες 

Ο02Αϋ01 ϋΙΝΟΡΠΟδΤ 

002Αϋ02 ϋΙΝΟΡΠΟδΤΟΝΕ 

ΡΠΟΡΕδδ/ΟήβΐηίρΙτβπη Σ.Γ. νΑΟΌΕνίΟΕ ΙΟΜΟ/ΌΕνίΟΕ ΒΤΧδνΑΟ.ϋΕνίΟΕ ΠΕ, ΠΔ.5 

ΠΕ: Ενδείκνυται μόνο κατά την έναρξη της ωριμάνσεως του τραχήλου της μήτρας οε τελειομήνους εγκύους (μετά τη 38η 
εβδομάδα της κυήοεως) 

ΡΠ03ΤΙΝ Ε2/ΡΐΊ3ΠΤΊ3θί3 νΑΘ.ΤΑΒ 3ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ4 ΠΕ, ΠΔ.5 

ΠΕ: Ενδείκνυται στη πρόκληση τοκετού μετά από: 

1. Προαιρετική πρόκληση τοκετού 2. Παρατεινόμενη κύηση 3. Υπερτασικές διαταραχές εγκύων 4. Καθυστερημένη ανάπτυξη 
του εμβρύου. 5. Ανεπαρκές μαιευτικό ιστορικό 6. Ηλικία εγκύου μεγαλύτερη των 35 ετών 7. Ασυμβατότητα Βή 8. Ανεπάρκεια 
πλακούντος 9. Κλινικός ή λανθάνων σακχαρώδης διαβήτης 


(3020 Γυναικολογικά 

(3020Β (31 Αναστολείς προλακτίνης 
(3020Β01 (31 ΒΠΟΜΟΟΠΙΡΤΙΝΕ 


ΡΑΠΕΟΟΕΕ/Νονειίίδ 

0020Β 02 Νεώτερα 

0020Β03 02 ΟΑΒΕΒΟΟΕΙΝΕ 

ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ϋΟδΤΙ Ν ΕΧ/Ρή3ΠΤΐ3θί3 

ΤΑΒ 

0.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ2 (ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑΛ. 


ΤΑΒ 

0.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑΛ. 

0020Β04 02 ΟυίΝΑΟΟΕΙϋΕ 

ΝΟΒΡΒΟΕΑΟ/ΝονθΠίδ 

ΤΑΒ 

3ΤΑΒΧ25ΜΟΘ +3ΤΑΒΧ50ΜΟΘ 

ΒΤΧ6 


ΤΑΒ 

75ΜΟΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


ΤΑΒ 

ΙδΟΜΟΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


(3020Χ Αλλα γυναικολογικά 

(3020X01 ΑΤΟδΙΒΑΝ 

ΤΒΑΟΤΟΟΙΕΕ/ΡΘΓΠΠ9 ΙΝϋΑΑ 7.5ΜΘ/ΜΕ νίΑΙΧΟ,ΘΜΙ ΠΔ.40 

ΙΝ08Ι 7.5ΜΘ/ΜΕ νΐΑΕΧδΜί ΠΔ.40 

003 Φυλετικές ορμόνες και τροποποιητές του γεννητικού συστήματος 

003Β Ανδρογόνα 

003ΒΑ Παράγωγα του 3-οξυανδροστενίου 

003ΒΑ03 ΤΕδΤΟδΤΕΒΟΝΕ 

ΒΕ3ΤΑΝΟΟΕ/ΟΓ93ΠΟΠ δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 40ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ60 

ΤΕδΤ ονί ΒΟ Ν/δοήθήΠΘ ΟΙΙΥ.ΙΝύ 250ΜΘ/1 ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

003ΒΒ Παράγωγα της 5-ανδροστανόνης 

003ΒΒ01 ΜΕ3ΤΕΠΟΕΟΝΕ 

ΡΒΟνίΒΟΝ/δοήθΠΠθ ΤΑΒ 25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

0030 Οιστρογόνα 

0030Α Φυσικά και ημισυνθετικά οιστρογόνα, αμιγή 

0030Α03 ΕδΤΒΑϋΙΟί 

ΑΕΠΟϋΙΟΕ/Σερβιε ΝΑδΡΒ.δΟΕ ΙδΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΟΕΠΜΕδΤΠΙΕ/Φαραν ΤΤδ 100Μθα/24ΗΒδ 

ΤΤδ 25ΜΟΘ/24ΗΒ3 

ΤΤδ 50ΜΟΟ/24ΗΒ8 

ϋΕΒΜΕδΤΒΙΕ δΕΡΤΕΜ/Φαραν ΤΤδ 25Μα/24ΗΡ!3 


ΒΤΧ1(ΡΕΧ4,2)ΜΕ (60 ϋΟδΕδ) 

ΒΤΧ8 

ΒΤΧ8 

ΒΤΧ8 

ΒΤΧ4ΤΕΜ(Χ11.250Μ) 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.40: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από εξειδικευμένους ιατρούς στον πρόωρο τοκετό 
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ΤΤδ 

50ΜΘ/24ΗΒδ 

ΒΤΧ4 ΤΕΜ(Χ22,50σιη) 


ΤΤδ 

75ΜΘ/24ΗΒδ 

ΒΤΧ4ΤΕΜ(Χ33,750Μ) 

ΕδΤΡΑϋΕΡΜ ΤΤδ/Νον3ϋί3 

ΤΤδ 

100ΜΟΘ/24ΗΒδ 

ΒΤΧ6Χ20δΟ(ΙΝ δΑΟΗΕΤ) 


ΤΤδ 

25ΜΟΘ/24ΗΒδ 

ΒΤΧ6Χ5 δΟ(ΙΝ δΑΟΗΕΤ) 


ΤΤδ 

50ΜΟΘ/24ΗΡ!δ 

ΒΤΧ6Χ10δΟ(ΙΝ δΑΟΗΕΤ) 

ΕδΤΡΑϋΟΤ/Νον3Γΐί3 

ΤΤδ 

100ΜΟΘ/24ΗΡ!δ 

ΒΤΧ8(Τ.Τ.δ ΙΝ δΑΟΗΕΤ) 


ΤΤδ 

37,5ΜΟΘ/24ΗΡ!δ 

ΒΤΧ8(Τ.Τ.δ ΙΝ δΑΟΗΕΤ) 


ΤΤδ 

50ΜΟΘ/24ΗΡΙ3 

ΒΤΧ8(Τ.Τ.δ ΙΝ δΑΟΗΕΤ) 


ΤΤδ 

75ΜΟΘ/24ΗΒδ 

ΒΤΧ8(Τ.Τ.δ ΙΝ δΑΟΗΕΤ) 

Ε8ΤΡΑΜ0Ν/ΗΘΧ3Ι 

ΤΤδ 

100ΜΟΘ/24ΗΒδ 

ΒΤΧ24ΤΕΜ(χ40σιη2) ΙΝ 


ΤΤδ 

100ΜΟΘ/24ΗΡ!δ 

ΒΤΧ6ΤΕΜ(χ40οιτι2) ΙΝ 


ΤΤδ 

100ΜΟΘ/24ΗΠδ 

ΒΤΧ8ΤΕΜ(χ40οιη2) ΙΝ 


ΤΤδ 

50ΜΟΘ/24ΗΠδ 

ΒΤΧ24ΤΈΜ(χ20οιη2) ΙΝ 


ΤΤδ 

50ΜΟΘ/24ΗΠδ 

ΒΤΧ6ΤΕΜ(χ20οιη2) ΙΝ 


ΤΤδ 

50ΜΟΘ/24ΗΠδ 

ΒΤΧ8ΤΕΜ(χ20οιη2) ΙΝ 

ΕδΤΡΟΡΕΜ/Νονο ΝοιτΙίβΚ 

Ρ.αΤΑΒΙ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

ΜΕΝΟΡΕδΤ/Νον3Πί3 

ΤΤδ 

100ΜΟΘ/24Η 

ΒΤΧ8 


ΤΤδ 

25ΜΟΘ/24ΗΒδ 

ΒΤΧ8 


ΤΤδ 

50ΜΟΘ/24ΗΠδ 

ΒΤΧ8 


ΤΤδ 

75ΜΟΘ/24ΗΒδ 

ΒΤΧ8 

ΟΕδΟΕΙΜ/ΡοιιιτπθΓ 

ΤΤδ 

25μα//24ίΊ 

ΒΤΧ6ΤΕΜ(χ 11σιη2) 


ΤΤδ 

37.5μ9//24Η 

ΒΤΧ6ΤΕΜ(χ16,5οιη2) 


ΤΤδ 

50μα//24ή 

ΒΤΧ6ΤΕΜ.(χ22σιη2) 


ττδ 

75μο/24Ιι 

ΒΤΧ6ΤΕΜ.(χ33σιη2) 

ΟΕδΤΡΟΟΕΕ/Φαραν 

ΘΕί.ΕΧΤ.υδ 

0.06% ννΛΛ/ 

ΤΒΧ80Θ 

νΑΟΙΡΕΜ/Νονο Νογ0ϊ3 (< 

νΑΟ.ΤΑΒ 

25ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΙ_Ι3Τ3Χ5) 

0030Α04 ΕδΤΠΙΟΕ 




θνΕδΤΙΝ/θΓ93ηοη 

ΤΑΒ 

1 ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

Ο03ΟΑ57 ΕδΤΠΟΟΕΝδ ΟΟΝϋυΟΑΤΕϋ 



ΡΡΕΜΑΡΙΝ/ννγθΐΜ 

δ.Ο.ΤΑΒ 

0.625ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_.2Χ14) 


δ.Ο.ΤΑΒ 

1.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_ΙδΤ2Χ14) 


ΥΑΘ.ΟΙΝΤ 

0.0625% \Λ//νν 

ΤΙΙΒΧ42.5Θ 


003ϋ Προγεσταγόνα 

003ϋΑ Παράγωγα πρεγνανίου 

003ϋΑ04 ΡΠΟΟΕ8ΤΕΡΟΝΕ 

ΟΡΙΝΟΝΕ/δθΓοηο νΑΘ.ΘΕί 8 %(\Λ//\Λ/) ΒΤΧ6ΑΡΡΙ.Χ1,125Θ 

νΑΘ.ΘΕί 8% (\Λ//νν) ΒΤΧ15ΑΡΡΙ.Χ1.1250 

Η συοκευαοία χορηγείται μόνο στην υποβοηθούμενη εξωσωματική γονιμοποίηοη οτις περιπτώσεις ανεπάρκειας της ωχρινικής 
φάσης 

υΤΡΟΟΕδΤΡΑΝ/Φαραν δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

0030Β Παράγωγα πρεγναδιενίου 

Ο03ϋΒ01 ϋΥϋΠΟΟΕδΤΕΠΟΝΕ 

ϋυΡΗΑδΤΟΝ/δοΙν3γ Ρίΐ3ΠΤΙ3 Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 

003ϋ0 01 Παράγωγα οιστρανίου 

0030002 01 ΝΟΠΕΤΗΙδΤΕΡΟΝΕ 


Ρ0ΡΤΙΐυΤ/Θ3ρ 

ΡΡΙΜΟΐυΤ ΝΟΡ/δοήθπηρ 


ΤΑΒ 

ΤΑΒ 


10ΜΘ/ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 


ΒΤΧ20 

ΒΤΧ20 
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00300 02 Γοναδομιμητικά 

0030005 02 ΤΙΒΟΕΟΝΕ 

Ι_ΐνΐΑΙ_/θΓ93ηοη ΤΑΒ 2.5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

003Ρ Προγεσταγόνα και οιστρογόνα σε συνδυασμό 

003ΡΑ Προγεσταγόνα και οιστρογόνα, σταθεροί συνδυασμοί 

003ΡΑ01 ΕδΤΒΑϋΙΟΕ ΗΕΜΙΗΥΟΒΑΤΕ + ΝΟΒΕΤΗΙδΤΕΒΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΑΟΤΙ\/ΕΙ_Ι_Ε/Νονο ΝοΓοΙίβΚ Ρ.Ο.ΤΑΒ (1+0.5)Μ6/ΤΑΒ ΒΊΧ28(Τ01Χ28) 

ΕδΤΑΙ_Ιδ/Νον3Γίί5 ΤΤ3 50+250ΜΟΟ/24Η ΒΤΧ8ΤΤ3 Χ160Μ 

ΚΕΙΟΟΕδΤ/Νονο ΝοιτΙίβΕ Ρ.Ο.ΤΑΒ (2+1)ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ28(ημερολογιακη συσκευασία) 

003ΡΑ10 ΕδΤΒΑϋΙΟΕ νΑΕΕΒΑΤΕ + ΝΟΒΟΕ3ΤΒΕΕ 

ΟΥΟΙΑΟυΟ/δοίΐθΠΠς 3.0.ΤΑΒ (2+0.5)Μ6/ΤΑΒ ΒΤΧ21 

Ο03ΡΑ12 ΕδΤΒΟΟΕΝδ ΟΟΝϋυΟΑΤΕΟ + ΜΕΟΒΟΧΥΡΒΟΟΕδΤΕΒΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΡΠΕΜΕΙΙΕ/ννγθΙή 8.0.ΤΑΒ (0.625+2.5)Μ6/ΤΑΒ ΒΤΧ28(ΒΙΙ3Τ2Χ14) 

3.0.ΤΑΒ (0.625+5)Μ6/ΤΑΒ ΒΤΧ28(ΒΕΙ$Τ2Χ14) 

003ΡΒ Προγεσταγόνα και οιστρογόνα, σκευάσματα διαδοχικών σειρών 

003ΡΒ05 ΕδΤΒΑϋΙΟί ΗΕΜΙΗΥΟΒΑΤΕ + Ε3ΤΒΑ0Ι0Ε ΗΕΜΙΗΥΟΒΑΤΕ + ΝΟΒΕΤΗΙδΤΕΒΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ & 
ΕδΤΒΑϋΙΟΕ ΗΕΜΙΗΥΟΒΑΤΕ 

ΤΒΙδΕ0ΕΙΕΝ3/Νονο ΝοίχΙϊδΚ Ρ.Ο.ΤΑΒ 2Μβ(ΜΠΛΕ)+(2+1 )Μ0(ΛΕΥΚΑ)+1 Μβ(ΚΟΚΚΙΝΑ) ΒΤΧ28 σε ημεροδείκτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 1 ΜΟ(ΚΟΚΚΙΝΑ) + (4+1 )Μ0(ΛΕΥΚΑ) + 4Μ<3(ΚΙΤΡΙΝΑ) ΒΤΧ28 σε ημεροδείκτη 

003ΡΒ05 ΕδΤΒΑϋΙΟΕ ΗΕΜΙΗΥΟΒΑΤΕ & ΕδΤΒΑϋΙΟΕ ΗΕΜΙΗΥΟΒΑΤΕ + ΝΟΒΕΤΗΙδΤΕΒΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

Ε3ΤΑΕΙ3 δΕΟΕΙΙ/ΝονβίΤίβ ΤΤ3 50ΜΟΟ/24ΗΦΑΣΗΑ, (50+250)ΜΟΟ/24ΗΦΑΣΗΒ ΒΊΧ8ΤΤ5(4ΤΤ3Χ14.5θΓη 

ΦΑΣΗ Α+4ΤΤ3Χ16σηη ΦΑΣΗ Β) 3Α0ΗΕΤ3 

ΕδΤΒΑΟΟΜΒ ΤΤδ/ΝονβΓίΐδ ΤΤ3 50ΜΟΟ/24ΗΒ3 (β), (50ΜΟΟ+0,25ΜΟ)/24ΗΡ13 (ό) ΒΤΧ4συστηματα(θ>+4συστηματα(Ε)) 

003ΡΒ06 ΕδΤΒΟΟΕΝδ ΟΟΝϋΕΙΟΑΤΕΟ & ΕδΤΒΟΟΕΝδ ΟΟΝϋυΟΑΤΕϋ + ΜΕΟΒΟΧΥΡΒΟΟΕδΤΕΒΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΡΒΕΜΕΕΕΕ ΟΥΟΕΕ/\Λ/γθΐίι Ο.ΤΑΒ (0,625)ΜΟ/ΤΑΒΜΠΟΡΝ + (0,625+5)/ΤΑΒ(ΜΠΛΕ) ΒΤΧ28(ΒΙί3ΐ1 χ14μπορντω(α)+ΐ3ΐίδ11 χ14μπλε(β) 

003ΡΒ06 ΕδΤΒΟΟΕΝδ ΟΟΝϋΕΙΟΑΤΕϋ & ΜΕΟΒΟΧΥΡΒΟΟΕδΤΕΒΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΡΒΕΜΕΕΕΕ ΟΥΟΕΕΙΟ/ΜγθΙΙη ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ(ΛΕΥΚΑ)+0,625ΜΟ/ΤΑΒ(ΜΠΟΡΝΤΟ) ΒΤΧ42[ΒΙίβί 1 χΐ4μπορντω(α) 

+61ίδ(1 χ28(14λευκά(β)+14μηορντώ(α)] 

003ΡΒ06 ΕδΤΒΑϋΙΟΕ νΑΕΕΒΑΤΕ + ΜΕΟΒΟΧΥΡΒΟΟΕδΤΕΒΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ + ΕδΤΒΑϋΙΟΕ νΑΕΕΒΑΤΕ 

0Ι\/ΙΝΑ/θΓ93ηοη ΤΑΒ (2+10)ΜΟ/ΤΑΒ ΜΠΛΕ + 2Μ6/ΤΑΒ ΛΕΥΚΑ ΒΤΧ1 πλακετα[11 δισκια+1 Οδισκια] 

ΕδΤΟΡΑΕΙδΕ/Φαραν Ρ.Ο.ΤΑΒ (2+5)ΜΟ/ΤΑΒ(ΘΑΛΑΣΣΙ) + 2Μ0/ΤΑΒ(ΛΕΥΚΑ) ΒΤΧ28 

003ΡΒ08 ΕδΤΒΑϋΙΟΕ ΗΕΜΙΗΥΟΒΑΤΕ + ΟΥΟΒΟΟΕδΤΕΒΟΝΕ + ΕδΤΒΑϋΙΟΕ ΗΕΜΙΗΥΟΒΑΤΕ 

ΕΕΜΑ3ΤΟΝ/δθΙν3γ ΡΙΊ3ΠΤΙ3 Ρ.Ο.ΤΑΒ (2+10)ΜΟΤΑΒ(ΚΙΤΡΙΝΑ)+2Μ0/ΤΑΒ(ΚΕΡΑΜ0ΧΡ0Α) ΒΤΧ28|0Ιί3ί 1 χ(14κεραμ.Ι+-14κίτρινα)] 

0030 Γοναδοτροφίνες και διεγερτικά της ωορρηξίας 

0030Α Γοναδοτροφίνες 

0030Α 01 Φυσικής προέλευσης 

0030Α01 01 ΟΗΟΒΙΟΝΙΟ ΟΟΝΑϋΟΤΒΟΡΗΙΝ 

ΡΒΕ0ΝΥΕ/0Γ93ηοη ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 1500ΐυ/ΑΜΡ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ δΟΟΟΙϋ/ΑΜΡ 

ΡΒΟΕΑδΙ/δΘΓοηο ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 5000ΙΕΙ/ΑΜΡ 


ΒΤΧ3ΑΜΡ+3ΑΜΡΧ1 ΜΕ30Εν 
ΒΤΧ3ΑΜΡ+3ΑΜΡΧ1 ΜΕ30Εν 
ΒΤΧ1ΑΜΡ+1ΑΜΡΧ1 ΜΕ30ΕΥ 
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Ο03ΟΑ 02 Εμμηνοπαυσιακές γοναδοτροφίνες 
0030Α02 02 ΜΕΝΟΤΠΟΡΗΙΝ 


ΜΕΝ0(30Ν/0ήθΐτπρή3ΐτη Σ.Γ. Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

0030Α04 02 υΡΟΡΟΙ_Ι_ΙΤΡίΟΡΙΝ 

(751 ϋ ΡδΗ+75Ιϋ ΕΗ/Α 

ΒΤΧ5ΑΜΡδ+5ΑΜΡδ δΟΕν 

ΠΔ. 24 

ΜΕΤΡΟϋΙΝ ΗΡ/δβτοηο ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

75 ΙΕΙ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ+1ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟΕν 

ΠΔ. 24 

0030Α04 

02 υΡΟΡΟΕΕΙΤΡΟΡΙΝ (ΡΟΕΕΙΟΕΕ 3ΤΙΜΕΙΕΑΤΙΝ0 ΗΟΡΜΟΝΕ, ΡΙΕΙΜΝΑ (Ρ3Η)) 


ΑΕΤΕΡΜΟΝ/Φαραν ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

75 ΙΙϋΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕ+1ΑΜΡΧ2ΜΕδΟΕ 

ΠΔ. 24 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

75 Ιϋ/νίΑΕ 

ΒΤΧ10νΐΑΕδ+10ΑΜΡδΧ2 

ΠΔ. 24 

0030Α 03 

Γοναδοτροφίνες βιοτεχνολογικής προέλευσης 



0030Α05 

03 ΡΟΕΕΙΤΡΟΡΙΝ ΑΕΡΗΑ 




ΟΟΝΑΕ-Ε/δθΓοηο ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

37.5 ΐυ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1 ΑΜΡ+1 ΑΜΡδΟΕν 

ΠΔ. 24 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

37.5 ΐυ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ+5ΑΜΡδδΟΕν 

ΠΔ. 24 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

75111/1 ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙ ΜΕδΟΕ 

ΠΔ. 24 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

75 Ιϋ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 ΑΜΡ+1 ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟΕν 

ΠΔ. 24 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

75 Ιϋ/νίΑΕ 

ΒΤΧ5ΑΜ Ρδ+5ΑΜ ΡδΧ 1 ΜΕδΟΕ 

ΠΔ. 24 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

150 Ιϋ/νίΑΕ 

ΒΌ<1 ΑΜΡ+1 ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟΕν 

ΠΔ. 24 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

600 ΐυ/ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΑΜΡ+1 ΑΜΡδΧ2ΜΕ80Εν 

ΠΔ. 24 

0030Α06 

03 ΡΟΕΕΙΤΡΟΡΙΝ ΒΕΤΑ 




ΡΕΙΠΕΟΟΝ/Οςβηοη ΙΝϋ.δΟΕ 

50 Ιϋ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ 

ΠΔ. 24 


ΙΝϋ.δΟΕ 

50 ΐυ/νίΑΕ 

ΒΤΧ5 νΐΑΕδ 

ΠΔ. 24 


ΙΝϋ.δΟΕ 

ιοο ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΔ. 24 


ΙΝϋ.δΟΕ 

ιοο ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧδνίΑΕδ 

ΠΔ. 24 


ΙΝϋ.δΟΕ 

150 ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΔ. 24 


ΙΝϋ.δΟΕ 

150 ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧδνίΑΕδ 

ΠΔ. 24 


ΙΝϋ.δΟΕ 

200 Ιϋ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΔ. 24 


ΙΝϋ.δΟΕ 

200 ιυ/νίΑΕ 

ΒΤΧδνίΑΕδ 

ΠΔ. 24 


ΙΝϋ.δΟΕ 

300ΐυ/0,36ΜΕ 

ΙΟΑΡΤΡΙϋΟΕ 

ΠΔ. 24 


ΙΝϋ.δΟΕ 

600ΙΕΙ/0.72ΜΕ 

ΙΟΑΡΤΡΙϋΘΕ 

ΠΔ. 24 

0030Α08 

03 ΟΗΟΡΙΟΟΟΝΑΟΟΤΡΟΡΗΙΝ ΑΕΡΑ 



Ο\/Ι0ΡΕΕΕΕ/Αγθ3 δθτοηο ΙΝΡδν 

250ΜΟΟ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΔ. 24 


ΙΝΡδν 

250ΜΟΘ 

ΒΤΧ2νΐΑΕ 

ΠΔ. 24 


ΙΝΡδν 

250ΜΟΘ 

ΒΤΧΙονίΑΕ 

ΠΔ. 24 

0030Β 

Διεγερτικά της ωορρηξίας, συνθετικά 



0030Β02 

ΟΕΟΜΙΡΕΝΕ ΟΙΤΠΑΤΕ 




ΟΕΟΜΙΡΗΕΝ ΟΙΤΡΑΤΕ/ΑΝΦΑΡΜ/Ανφαρμ 





ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ24 


δΕΡΡΑΕΑΡ/Φαραν ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


003Η 

Αντιανδρογόνα 




003ΗΑ 

Αντιανδρογόνα, αμιγή 




003ΗΑ01 

ΟΥΡΡίΟΤΕΡίΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 




ΑΝΟΡΟΟΕΙΡ/δοίιβπηο ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

300ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ3ΜΕ 



ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15 


ΠΔ.24: Συνταγογράφηση και παρακολούθηση από ειδικούς ιατρούς με εμπειρία στην θεραπεία της υπογονιμότητας 
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(303ΗΒ Αντιανδρογόνα και οιστρογόνα 

(303ΗΒ01 ΟΥΡΒΟΤΕΒΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ + ΕΤΗΙΝΥΕΕδΤΒΑϋΙΟΕ 

ΟΥΝΟΡΕΝ 35/δοήβπη9 5.0.ΤΑΒ (2+0.035)ΜΟ/ΤΑΒ ΒΊΧ21(ΒΕΙ5ΤΕΒ) 

(303Χ Φυλετικές ορμόνες και ρυθμιστές του γεννητικού συστήματος 

(303ΧΑ Αντιγοναδοτροφίνες και παρόμοιοι παράγοντες 

(303ΧΑ01 ϋΑΝΑΖΟΕ 

□ΑΝΑΤΒΟΙ_/δ3ηοίί-δγηΐήβΐ3ΐ3θ ΟΑΡ5 ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ50 

ΟΑΡ5 200Μ6/ΟΑΡ ΡΙΒΚ50 

(303X0 Εκλεκτικοί τροποποιητές υποδοχέων οιστρογόνων 

<303X001 ΒΑΕΟΧΙΡΕΝΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται για τη θεραπεία και την πρόληψη της οστεοπόρωσης οε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
ΕνίδΤΑ/ΕΙί-ϋΙΙγ Ρ.Ο.ΤΑΒ 60ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 (Βϋ5ΤΕΒ3) ΠΕ 


004 

004Β 

004ΒΏ 

004Βϋ04 

Φάρμακα του ουροποιητικού συστήματος 

Φάρμακα του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των σπασμολυτικών 
Σπασμολυτικά ουροποιητικού 

ΟΧΥΒίΙΤΥΝΙΝ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ 


□ΙΤΒΟΡΑΝ/δβηοίί-δγηΙήθΙββο 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒίΙ3ΤΕΒ3) 


0ΧΥΒΑδΕ/ΗθΧ3ΐ 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ5ΤΕΒ3) 


004ΒΧ 

Λοιπά φάρμακα του ουροποιητικού συστήματος 



Ο04ΒΧ 

δΟϋΙΙΙΜ ΟΙΤΒΑΤΕ + ΟΙΤΡίΙΟ ΑΟΙϋ + ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΙΤΒΑΤΕ 



ΟΙΤΡ)ΟΙΙΤΗΙΝ/Ρ3ΠΠ3ηίο 

0ΒΑ.0Β.301 


ΡΕΧ280Ο 


0040 

Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στην καλοήθη υπερτροφία του προστάτη 


0040Α 

Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων 



0040Α01 

ΑΕΡΙΙΖΟδΙΝ 





ΧΑΤΡΑΙ/δ3ηοίί-δγπΙήθΐ3όο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.30 



3.Β.Ρ.0.ΤΑ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ2Χ15) 

ΠΔ.30 

0040Α02 

ΤΑΜδΙΙΓΟδΙΝ 





ΟΜ Ν10/Γερολυ ματος 

00Ν.Β.0ΑΡ3 

0.4ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΠΔ.30 

ΡΡΑ0ΙΡ/Βθθήπη9θΓ 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

0.4ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΠΔ.30 

0040Α03 

ΤΕΒΑΖΟδΙΝ 





ΗΥΤΒΙΝ/Α&ΙοοΙΙ 

ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3ΤΕΒ) 

ΠΔ.30 



ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(Β1_Ι3Τ 1X14) 

ΠΔ.30 



ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(3ΤΑΒχ1 ΜΟ+11ΤΑΒχ2Μ0) 

ΠΔ.30 

0040Β 

Αναστολείς της αναγωγάσης της τεστοστερόνης-5-αλφα 



0040Β01 

ΡΙΝΑδΤΕΒΙϋΕ 





ΡΟΒυΧΙΝ/νίβηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14) 

ΠΔ.30 

ΡΒ0δ0ΑΒ/νί3Πθχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3ΤΕΒ) 

ΠΔ.30 


ΠΔ.30: Να ουνταγογραφούνται μόνο από Ουρολόγο 
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Η 

Η01 

Η01Α 

ΗΟΙΑΟ 


Η01Α001 


Ορμονικά σκευάσματα, εξαιρούμενων των γεννητικών ορμονών 
Υποφυσιακές και υποθαλαμικές ορμόνες και ανάλογα 
Ορμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και ανάλογα 
Σωματοτροπίνη και ανάλογα 

ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο οε αποδεδειγμένη έλλειψη αυξητικής ορμόνης. Της θεραπείας με αυξητική ορμόνη πρέπει να προηγεί¬ 
ται αντιμετώπιση της εκκριτικής ανεπάρκειας άλλων υποφυσιακών ορμονών. Να συνταγογραφούνται από ενδοκρινολόγους. 

30ΜΑΤΡ0ΡΙΝ ΗΙΙΜΑΝ, ΡΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 


ΟΕΝΟΤΒΟΡΙΝ ΚΑΒΙΟΕΙΙΟΚ/Ρήθίτηθοίθ 



Ρ5.ΙΝϋ.80Ε 

4,6 Ιϋ 

ΒΤΧΙΟΚΑΒΙΰυΐΟΚδ 

ΠΕ, ΠΔ.6 

ΟΕΝΟΤΒΟΡΙΝ(ΜΕΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ)/ΡΙΐ3πη3θί3 





Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

18,4 ιυ 

ΒΤ XIΟΑΒΤΡΙΟΘΕ 

ΠΕ, ΠΔ.6 

ΡΙΕΙΜΑΤΠΟΡΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

Ρ5.ΙΙ\υ.50Ι_. 

6ΜΟ/ΟΑΒΤΒΙ 0(3 Ε 

ΒΤΧ10ΑΒΤΒ+1 3ΥΒΧ3.15ΜΕΠΕ, ΠΔ.6 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ. 

12Μ6/0ΑΒΤΒΙ00Ε 

ΒΤΧΙΟΑΒΤΒ.+Ι 3ΥΒΧ3.15ΜΕΠΕ, ΠΔ.6 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ. 

1.33ΜΟΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΥΙΑΕΧ2ΜΕ30Ε 

ΠΕ, ΠΔ.6 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ. 

24ΜΟ/ΟΑΒΤΒΙΟΟΕ 

ΒΤΧΙΟΑΒΤΒ.+Ι 3ΥΒΧ3.15ΜΕΠΕ, ΠΔ.6 

ΝΟΡΏΙΤΡΙΟΡΙΝ/Νονο ΝοιχϋβΕ 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

4 Ιϋ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕΧΙ ΜΕ50Ε 

ΠΕ, ΠΔ.6 

ΝΟΡΙϋΙΤΡΙΟΡΙΝ ΡΕΝ3ΕΤ/Νονο ΝοκϋδΚ 





ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

24ΐυ/2ΜΕ(28Ιϋ/νΐΑΕ) 

ΒΤΧΐνΐΑΕ+0ΑΒΤΧ2ΜΕ30Ε 

ΠΕ, ΠΔ.6 

3ΑΙΖΕΝ/3θΓοηο 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

10 ΐυΑ/ΙΑΕ(ΜυΕΤΙ-00) 

ΒΤΧΐνΐΑΕ(ΜΕΙΕΤΙ-003Ε) 

ΠΕ, ΠΔ.6 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

4ΐυ/νΐΑΕ 

ΐνΐΑΕ+1ΑΜΡΧ1ΜΕ30Εν 

ΠΕ, ΠΔ.6 


Ρ3.ΙΝϋ.50Ε 

24ΐυ/(8ΜΟ)νΐΑΕ ΕΑβΥϋΕΟΤ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΑΜΡΧδΜΕ 30Εν 





+σετ χορήγησης ΕΑ8Υ ϋΕΟΤ 

ΠΕ, ΠΔ.6 


Ρ3.ΙΝϋ.50Ε 

24Ιϋ/(8ΜΟ)\/ΙΑΕ ΕΑ3ΥϋΕΟΤ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΟΑΒΤΒ 30Εν 





ΡΒΕΑ33ΕΜΒΕΕ0 (ΟΕΙΟΚ ΕΑ5Υ) 

ΠΕ, ΠΔ.6 

ΖΟΜΑΟΤΟΝ/ΟήΘΓπίρΙίθΓΓη 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

12ΐυ(4ΜΟ)Λ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1\/ΙΑΕ+1ΑΜΡΧ3,5ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.6 


Η01Β Ορμόνες οπίσθιου λοβού της υπόφυσης 

Η01ΒΑ Αγγειοπιεσίνη και ανάλογα 

Η01ΒΑ02 ϋΕ3ΜΟΡΠΕ33ΙΝ 

□ΕΡΙΒΙΝ/ΟίΐθίτιίρΙιεπη ΝΑ3.30Ε 0.01% ΡΕΧ2.5ΜΕ 

Η010 Υποθαλαμικές ορμόνες 

Η010Λ Δοκιμασίες για διαταραχές γονιμότητας 

ΠΕ: Ενδείκνυται ως διαγνωστική δοκιμασία για την αξιολόγηση λειτουργικών ή οργανικών διαταραχών του υποθαλάμου και της 
υπόφυσης που μπορεί να συνοδεύονται από εκκριτική ανεπάρκεια των γοναδοτροφινών. 

Η010Λ01 ΟΟΝΑϋΟΡίΕΕΙΝ 

ΡΙΕΕΕΡΑΟΤ ΕΗ-ΒΗ/Ανβηΐίθ ΙΝϋ.50Ε 100ΜΟ3/1ΜΕΑΜΡ ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1ΜΕ ΠΕ 


Η010Β 01 Αναστολείς έκκρισης αυξητικής ορμόνης 
Η010Β01 01 30ΜΑΤ03ΤΑΤΙΝ 


ΕΚΕΙ\/ΑΝ/ΡιόθΙ 

Ρ0.3ΟΕ.ΙΝΕ 

3ΜΘ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1 ΑΜΡ+1ΑΜ ΡΧ1Μ ΕδΟΕν 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 

βΑϋΟΕΙΝ/ΕΙρθη 

ΙΝΡ3Ι 

3ΜΘ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1 ΑΜΡ+ 1ΑΜ ΡΧ1 Μ ΕδΟΕν 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 

80ΜΑΒΙΟΝ/ΜβςΙίου3 

Ρ0.3ΟΕ.ΙΝΕ 

3ΜΘ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ 

ΠΔ.5, ΠΔ.54 

30ΜΑΤ03ΤΑΤΙΝ/ΕΙΟΒ/ΕΙοΐ9 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

3ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1ΜΕ80Ε 

ΠΔ.5. ΠΔ.54 

3ΤΙΕΑΜ1 Ν/νίθηβχ 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

3ΜΘ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ3ΜΟ 

ΠΔ.5. ΠΔ.54 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.6: Γνωμάτευση/έγκριση ειδικής επιτροπής με διαδικασία που καθορίζει το ΥΥΠ 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 
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Η010Β 02 Ανάλογα σωματοστατίνης 

Η010Β02 02 ΟΟΤΒΕΟΤΙϋΕ 

ΠΕ: Σε αοθενείς με μεγαλακρία που δεν ελέγχονται επαρκώς με χειρουργική επέμβαση, ακτινοβολία ή με χορήγηση αγωνι¬ 
στών της ντοπαμίνης. Για την ανακούφηση των συνοδών συμπτωμάτων των γαστρεντεροπαγκρεατικών ενδοκρινικών όγκων : 
καρκινοειδείς όγκοι, βίπωμα, γλυκαγόνωμα, γαστρίνωμα, σύνδρομο ΖοΙΙίηρβτ- ΕΙΙίεοη, ινσουλίνωμα, ΘΡΡωμα, υποφυοιακούς 
όγκους υπερεκκρίνοντες Τ3Η. Δεν πρόκειται για αντινεοπλασματική θεραπεία. 


3ΑΝ003ΤΑΤΙ Ν/Νον3ΐ1ί5 

ΙΝϋ.δΟΕ 

Ο.ΙΜΟ/ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ 

ΠΕ, ΠΔ.34 

δΑΝϋΟδΤΑΤΙΝ ΕΑΒ/Νον3ήί5 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΟΜΟ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1\/ΙΑΕ+2ΑΜΡδ δΟΕν+ 





2βελ. + 2τολ. οινόπνευμα 

ΠΕ, ΠΔ.34 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 

20ΜΘ/ΥΙΑΕ 

ΒΤΧ1 VIΑΕ+2ΑΜΡ3 δΟΐν+ 





2βελ. + 2τολ. οινόπνευμα 

ΠΕ, ΠΔ.34 


Η010Β03 (32 ΕΑΝΒΕΟΤΙϋΕ 

ΠΕ: θεραπεία της μεγαλακρίας : Όταν η έκκριση της αυξητικής ορμόνης δεν ομαλοποιηθεί μετά από την χειρουργική επέμβα¬ 
ση και (ή) την ακτινοθεραπεία. Για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων (ερυθρίαση και διάρροια) που σχετίζονται με τους νευροεν- 
δοκρινείς όγκους (ιδίως τα καρκινοειδή). 

δΟΜΑΤυΐΙΝΕ/Ιρθθη Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 40Μ(3/νΐΑΙ_ ΒΤΧΐνΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ2ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.34 

Η0100 Ανταγωνιστές εκλυτικής ορμόνης γοναδοτροφινών (ΟηΒΗ) 

Η010001 ΟΑΝΙΒΕΕΙΧ 

ΟΒΟΑΕΙΙΤΡΑΝ/Οι^θηοη ΙΝϋ.δΟί 0,25ΜΘ/0,5Μί ΒΤΧ1 ΡΒΕΡ.δΥΒ.ΧΟ,δΜΕ ΠΔ.24 

ΙΝϋ.δΟί 0,25ΜΘ/0,5Μί ΒΤΧ5ΡΒΕΡ.δΥΒ.Χ0,5ΜΕ ΠΔ.24 


Η010002 ΟΕΤΒΟΒΕΕΙΧ 

ΟΕΤΗΟΤΙϋΕ/δβΐΌηο Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 0.25ΜΟΛ/ΙΑΕ ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΡΡ.δΥΒΧΙΜΕ ΠΔ.24 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 0.25ΜΟΛ/ΙΑΙ ΒΤΧ7\/ΙΑΕ3+7ΡΡ3ΥΒ XI ΜΕ ΠΔ.24 


Η02 Κορτικοστεροειδή για συστηματική χορήγηση 

ΣΕ: Συνιστάται να ενημερώνονται οι ασθενείς που χρησιμοποιούν από το στόμα ή παρεντερικά κορτικοστεροειδή, για λόγους 
άλλους από αυτούς της υποκατάστασης, για τον αυξημένο κίνδυνο σοβαρής ανεμοβλογιάς. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να απο¬ 
φεύγουν την επαφή με άλλα άτομα που νοσούν από ανεμοβλογιά ή έρπη ζωστήρα. 

Η02Α Κορτικοστεροειδή για συστηματική χορήγηση, αμιγή 

Η02ΑΒ (31 Γλυκοκορτικοειδή 

Η02ΑΒ01 01 ΒΕΤΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ ϋΙΡΒΟΡΙΟΝΑΤΕ + ΒΕΤΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ 500ΙΕΙΜ ΡΗ05ΡΗΑΤΕ 

0ΕΕΕ3Τ0ΝΕ ΟΗΒΟΝΟϋΟδΕ/δοήθπηθ ΡΙουθή 

ΙΝϋ.δϋ.ΒΕΤ (3+3)ΜΘ/1 ΜίνίΑί ΒΤΧίνίΑΕΧΙΜί ΣΕ 

ΡΒΟΡΙΟΟΗΒΟΝΕ/δοήβπηο ΡΙουοή ΙΝϋ.δΙϋδΡ (5+2)ΜΘ/1Μί ΒΤΧίνίΑΕΧΙΜί ΣΕ 


Η02ΑΒ02 01 ϋΕΧΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ 


ΟΕΟΑΟΒΟΝ/νίθηβχ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

8ΜΟ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΣΕ 

ΟΕΧΑΤΟΝ/νίβηθχ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

8ΜΟ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΣΕ 

ΟΕΧΑΜΕΤΗΑδΟΝΕ/ΟΑΡ/θ3ρ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

8ΜΟ(ϋΕΧ.ΡΗ.)/2ΜΙ ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

ΟΒΑΟΕΧΟΝ/θΓ93ηοη 

ΙΝϋ.δΟΕ 

5ΜΘ/1ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

ΣΕ 

δΟΕΟΕδΑΝΙΕ/ϋίδρίΙ 

ΙΝϋ.δΟΕ 

5.26(4)ΜΘ/1 ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

ΣΕ 


ΟΡΕδΟ.ϋ 

2Μ0/ΜΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΣΕ 

Η02ΑΒ04 01 ΜΕΤΗΥΕΡΒΕϋΝΙ30Ε0ΝΕ 




ΕΥΟ-ΟΒΟΕ/νίβηβχ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

40ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΑΜΡΧΙ ΜΕδΟΕ 

ΣΕ 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

125ΜΘΑ/ΙΑΕ 

ΒΊΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ2ΜΕ30Ε 

ΣΕ 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΘΑ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΐνίΑΕΧβΜΕδΟΕ 

ΣΕ 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΐνίΑΕΧΙδΜΕδ 

ΣΕ 


ΠΔ.24: Συνταγογράφηση και παρακολούθηση από ειδικούς ιατρούς με εμπειρία στην θεραπεία της υπογονιμότητας 
ΠΔ.34: Να συνταγογραφούνται μόνο από ιατρό Ενδοκρινολόγο ή Ογκολόγο 
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ΜΕΟΒΟΕ/Ρή3ΐτη3α3 

30ΐυ-ΜΕϋΡ!ΟΙ_/ΡΙΐ3Π7Ί3θί3 

Η02ΑΒ06 01 ΡΒΕϋΝΙδΟΕΟΝΕ 

ΤΑΒ 

ΤΑΒ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝύ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝύ 

ΕΥ.Ρϋ.ΐΝμ 

16Μ0/ΤΑΒ 

4Μ0/ΤΑΒ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑΕ 

125ΜΟΛ/ΙΑΕ 

40ΜΟΛΊΑΕ 

500Μ(3/νΐΑΕ 

ΒΤΧ14 

ΒΤΧδΟ 

ΒΤΧ1VIΑΕ+16 Μ Ε30Εν 

ΒΤΧΐνΐΑΕ+2ΜΕ30ΐν 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΜΕΒΟίν 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+8ΜΕ30ΐν 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΟΕΕΤΑΟΟΒΤΒΙΕ/ΡίίζβΓ 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 

ΣΕ 

ΡΒΕΖΟΕΟΝ/ΝγοοιτίθοΙ 

ΙΝΦ30Ε 

25ΜΘ/1ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι5Τ3Χ10) 

ΣΕ 

Η02ΑΒ09 01 ΗΥϋΒΟΟΟΒΤΙδΟΝΕ 




ΗΥϋΒΟΟΟΒΤΙδΟΝΕ/ΙΦΕΤ/Ιφετ 

ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 

ΕΥ0-00ΒΤΙΝ/νί3Πθχ 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΜΟ/νίΑί 

ΒΤΧΐνΐΑΕ+1ΑΜΡΧ2Μί301 

ΣΕ 


ευρο.ιμ 

250Μ6/νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑΙ+1ΑΜΡΧ2Μί30ί 

ΣΕ 

ΒΟΕΑΚ/Ανφαρμ 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝύ 

ΙΟΟΜΦ/νίΑί 

ΒΤΧΐνΐΑΙ+1ΑΜΡΧ2ΜΙ_50Ι_ 

ΣΕ 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝύ 

250Μ6Λ/ΙΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕ+1ΑΜΡΧ2ΜΕ50Ε 

ΣΕ 


ΕΥ.Ρϋ.ΙΝύ 

δΟΟΜΟ/νίΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΙ+1ΑΜΡΧ4ΜΕ50Ε 

ΣΕ 

30Ευ-00ΡΠΈΕ/Ρή3πη3ά3 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝύ 

250Μ6Λ/ΙΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑί+2Μί30ίν 

ΣΕ 


ευρο.ικι 

δΟΟΜΟ/νίΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑί+4Μί30ίν 

ΣΕ 

Η02ΑΒ 02 Κορτικοοτεροειδή σε ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου 


Η02ΑΒ16 02 ΒΕΙϋΕδΟΝΙϋΕ 





ΒΕΙΟΕΟΟΕ/Α3ίΓ3ζβηβθ3 

00Ν.Β.0ΑΡ3 

3ΜΘ/0ΑΡ 

ΒΤΧδΟ 

ΣΕ 


Η03 θεραπεία του θυροειδούς 

Η03Α θυρεοειδικά προϊόντα 




ΣΕ: Συνιστάται συχνή παρακολούθηση αηό Ενδοκρινολόγο 



Η03ΑΑ θυρεοειδικές ορμόνες 

Η03ΑΑ01 ΕΕνΟΤΗΥΒΟΧΙΝΕ δΟϋΙΕΙΜ 




Τ4/υηί-ΡΙΐ3πτΐ3 

ΤΑΒ 

25ΜΟΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙ5Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

50ΜΟΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

75ΜΟΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

88ΜΟΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

112Μ0Θ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ5Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

123Μ03/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

137ΜΟΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙδΟΜΟΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

176ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ5Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

200Μ03/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΤΗΥΒΟ-4/Φαραν 

ΤΑΒ 

0.1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

0.2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 

ΣΕ 

Η03ΑΑ02 ΕΙΟΤΗΥΒΟΝΙΝΕ δΟϋΙΕΙΜ 




Τ3/υηί-ΡΙΐ3πτΐ3 

ΤΑΒ 

26ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ ΡΕΙ3Τ6Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

δΟΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ ΡΕΙ5Τ6Χ10) 

ΣΕ 

Η03ΑΑ03 ΕΕνΟΤΗΥΒΟΧΙΝΕ δΟϋΙΕΙΜ + ΕΙΟΤΗΥΒΟΝΙΝΕ δΟϋΙΕΙΜ 



ϋΙΤΗΥΒ0Ν/ΕΙηί-ΡΙΐ3ΠΏ3 

ΤΑΒ 

(δΟ+12.δ)ΜΟΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδΟ 

ΣΕ 
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Η03Β Αντιθυρεοειδικά προϊόντα 

Η03ΒΑ θειοουρακίλες 

Η03ΒΑ02 ΡΒΟΡΥΙΤΗΙΟΙΙΒΑΟΙί 

ΡΡ0ΤΗυΡΙΙ_/υηί-ΡΙΐ3ΠΤΙ3 ΤΑΒ δΟιηςι/ίθό ΒΤΧ60(ΒΙ_Ι8Τ 6X10) 


Η03ΒΒ Παράγωγα ιμιδαζολίου περιέχοντα θείο 

Η03ΒΒ02 ΤΗΙΑΜΑΖΟΙΕ 


υ Ν1 ΜΑΖ0ΕΕ/υηί-Ρίΐ3Πτΐ3 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒϋδΤ 6X10) 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒϋδΤ6Χ10) 


ΤΑΒ 

20Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒϋδΤ6Χ10) 


Η04 Παγκρεατικές ορμόνες 

Η04Α Γλυκογονολυτικές ορμόνες 

Η04ΑΑ Γλυκογονολυτικές ορμόνες 

Η04ΑΑ01 ΟΓυΟΑΟΟΝ (ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ) ΗΥΟΠΟΟΗΙΟΠΙΟΕ 

θίίΙΟΑΘΕΝ/Νονο ΝοΓοΙίβΚ ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 1 Μ<3(1 ΐυ)Λ/ΙΑΙ_ ΒΤΧΐνΐΑί+1 νίΑΙΒΚΙ ΜίδΟί 

Η05 Ομοιόσταση ασβεστίου 

Η05Β Αντιπαραθυρεοειδικές ορμόνες 

Η05ΒΑ Προϊόντα καλσιτονίνης 

ΠΕ για Ενέσιμες μορφές: Ενδείκνυνται για 1. Πρόληψη της οξείας απώλειας οστού λόγω αιφνίδιας ακινητοποίησης όπως σε 
ασθενείς με πρόσφατα οστεοπορωτικά κατάγματα, 2. Στη νόσο Ραρβΐ, 3. Υπεραοβεοτιαιμία οε νεοπλασία. 

ΠΕ για Ρινικά διαλύματα: Ενδείκνυνται για θεραπεία της εγκατεστημένης μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης για την μείωση 
του κινδύνου καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης. Δεν έχει αποδειχθεί η μείωση σε κατάγματα του ισχίου. 

Η05ΒΑ01 ΩΑίΟΙΤΟΝΙΝ 


δΑίΜΟΤΕΝ/Α.Δη.Φαρμ Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

Η05ΒΑ01 ΩΑίΟΙΤΟΝΙΝ, 3ΑΕΜΟΝ 

100 Ιϋ/ϋΟδΕ 

Ρί Χ4Μί(28 δόσεις) 

ΠΕ 

ΑίΩΙΤ0Ν/ΚΙθν3 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

100 ΐυ/ϋ03Ε 

ΒΤΧίνίΑί Χ14 

ΠΕ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοο ιυ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ28 

ΠΕ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοο ιυ/ϋοβΕ 

ΡίΧΟ,ΘΜί+ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΠΕ 

ΑυΠΟΟΑΙΧΙΝ/ΑυΐΌΐ-3 

ΝΑδΡΠ.δΟί 

200 ιυ/ϋΟδΕ 

ΡίΧ2Μί+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ 

ΠΕ 

ΒΒΟδΙϋΟΝ/ΒΐΌΒ 

ΙΝύ.δΟί 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧδΑΜΡδΧΙΜί 

ΠΕ 

ΝΑδΡΠ.δΟί 

ΒΒΟδΙϋΟΝ (ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΟΣΕΩΝ)/Βγο5 

ιοο ιυ/ΡϋΡΕ 

ΒΤΧ1\/ΙΑίΧ4Μί 

ΠΕ 


ΝΑδΡΠ.δΟί 

200 Ιϋ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1\/ΙΑίΧ2Μί(14ϋ03Εδ) 

ΠΕ 

ΘΑ1_ΘΙ-10/Φαρματεν 

ΝΑδΡΒ.δΟί 

ιοο ιυ/ϋΟδΕ 

ΡίΧ4Μί+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ 

ΠΕ 


ΝΑδΡΠ.δΟί 

200 Ιϋ/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ2Μί+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ 

ΠΕ 

ΩΑίΩΙΩΟΝΤΒΟί/Πολυχρονης 

ΝΑδΡΠ.δΟί 

100 ΙίΙ/ϋΟδΕσταθ.δοσ 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί+ 

ΠΕ 


ΝΑδΡΠ.δΟί 

200 ΙίΙ/ϋΟδΕσταθ. Δοσ 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧ2Μί+ 

ΠΕ 

ΩΑίΩΙΡίίΙδ/ΑΙνίθ 

ΝΑδΡΠ.δΟί 

ΙΟΟΙϋ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧΡίΧ4Μί(28ϋ03Ε3) 

ΠΕ 

ΝΑδΡΠ.δΟί 

ΩΑίΩΙΤΟΝ 1Ν /ΡΗΑΒΜΑΩΗΕΜ/ΡΙΐ3ΠΤΐ3θίΐΘΓη 

200ΙίΙ/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ2Μί(1400δΕδ) 

ΠΕ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

100 ΐυ/ϋΟδΕ(Μ.ϋ.) 

ΒΤΧ1ΡίΧ2Μί(14ϋ03Εδ) 

ΠΕ 

ΩΑΙ_Ω0/Ι35ί3 

ΙΝϋ.δΟί 

100 Ιϋ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 Μί 

ΠΕ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοο ιυ/ϋοβΕ 

ΡίΧ3,6Μί(28 ϋΟδΕδ) 

ΠΕ 


ΝΑδΡΠ.δΟί 

200 Ιϋ/ϋΟδΕ 

ΡίΧΙ,δΜί 

ΠΕ 

ΩΑΙδΥΝΑΒ/ΑνβηΙίβ 

ΙΝύ.δΟί 

100 ιυ/Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΡΡ-δΥΠΧ1 Μί 

ΠΕ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοο ιυ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ28ΜΟΝΟϋ. Ρί (28ϋΟδΕδ 

ΠΕ 

ΘΒΟΩΑΙΩΙΝ/ΒοθίιπηρβΓ 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοο ιυ/ϋΟδΕ 

Ρί Χ4Μί(28 ϋΟδΕδ) 

ΠΕ 

ΘΕΝΕΩΑΕΩΙΝ/θθΠθρίΐ3ΠΤΊ 

ΙΝϋ.δΟί 

100 ΐυ/ΙΜίΑΜΡ 

ΒΤΧΙΟΑΜΡδΧΙΜί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟΟίυ/ΙΜίΑΜΡ 

ΒΤΧδΑΜΡδΧΙΜί 

ΠΕ 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

ιοο ιυ/ϋΟδΕ 

ΡίΧ4Μί(28ϋΟδΕδ) 

ΠΕ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


8413 


ΙΡΙΟΑΙ_ΟΙΝ/νοο3ΐβ 

ΕΑΤΟΝΙΝΑ/Φαραν 

ΜΙΑ0Α10Ι0/Νον3Γίί3 

ΜΙΑϋΕΝΙΕ/Ανφαρμ 

ΝΕΟδΤΕδΙΝ/ΝγοοίΌβοΙ 

ΝΟΠΟΑ1_ΟΙΝ/ΒίοηηβοΙίθ3-ΟΐΊβιηϊθ3 

ΝΥΕΕΧ/ΡγοθΙ 

ΟδΤΙΕΙΧ/Ε3ΠΓΊΘ0ΐί3 

ΡΑΕΑ0ΑΕ0ΙΝ/Ρ3ί3πτι 

Β0ΤΗΡ1ΙΝ/ΐ3ρΐΊ3ΠΤΊ 

δΑΕΟΑΤΟΕ/ΒίοιτΐΘθΙίθ3-ΟΐΊΘΐτιίθ3 

δΑΕΜΟΕΑΡΙ/Α.Δη.Φαρμ 

δΑΕΜΟΤΕΝ/Α.Δη.Φαρμ 

ΤΕΝϋΟΕΟΝ/ΕΙρβη 

Τ0Ν00ΑΕ0ΙΝ/ΑΙί3 νν333βπτΊ3ηη 
ΤΟδΙΟΑΕΟΙΝ/Φαρμανελ 

ΤΒΑΝδΟΑΕΟΙ υΜ/νβπβίίβΙοΙ 
νΕΕΚΑΟΑΕΟΙΝ/νβΙΙο 


ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

100 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

200 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΙΝϋ.30Ε 

100 ΙΕΙ/1ΜΕΑΜΡ 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

100 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

200 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΙΝΥ30Ε 

100 ΙΕΙ/ΜΕ ΡΒΕΕ.3ΥΒ. 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

100Ιϋ/ϋΟ3Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

200Ιϋ/ϋΟ3Ε 

ΙΝϋ.30Ε 

100 ΙΕΙ/1ΜΕΑΜΡ 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

200 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΙΝΥ30Ε 

100 ΙΕΙ/ΜΕ 

ΙΝϋ.30Ε 

100 ΙΕΙ/ΜΕ ΑΜΡ 

ΙΝϋ.30Ε 

50 ΙΕΙ/ΜΕ ΑΜΡ 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

100 Ιϋ/ϋ03Ε 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

100 Ιϋ/ϋ03Ε 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

100 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

200 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΙΝϋ.30Ε 

100 ΙΕΙ/1ΜΕΑΜΡ 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

100Ιϋ/ϋΟ3Ε 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

100Ιϋ/ϋΟ3Ε 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

200 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΙΝϋ.30Ε 

100 ΙΕΙ/1ΜΕΑΜΡ 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

100 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

100 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

200Ιϋ/ϋΟ3Ε 

ΙΝΥ30Ε 

100 Ιϋ/ΑΜΡ 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

100 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

200Ιϋ/ϋΟ3Ε 

ΙΝϋ.30Ε 

100 ΙΕΙ/ΜΕ ΑΜΡ 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

100 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

100 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

200 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

200Ιϋ/ϋΟ3Ε(Μ.ϋ.) 

ΙΝϋ.30Ε 

100ΙΕΙ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΙΝϋ.30Ε 

100 ΙΕΙ/1ΜΕΑΜΡ 

ΙΝϋ.30Ε 

100 ΙΕΙ/1ΜΕΑΜΡ 

ΙΝϋ.30Ε 

50ΙΕΙ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

100Ιϋ/ϋΟ3Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

200Ιϋ/ϋΟ3Ε 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

100Ιϋ/ϋΟ3Ε 

ΙΝΥ30Ε 

100ΙΕΙ/ΜΕ ΑΜΡ 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

100Ιϋ/ϋΟ3Ε 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

200 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

200 Ιϋ/ϋ03Ε 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 

100Ιϋ/ϋΟ3Ε 


ΒΊΧ2ΕΕΧ4ΜΕ(56ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΕΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ ΠΕ 

ΒΤΧΕΕΧ3,3ΜΕ ΠΕ 

ΒΤΧ2ΜΕΧ14ϋ03Ε3 ΠΕ 

ΒΤΧ5ΡΒΕΕ. 3ΥΒΧ1 ΜΕ ΠΕ 

ΒΤΧ1 ΕΕΧ4ΜΕ(28ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΕΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ ΠΕ 

ΡΕΧ2ΜΕ+Δοσιμ.μηνμο ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ ΠΕ 

ΕΕΧ4ΜΕ+δοσομετρική ΠΕ 

ΕΕΧ2ΜΕ(15ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΕΕΧ4ΜΕ ΠΕ 

ΕΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ ΠΕ 

ΕΕΧ2 Μ Ε+ΔΟΣΙ Μ ΕΤΡ( 14 ϋ03 Ε3) ΠΕ 
ΕΕΧ4ΜΕ+ ΠΕ 

ΕΕΧ2ΜΕ+ ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ ΠΕ 

ΒΟΤΤΕΕ X 4ΜΕ ΠΕ 

Β0ΤΤΕΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ2ΜΕ ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ ΠΕ 

ΒΤΧ1 ΕΕΧ4ΜΕ(28 ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΒΤΧ1 ΕΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3 
+Δοσομετρική αντλία) ΠΕ 

ΒΤΧ5 ΑΜΡ3(1 ΜΕ) ΠΕ 

ΒΊΧΐνΐΑΕ(2ΜΕ)τ-14ϋ03Ε ΠΕ 

ΒΊΧΐνΐΑΕ(3,5ΜΕ)τ-28ϋ03 ΠΕ 

ΒΊΧΐνΐΑΕ(2ΜΕ)τ-14ϋ03Ε ΠΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ2ΜΕ+3ΡΡΕΙΜΡ ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ ΠΕ 

ΕΕΧ4ΜΕ (28 ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΒΤΧ 1VIΑΕΧ2 Μ Ε( 14 ϋ03 Ε3) ΠΕ 

ΕΕΧ3,5ΜΕ (28ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ ΠΕ 

ΕΕΧ4ΜΕ(28ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΕΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) ΠΕ 

ΕΕΧ4ΜΕ(28ϋ03Ε3) ΠΕ 
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ϋ Φάρμακα κατά των λοιμώξεων 

ϋΟΙ Αντιβιοτικά για συστηματική χορήγηση 

Τα αντιμικροβιακά φάρμακα είναι αποτελεαματικά μόνο οτις οοβαρές μικροβιακές λοιμώξεις. 
Δεν αακούν καμία απολύτως δράαη οτις ιογενείς λοιμώξεις. 


ϋΟΙΑ Τετρακυκλίνες 

ϋΟΙΑΑ 01 Τετρακυκλίνες 

ϋΟΙΑΑΟΘ 01 ΟΧΥΤΕΤΠΑΟΥΟίΙΝΕ 


ΤΕΒΠΑΜΥΟΙ Ν/ΡΙιζθγ 

ϋΟΙ ΑΑ07 01 ΤΕΤΠΑΟΥΟίΙΝΕ 

0ΑΡ5 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 

Η0δΤΑ0Υ01ΙΝ/Ανβηίί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒίΙ3Τ1Χ8) 

ϋΟΙΑΑ 02 Τετρακυκλίνες πλήρους απορρόφησης 

ϋΟΙ ΑΑ02 02 ϋΟΧΥΟΥΟΕΙΝΕ _ 


ΙΜΡΑΕΑΜΥ0ΙΝ/ΒΓΟ3 

0ΑΡ5 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ8 

Μ10 ΡΟνί Β ΒΑΤΕ/1_3νίρίΐ3ΓΓΠ 

0ΑΡ5 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(Β1_Ι3Τ 1Χ14) 


0ΑΡ5 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ8(ΒίΙ3Τ1Χ8) 


0ΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ40(ΒίΙ8Τ5Χ8) 

Ν Ονί Μ ΑΧ/Ανφα ρ μ 

0ΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ8 (ΒΙΙ3Τ1Χ8) 

ΟΤΟδΑί/Οουρ 

0ΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 


0ΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 

ΒΕΕΥΟΜΥΟΙΝ/ΒθΙγο 

0ΑΡ5 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ8 

δΜΙίΙΤΕΝΕ/Ρ(3ί3ητι 

0ΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50 

VIΒΒΑΜ ΥΟΙ Ν/Ρίίζβτ 

ϋΙ3Ρ.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 (ΒΙΙ3Τ1Χ8) 


3ΥΒ 

50ΜΟ/5ΜΙ 

ΡίΧβΟΜί 


ϋΟΙ Β Αμφενικόλες 

ϋΟΙ ΒΑ Αμφενικόλες 

ϋΟΙΒΑΟΙ ΟΗΕΟΡΑΜΡΗΕΝΙΟΟΕ 

ΚΕΜΙΡΕΝ/ΕΙρθη ϋΠ.ΡΟ.ΙΝϋ 10/νΐΑΙ ΒΤΧδΟΥΙΑΙδ 


ϋΟΙΟ β-Λακτάμες, Πενικιλλίνες 

ϋΟΙΟΑ 01 Αμινοπενικιλλίνες 

ϋΟΙΟΑΟΙ 01 ΑΜΡΙΟΙΕΕΙΝ 


ΑΜΡΙΟΙίίΙΝ/ΟΟΟΡΕΒ/Κοπερ 
ΙδΤΙ0ΙίϋΝΕ/ΝθΓΓΠ3 
ΡΕΝΤΒΕΧΥΕ/ΒπβΙοΙ ΜγθΓβ δρυί&ί) 

ϋΟΙ ΟΑ04 01 ΑΜΟΧΙΟΙίίΙΝ 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝύ 

ϋΡ.ΡΟ.ΙΝύ 

0ΑΡ3 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

□Ρ.Ρϋ.ΙΝύ 

ΟΒ.Ρϋ.ΙΝύ 

Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

ΤΑΒ 

10/νίΑί 

10/νίΑί 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΙΟΟΟΜβ/νίΑί 

ΙΟΟΟΜβ/νίΑί 

δΟΟΜΟΛ/ΙΑί 

500ΜΟ/5ΜΙ 

10/ΤΑΒ 

ΒΤΧίνίΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΒΤΧ12(ΒΙΙ5Τ 3X4) 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΒΤΧΐνΐΑί+3Μ130ΐν 

ΒΤΧΐνΐΑΙ+2Μί50ΐν 

ΡίΧβΟΜί 

ΒΤΧ12 

ΑΜΟΧΙί/διτιίΐίι ΚΙίηβ Βθθοίιβιτι 

0ΑΡ3 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΙΙ3Τ3Χ4) 


ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

10/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 (ΡΟΙΙ_3 3X4) 


ΡΟ.ΟΒΑ.31Ι3 

125ΜΟ/5ΜΕ 

ΡίΧβΟΜί 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

500ΜΟ/5ΜΙ 

ΡΙ_Χ60ΜΙ_ 


Ρ3.ΙΝϋ.50ί 

ΙςΛ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑί+ίΑΜΡ 

ΑΡΒΟΧΑΙ/ΕΙρθη 

0ΑΡ3 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(Β1_Ι3Τ3Χ4) 


Ρϋ.0ΡΑ.3υ3 

250ΜΟ/5Μί 

ΡίΧβΟΜί 


ΡΟ.ΟΡΑ.31Ι3 

500ΜΟ/5ΜΕ 

ΡίΧβΟΜί 

ΕΕΕΜΟΧΙΝ/Γερολυματος 

ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΆΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 


ΤΑΒ 

ΤΑΒ 250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


8415 


ΟδΡΑΜΟΧ/ΝονδΠίδ 

5ΤΕνΕΝ0ΙΙ_Ι_ΙΝ/Π3ί3ίτη 

ΤΠΙΟΟΑΝΙΝ/Νοπτΐ3 


ΤΑΒ 

ΟΑΡ5 

ΟΑΡ5 

ΟΑΡ5 

ΟΑΡ3 

Ρϋ.ΟΒΑ.3113 

Ρϋ.ΟΒΑ.3113 


ΤΑΒ 1000ΜΘ/ΤΆΒ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

250ΜΟ/5ΜΙ 

500ΜΟ/5ΜΕ 


ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Ι Χ2Χ10) 
ΒΤΧ12(ΒΙ_Ι3Τ1 XI2) 
ΒΤΧ500(ΒΙ_Ι3Τ50Χ10) 
ΒΤΧ100 (ΒΕΙ3Τ.10Χ10) 
ΒΤΧ12(ΒΕΙ8Τ2Χ6) 
Ρ1_Χ60ΜΙ_ 

Ρ1_Χ60ΜΙ_ 


ϋΟΙΟΑΙΙ 01 ΜΕΟΙΕΙΙΝΑΜ 

δΕΕΕΧΙϋ Ν/Εβο ΟΡ.Ρϋ.ΙΝϋ ΙΘ/νίΑΕ ΒΤΧΐνΐΑ1_+1 νΐΑΕΧ15ΜΙ_ 

ϋΟΙΟΑ 02 Ουρεϊδοπενικιλλίνες 

ϋΟΙ 0Α12 02 ΡΙΡΕΡΪΑΟΙ Ι_Ι_ΙΝ 

ΡΙΡΠΙΕ/\Λ/γβΐίι Ρ5.ΙΙ\υ.30Ι_ 20Α/ΙΑΕ 

Ρϋ.ΙΝϋ.30Ι_ 40Λ/ΙΑΕ 

ϋΟΙΟΕ Πενικιλλίνες ευαίσθητες στη β-λακταμάση 

ϋΟΙΟΕΟΙ ΒΕΝΖΥΕΡΕΝΙΟΙΕΕΙΝ δΟϋΙΙΙΜ 

ΒΕΝΖΥΕΡΕΝΙΟΙΕΕΙΝ/ΟΟΟΡΕΒ/Κοπερ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ ΙΟΟΟΟΟΟίυΑ/ΙΑί ΒΤΧ100νΐΑΙ_5 

ϋΟΙ ΟΕ02 ΡΗΕΝΟΧΥΜΕΤΗΥΕΡΕΝΙΟΙΕΕΙΝ 

ΟδΡΕΝ/ΝονβΠίδ Ο .ΤΑΒ 1500000 Ιϋ/ΤΑΒ ΒΊΧ48(ΒίΙ3Τ 12X4) 

ΟΒΑΕ.δΙϋδΡ 400000 ΐυ/5ΜΙ ΡΕΧ60ΜΙ 

ϋΟΙΟΕΟδ ΒΕΝΖΑΤΗΙΝΕ ΡΕΝΙΟΙΕΕΙΝ 

ΡΕΝΑουρ/ννγθΐΐι ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ ΐ2οοοοοιυ/νΐΑΕ ΒΊχινίΑΐ 

ϋΟΙΟΕ Πενικιλλίνες ανθεκτικές στη β-λακταμάση 

ϋΟΙΟΕΟΙ ϋΙΟΕΟΧΑΟΙΕΕΙΝ 

ΟΙΟΕΟΟΙΕ/ΒπδΙοΙ Μγβτδ δςυίβΐϋ ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 500ΜΘΛ/ΙΑί(Ι.ν.) ΒΤΧίνίΑΙ 


ϋΟΙΟΒ Συνδυασμοί πενικιλλινών, περιλαμβανόμενων των αναστολέων της β-λακταμάσης 

ϋΟΙ ΟΡΟΙ 31ΙΕΒΑΟΤΑΜ δΟϋΙΕΙΜ + ΑΜΡΙΟΙΕΕΙΝ 300ΙΙΙΜ 


ΒΕΟΑΕΙΝ-Ρ/ΡίίζθΓ 

ΟΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

(500+1000)ΜΘΛ/ΙΑί 

ΒΤΧΐνΐΑΙ_(20ΜΙ_) 


ΟΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

(1000+2000)ΜΘΛ/ΙΑΙ_ 

ΒΤΧΐνΐΑΙΧ20Μί 

ϋΟΙΟΒ02 ΑΜΟΧΙΟΙΕΕΙΝ + ΟΕΑΥΙΙΕΑΝΑΤΕ ΡΟΤΑΒδΙΕΙΜ 


ΑυΟΜΕΝΤΙΝ/διηίίΜ ΚΙίηθ ΒββοΙτδΐη 

0Ι3Ρ.ΤΑΒ 

(500+125)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 


ΟΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

(1+0,2)Ο/\/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 


ΟΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

(500+100)ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 


Ρ.σΤΑΒ 

(500+125)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΙΙ3ΤΕΒ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(875+125)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙ3Τ 2X4) 


Ρ0.0ΒΑ.31Ι3 

(125+31.25)ΜΟ/5ΜΙ_ 

ΡΕΧ60ΜΕ 


Ρ0.0ΒΑ.31Ι3 

(250+62.5)ΜΘ/5ΜΕ 

Ρ1_Χ60ΜΙ_ 


Ρ0.0ΒΑ.31Ι3 

(400+57)ΜΘ/5ΜΙ_ 

ΡΕΧ70ΜΕ 

ΒΙΟΟΕΑνίϋ/ΝονθίΤίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(500+125)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΡΟΙ3Τ3Χ4) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(875+125)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΡΟΙ3Τ 5X10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(875+125)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΡΟΙ3Τ2Χ4) 


ΡΟ.ΟΒΑ.31Ι5 

(125+31,25)ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΙ_Χ100ΜΙ_ 


ΡΟ.ΟΒΑ.31Ι3 

(250+62.5)ΜΟ/5ΜΙ_ 

Ρ1_Χ100ΜΙ_ 

ΕυΟΕΝΤΙΝ/ΕΙρβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(500+125)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΡΟΙ3Τ3Χ4) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

(500+125)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ24 


ΒΊΧΐνΐΑί+ΐνΐΑΙΧ20Μί3 

ΒΤΧίνίΑΙ 
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Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ (125+31.25)ΜΘ/5Μί ΡίΧβΟΜί 

Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ (250+62,5)Μ(3/5Μί ΡίΧβΟΜί 


ύΟΙ ΟΡ!05 ΡΙΡΕΡΑΟΙΙϋΝ δΟϋΙΙΙΜ + ΤΑΖΟΒΑΟΤΑΜ δΟϋΙΙΙΜ 


ΤΑΖΟΟΙΝ/\Λ/γβΙίι Ρϋ.ΙΝϋ.δΟί 2+0,25(3 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟί 4+0,500(3/νΐΑί 

ϋΟΙ ϋ Άλλα αντιβακτηριακά της β-Λακτάμης 

ϋΟΙ ϋΑ Κεφαλοσπορίνες και συγγενή αντιβιοτικά 

ϋΟΙϋΑ 01 Κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς 

ύ01ϋΑ04 01 ΟΕΡΑΖΟΕΙΝ 

ΒΤΧίνίΑί ΠΔ.5 

ΒΤΧίνίΑί ΠΔ.5 

ΒΙΟΖΟίΙΝ/Νον3Γίί3 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟί 

1 (3/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 


Ρϋ.ΙΝϋ.δΟί 

1 (3/νΐΑί 

ΒΤΧΙΟνίΑίδ 


Ρϋ.ΙΝϋ.δΟί 

1 (3/νΐΑί 

ΒΤΧ25\/ΙΑί8 

νΐΡΑΖ0ίΙΝ/νί3Πβχ 

ϋΒ.Ρϋ.ΐΝϋ 

1 Θ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ύ01ϋΑ09 01 ΟΕΡΑϋΡίΟΧΙΕ 




Μ0ΧΑ0ΕΡ/Μθ3ά ϋοίιηβοη 

Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

250Μ(3/5Μί 

1 ΡίΧβΟΜί 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

500Μ(3/5Μί 

ΡίΧβΟΜί 


ΤΑΒ 

1Θ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒίΙ3Τ3Χ4) 

ϋΟΙ ϋΑ (32 Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς 



ύΟΙϋΑ 02 ΟΕΡΟΒΑΝΙϋΕ 




ΡΙΑϋΑΟΕΡ/νίβηθΧ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

10/νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3Μί30ί 

ύΟΙ ϋΑ05 02 ΟΕΡΟΧΙΤΙΝ 




ΜΕΡ0ΧΙί/νί3Πβχ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ύΟΙϋΑΟΘ 02 ΟΕΡίΙΒΟΧΙΜΕ 




ΑΝΑΡΤΙ\/ΑΝ/ΗθΙρ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1500Μ<3/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

0ΕΡΙΙΡ10ΧΙΜΕ ΑΧΕΤΙΙ/ΡΒΟΕΙ/ΡγοθΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒίΙ3Τ 1X8) 

ΟΕΡΙΟΡΕΝΕ/Μθάίουβ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

750ΜΘΛ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΟΕΡΙΙΙΧΙΜ/ΑπΙογ 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟί 

1500ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 


Ρϋ.ΙΝϋ.δΟί 

750ΜΘΛ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

0υΡΑΧ/ΚΙθν3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

ΕΟΟίΙΝΕ/ΒίοιτΐΘίΙίθ3-ΟήΘηιίθ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙ3Τ7Χ2) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙ3Τ7Χ2) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6(ΡΟΙ3Τ3Χ2) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΡΟΙ3Τ4Χ2) 

ΡΕΑΟΕΡ/Βιόβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6 

ΡΟυΟΑΟΙίίΙΝ/Οουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙί1Χ14) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΡΟΙί1Χ8) 

ΡΡΙΕ0ΥΡΙ/Β3ί3ΠΌ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

0.750Θ/νΐΑί 

ΒΤΧΙΟνίΑίδ 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑί 

ΒΤΧΙΟνίΑίδ 

ΡΙ)Ρ!ΑΧΙί/Ρ!θΐτΐθί1ίη3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΡΟΙί4Χ2) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΡΟΙί4Χ2) 

ΟΑίΕΜΙΝ/Φαρμανελ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750Μ(3/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

0ΕΝΕΡΗ0ΧΑί/0βηβρίΐ3ΐτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΡΟΙ5Τ) 

00ΝΙΡ/Κ1βν3 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘΑ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΙΝΤΕΡ(ΒΙΟΝ/Βίθ3ρΓ3γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙ3Τ) 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδ(ΡΟΙδΤ) 

ΜΕΟΟΧΕΜ/ΡΙΐ3ΐτη3ογρΐΊ3 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟϋ 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΙ 1500ΜΘΛ/Ι 

ΒΤΧίνίΑϋ 


Ρϋ.ΙΝϋ.δΟϋ 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟ1_750ΜΘ/νΐΑΙ_ 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΜΕνΕΟΑΝ/ΗβΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

123ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 

ΜΟδΑΕΑΝ/Χρισπα 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1500ΜΘΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑϋ 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘΑ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑϋ 

ΜΟδΑϋΑΝ-ΟΠΑΒ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(Ρ0ΙΙ_) 

ΝΕΕΑΒΟΟΙΝ/Φαρματεν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

125ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙ δΤ7Χ2) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙδΤ7Χ2) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6(ΡΟΙδΤ3Χ2) 

ΝΙΡΟΟΑΕΙΝ/Ανφαρμ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1500ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑϋ 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘΑ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΙ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(Ρ0ΙδΤ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδ(ΡΟΙδΤ) 

Ν0ΡΜΑΕΕΝΑ0/Νοιτη3 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘΑ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΡΕΟΕΑΝΤ/ΡβιτίθοΙίηβ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1500ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΙ 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

7δΟΜΘΑ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 

δΕΟΟΡΑΝ/Νοππθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2δΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

δΟΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 (ΒΙΙ3ΤΕΒ) 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

12δΜΘ/δΜί 

ΡϋΧδΟΜϋ 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

2δΟΜΘ/δΜί 

ΡϋΧδΟΜϋ 

\/Ε ΚΕΑΖΟ ΕΙ Ν/Φα ραν 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

7δΟΜΘΑ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΥΟΚΕΕ/ΒΓ03 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙδΟΟΜΘ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 


ϋΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

7δΟΜΘ/νΐΑΙ_ 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΖΑΘΟΡΙΙΝΕ/ΡΙθίδίτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2δΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΙ_Ι3Τ2Χ7) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

δΟΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6(ΒίΙ3Τ1Χ6) 

ΖΕΤΑΟΑΕ/ΕΙρβη 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙδΟΟΜΘ/νίΑϋ 

ΒΤΧίνίΑΙ 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2δΟΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

750ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΖΙϋΙδΤΕΝ/Οβηιο 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙδΟΟΜΘ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

7δΟΜΘ/ΥΙΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΖΙΝΑΟΕΕ/ΟΙβχο διτιίΐΙπΚΙίηθ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙδΟΟΜΘΛ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2δΟΜΘΛ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

760ΜΘΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΖΙΝΑϋΟΕ/ΟΙβχο δΓπΐΐΙπΚΙίπβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

260ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 (ΡΟΙ3Τ1Χ8) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

δΟΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 (ΡΟΙ3Τ1Χ8) 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

12δΜΘ/δΜί 

ΡΙΧ100ΜΙ 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

2δΟΜΘ/δΜί 

ΡΙΧ100ΜΙ 

ϋ01ϋΑ07 <32 ΟΕΡΑΜΑΝϋΟΕΕ 




ΑΟΕΜΥΟΙΝ/ΕΙρβη 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΜΑΝϋΟΚΕΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑϋ 

ϋΟΙ ϋΑ08 02 ΟΕΡΑΟΕΟΡ! 




ΑΕΕΟΤΟΝ/ΗθΙρ 

ΟΑΡδ 

δΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

2δΟΜΘ/δΜί 

ΡϋΧδΟΜϋ 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

δΟΟΜΘ/δΜΙ_ 

ΡϋΧδΟΜϋ 

0ΑΜΙΒ0Χ/ΝΟΠΤ13 

ΟΑΡδ 

260ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


ΟΑΡδ 

δΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

2δΟΜΘ/δΜί 

ΡϋΧδΟΜϋ 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

δΟΟΜΘ/δΜΙ 

ΡϋΧδΟΜϋ 

ΟΕΟΕΟΒ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΟΑΡδ 

δΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒϋΙ3Τ3χ4) 


ΟΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

12δΜΘ/δΜΙ_ 

ΒΊΧ1 ΡϋΧδΟΜϋ 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

2δΟΜΘ/δΜΙ_ 

ΒΊΧ1 ΡϋΧδΟΜϋ 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

37δΜΘ/δΜί 

ΒΊΧ1 ΡϋΧδΟΜϋ 
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3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

375ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒίΙ5Τ 2X4) 


5.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒίΙ5Τ 2X4) 


5.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

750ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 (ΒΕΙ3Τ 2X4) 

ΟΕΡΑΟΙΟΗΙΙ/Χρισπα 

ΟΑΡ5 

500Μ<3 

ΒΤΧ12 


ΘΒΑ.ΟΒ.5ϋ5 

500Μ(3/5Μί 

ΡίΧδΟΜί 

ΡΡΕΟΥΠΕΝ/ΡΜειτη 

ΟΑΡ5 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


Ρ0.0ΒΑ.51Ι5 

250ΜΘ/5ΜΙ 

ΡίΧδΟΜί 

ΗΕΤΑΟΕΟΧ/Φαραν 

ΟΑΡ5 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


Ρ0.0ΒΑ.51Ι8 

250Μ6/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 

ΜΑ ΚΟ\/Α Ν/Μ εντι μα ρ 

ΟΑΡ5 

500Μ6/ΟΑΡ 

ΒΊΧ12(Βϋ3Τ2Χ6) 


ΡΟ.ΟΒΑ.51Ι5 

250Μ6/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 


Ρ0.0ΒΑ.51Ι5 

500Μ6/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 

ΡΑΝΟΙΟΡΙ/ΕΙρβη 

ΟΑΡ5 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


ΟΑΡ5 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


ΟΑΡ5 

500Μ6/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16(ΒΙΙ5Τ4χ4) 


ΡΟ.ΟΒΑ.5ίΙ5 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΙ 


ΡΟ.ΟΒΑ.51Ι5 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 


ΡΟ.ΟΒΑ.51Ι5 

500ΜΟ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 

ΡΗΑ00ΤΡΕΧ/ΒΓΟ3 

ΟΑΡ5 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


ΟΑΡ5 

500Μ6/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

250ΜΟ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 


ΘΒΑ.ΟΒ.31Ι5 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 

ΙΙΡΟΧΙΙΙΝ/ΡιόθΙ 

ΟΑΡ3 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 

ϋΟΙ ϋΑ21 (32 ΟΕΡΑΤΗΙΖΙΝΕ 




ΑΝΕΑΟΡΑϋΙΝ/Ανφαρμ 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


Ρϋ.ΟΡΙΑ.βυβ 

500ΜΟ/5Μί 

ΡίΧδΟΜί 

ΑΧΕΕΟΡΑΧ/ΡγοθΙ 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒίΙδΤΕΒ) 


Ρϋ.οΒΑ.δυδ 

250Μ(3/5Μί 

ΡίΧδΟΜί 

ΒΑΝΑϋΡΙΟΧΙΝ/Ρβπτιβηίο 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΡΟΙί33Χ4) 


ΡΟ.ΟΒΑ.31Ι3 

500ΜΟ/5ΜΙ 

ΡίΧδΟΜί 

ΟΕΡΑΤΡΙΙΖΙΝΕ/ΑΟΕΙΟΟ/ΑοΙβΙοο 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 


Ρϋ.ΟΒΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΡ 

ΡίΧδΟΜί 

ΟΕ ΕΤΑΖΙ Ν/ΒθιτιθοΙ ί Π3 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒίΙ3Τ1Χ12) 


Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500ΜΟ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 

ΟΕΤΒΙΖΙΝ/ΕΙρθη 

ΟΑΡ5 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 ΒίΙ3Τ 3X4 


Ρϋ.οΒΑ.δϋδ 

250ΜΟ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 


Ρϋ.οΡϊΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 

ΟΕΟΜΙΝ/Μεντινοβα 

ΟΑΡ5 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


Ρϋ.οΡίΑ.δυδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 

ΕΙΟΑ-Ε/νίΙοο 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΊΡΧ12(ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 

ΟΕΒΤΕΜΥΟΙΝ/Φαραν 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΊΧ12 (ΒίΙ5Τ. 3X4) 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 

ΙΖΕΒΙΝ/Εΐ3ί3ΓΓΤΐ 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 

ΚΕΝΤΑΟΕΡ/ΒπβΙοΙ ΜγθΓ3 δηυίϋΐο 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


Ρϋ.ΟΒΑ.3ϋ3 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 


Ρϋ.ΟΒΑ.3ϋ3 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 

ΚΕΕνΑ5ΙΝ/ΚΙβν3 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒίΙ3Τ3Χ4) 


ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 


Ρϋ.ΟΒΑ.3ϋ3 

500ΜΟ/5ΜΙ 

ΡίΧδΟΜί 

ΕΙΑΜΥΟΙΝ/Οουρ 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16(ΡΟΙί34Χ4) 


Ρϋ.ΟΒΑ.3ϋ3 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡίΧδΟΜί 

ΕΙΕΕΒ05Τ/Εθον3η 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 

ΕΙΝ(30ΡΕΝ/νίοί3Γ 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒίΙ3Τ 1X12) 

ΝΙΒ00ΙΝ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΟΑΡ3 

500ΜΟ/ΌΑΡ 

ΒΤΧ12 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


8419 



0ΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΙ_Χ60ΜΙ_ 

Ν0ΒΤΗΙΗ0Ν/Ν0ΠΠ3 

0ΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΙ_Ι3Τ3Χ4) 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

500ΜΘ/5Μί 

ΡΙ_Χ60ΜΙ_ 

ΡΗΑ00ΒΙ0ΤΙ0/ΒΓΟ3 

0ΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΡΟΙδΤ 1X12) 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

500ΜΘ/5Μί 

ΡΕΧ60ΜΕ 

ΒΕΙΥΟνίΧ/ΒθΙγο 

0ΑΡ3 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙδΤ 1X12) 

3ΡΕ0Ι0ΕΡ-Ν/δρβάί3Γ 

0ΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΙ_Ι3Τ3Χ4) 


ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ16 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

500ΜΟ/5ΜΙ 

ΡΕΧ60ΜΕ 

ΤΒΙΧΙΕΑΝ/Χρισπα 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 (ΒϋδΤΕΒ) 

Ν/ΑΘΟΤΡΟδΙΝ/Φαρματεν 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ3Τ1Χ12) 

ϋ01ϋΑ41 02 ΟΕΡΡΠΟΖΙί 




ΡΡΙΟΟΕΡ/ΒπβΐοΙ ΜγθΓ3 δηυίββ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΙ_ΙδΤΕΒ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒΕΙ3ΤΕΒ) 


Ρϋ.ΟΒΑ.δϋδ 

250ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΙΧδΟΜΕ 


ϋΟΙ ϋΑ (33 Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς 

ϋΟΙϋΑΙΟ (33 ΟΕΡΟΤΑΧΙΜΕ 


ΟΙΕΤΙΒΕΝ/νοοβΙθ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

10Α/ΙΑΕ (IV) 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 


Ρδ.ΙΝϋ.301 

ΙΘΑ/ΙΑί 301\/Ε(ΙΜ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+ΑΜΡΧ4Μί30ίν 

ΠΔ.5 

ΟίΑΡΟΡΙΑΝ/ΑνθηΙίβ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

0.5ΘΑ/ΙΑΕ (ΐν+ΙΜ) 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1ΘΑ/ΙΑΕ (Ι.Μ.) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡ4ΜίδΟί 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 <3/νΐΑΙ_ (IV.) 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 

ΕΕΕΜΥΟΙΝ/ΕΙρβη 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΟΑ/ΙΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ2ΜίδΟί 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΟ/νίΑί 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ4Μί30ί 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘΛ/ΙΑί 

ΒΤΧΐνΐΑί+1 ΑΜΡΧ4ΜίδΟί 

ΠΔ.5 

ΟΕΟΠΥΡΕΝ/ΗβΙρ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΘΑ/ΙΑί 

ΒΤΧ50νΐΑί+50ΑΜΡΧ4Μίδ 

ΠΔ.5 

ΕΕΤΥΝ0Ε/ΝΟΠΠ3 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΘΑ/ΙΑί (IV) 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 <3/νΐΑΙ_ Ι.Μ 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ4Μί30ί 

ΠΔ.5 

ΜΑδΤΟνΕΤ/Φαρματεν 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΘΑ/ΙΑί 

ΒΤΧ50νΐΑί+50ΑΜΡΧ4Μίδ 

ΠΔ.5 

ΜΟΕΕΕΑΝΤ/Χρισπα 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

500ΜΘΑ/ΙΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ2Μί30ί 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΟΛ/ΙΑί (IV) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ4Μί30ί 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΘΑ/ΙΑί (Ι.Μ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1 ΑΜΡΧ4Μί30ί 

ΠΔ.5 

ΝΑδΡΟΡΙ/ΟβηΘρίιβιτη 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 

ΡΗΑ000ΕΕ/ΒΓΟ3 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΘΑ/ΙΑί Ι.Μ 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ4Μί30ί 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΘΑ/ΙΑί IV 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 

δΟΕυΒΙΕΑΧ/Β3ί3ΓΓΠ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΘΑ/ΙΑί 

ΒΤΧ50νΐΑί+50ΑΜΡΧ4Μί3 

ΠΔ.5 

δΡΙΡΙΟδΙΝΕ/Φαραν 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑί (ΙΜ) 

1 νΐΑί+4Μί δΟίν.ϋϋΟΟ 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΘΑ/ΙΑί (IV) 

ΒΤΧ1 νΐΑί+4Μί δΟίν 

ΠΔ.5 

δΤΟΡΑΒΕΝ/Ανφαρμ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΘΑ/ΙΑί Ι.Μ. 

ΒΤΧΐνΐΑί+1 ΑΜΡΧ4Μί30ί 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΘΑ/ΙΑί IV. 

ΒΤΧΐνΐΑί+1 ΑΜΡΧ4Μί30ί 

ΠΔ.5 

ϋΟΙϋΑΙΙ 03 ΟΕΡΤΑΖΙϋΙΜΕ 





ΕΤΑΖΙϋΙΜΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2000ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 

ίΕΜΟΧΟί/ϋθίτιο 

Ρϋ.ΙΝϋ.δΟί 

ΙΘΑ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΘ 

ΠΔ.5 


Ρϋ.ΙΝϋ.δΟί 

2Θ/νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Θ 

ΠΔ.5 

ΜΑΕΟΟΕΕ/Φαρμανελ 

Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

ΙΘΑ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 


Ρϋ.δΟί,ΙΝΡ 

2Θ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 

ΝΟνΟΟΒΑΕ/ΗθΙρ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 


ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2000ΜΘΑ/ΙΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.5 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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ϋ01ϋΑ13 <33 ΟΕΡΤΡΙΑΧΟΝΕ 

ΑΝΤΙΒΑΟΙΝ/ΕΙρβη 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑί (IV) 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧΙΟΜίδΟί 

ΠΔ.δ 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

1000ΜΘ/νΐΑί(ΙΜ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3,5Μίδ 

ΠΔ.δ 


Ρϋ.δΟί.ΙΝΡ 

2000ΜΘ/νΐΑί (ΐνίΝΡ) 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.δ 

ΑΖΑΤΥί/Πβητβ(ϋίη3 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑί (Ι.Μ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3.5Μί 

ΠΔ.δ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΟ/νίΑί (IV) 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧΙΟΜίδΟί 

ΠΔ.δ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2000Μ<3/νΐΑί (ΐν.ΙΝΡ) 

ΒΤΧ1 νΐΑί+ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡ 

ΠΔ.δ 

ΒΒΕδΕΟ/\/οο3ΐθ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

1000ΜΟ/νΐΑί(ΙΜ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3,5Μίδ 

ΠΔ.δ 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

1000Μ6/νΐΑί(ΐν) 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧΙΟΜίδΟί 

ΠΔ.δ 


Ρϋ.δΟί.ΙΝΡ 

2000Μ6/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.δ 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

1000Μ6/νΐΑί(ΐν) 

ΒΤΧΙΟνίΑίδ 

ΠΔ.δ 

ΟΕΕΤΒΙΑΧΟΝΕ/ΝΟνΕΧΑΕ/ΝονβχθΙ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000Μ(3/3.5Μί νΐΑί ΙΜ 

ΒΤΧΐνΐΑί+ΐνΐΑίΧ3,5Μί 

ΠΔ.δ 

ΕΑΒΟΕΕ/Φαραν 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

10 /νΐΑί (ΙΜ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3.5Μί 

ΠΔ.δ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

10/νίΑί (IV) 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧΙΟΜί 

ΠΔ.δ 

ΟΕΑΟΙΕΙδ/Φαρμανελ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΟ/νίΑί (IV) 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧΙΟΜίδΟί 

ΠΔ.δ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000Μ6/νΐΑί(ΙΜ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3,5Μίδ 

ΠΔ.δ 

<3ίΟΒΙΧΟΝΕ/Μθάίου3 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1000ιηοΛ/ΙΑί (Ι.Μ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3,5Μί 

ΠΔ.δ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟιηοΛ/ΙΑί (IV) 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧΙΟΜί 

ΠΔ.δ 

ΕΑΒΙΕΕΧ/Φαρματεν 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΟ/νίΑί (ΙΜ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3,5Μίδ 

ΠΔ.δ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 Θ/νίΑί (IV) 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧΙΟΜί 

ΠΔ.δ 

ΒΟΟΕΡΗΙΝ/Βοοήθ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

1000ΜΟΛ/ΙΑί(ΙΜ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3,5Μί 

ΠΔ.δ 


Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

1000Μ<3/νΐΑί(ΐν) 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧΙΟΜί 

ΠΔ.δ 


Ρϋ.δΟί.ΙΝΡ 

2000ΜΟΛ/ΙΑί(ΐν.ΙΝΡ) 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.δ 

ΤΒΑνίΕΑΝ/Ανφαρμ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑί (ΙΜ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3.5Μίδ 

ΠΔ.δ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΜΘ/νίΑί (IV) 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧΙΟΜίδΟί 

ΠΔ.δ 

υΟΟΤΒΕΧ/Βθίθητι 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

10/νΐΑί (ΙΜ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3,5Μί 

ΠΔ.δ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

10/νίΑί (IV) 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧΙΟΜί 

ΠΔ.δ 

νΕΒΑΟΟί/ϋθίτιο 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 <3/νΐ Αί(Ι Μ) 

ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3.5Μίδ 

ΠΔ.δ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

1 <3/νΐΑί(Ι V) 

ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧΙΟΜίδΟί 

ΠΔ.δ 


Ρϋ.δΟί.ΙΝΡ 

20/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΔ.δ 

ϋΟΙϋΑΙΘ (33 ΟΕΡΜΕΝΟΧΙΜΕ 





ΠΕ: Ενδείκνυται για 1. Σηψαιμία από ευαίσθητα στην ΟΕΡΜΕΝΟΧΙΜΕ βίαιη αρνητικά βακτηρίδια. Δεν πρέπει να χορηγείται ως 
μονοθεραπεία σε λευκοπενικούς αλλά οε συνδυασμό με αμινογλυκοσίδες. 2. Πνευμονία, βρογχεκτασία, δευτερεύουσα μόλυν¬ 
ση σε χρόνια νοσήματα της αναπνευστικής οδού. 3. Πνευμονική διαπύησις, πυοθώραξ μόνο από εντεροβακτηριοειδή ευαίσθη- 

τα στη ΟΕΡΜΕΝΟΧΙΜΕ. 

4. Πυελονεφρίτιδα. 




ΤΑΟΕΕ/νίθΠθΧ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

10/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΕ, ΠΔ.δ 

ϋ01ϋΑ23 <33 ΟΕΡΙΧΙΜΕ 





ΟΕΕΤΟΒΑΕ/νίθπβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒίΙδΤ4Χ2) 

ΠΔ.21 


Ρ.σΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4(ΒίΙδΤ4Χ1) 

ΠΔ.21 


Ρϋ.ΟΡΑ.δϋδ 

100ΜΘ/5Μί 

ΡίΧδΟΜί 

ΠΔ.21 

ΟΟνΟΟΕΕ-Ν/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4(ΒίΙδΤ1Χ4) 

ΠΔ.21 


Ρϋ.ΟΡΑ.δϋδ 

100ΜΘ/5Μί 

ΡίΧδΟΜί 

ΠΔ.21 

ϋ01ϋΑ39 03 ΟΕΡΤΙΒΙΙΤΕΝ 





ΟΑΕΟΑΧ/δοΓΐθπη 9 ΡΙουρΙι 

Ρϋ.ΟΡΑ.δϋδ 

180ΜΘ/5Μί 

ΡίΧδΟΜί 

ΠΔ.21 

ϋΟΙ ϋΑ 04 Κεφαλοσπορίνες τέταρτης γενιάς 




ϋ01ϋΑ24 04 ΟΕΡΕΡΙΜΕ 





ΜΑΧΙΡΙΜΕ/Ν/ίθΠθχ 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

10/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ3ΜίδΟί 

ΠΔ.δ 


ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

2Θ/νΐΑί 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜ ΡΧ10Μ ίδΟ ί 

ΠΔ.δ 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 





ΠΔ.21: Με ειδική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία σύμφωνα με την εγκύκλιο 40118/31 -10-2002 του ΕΟΦ 
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ϋΟΙϋΡ Μονοβακτάμες 

ϋΟΙ ϋΡΟΙ ΑΖΤΡίΕΟΝΑΜ 

ΑΖΑΟΤΑΜ/ΒπδΙοΙ ΜγβΓ5 3ςυί66 ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ ΙΘ/νίΑΕ (ΙΜ,ΐν) ΒΊΧίνίΑΕ ΠΔ.5 

ΑΖΤΒΕ0ΤΙ0/ΚΙβν3 Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΙ ΙΘ/νίΑΕ ΒΤΧίνίΑΙ ΠΔ.5 

ϋΟΙϋΗ Καρβαπενέμες 

ΠΕ: Ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση σοβαρών νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

ϋΟΙϋΗ ΕΡίΤΑΡΕΝΕΜ 

ΙΝ\/ΑΝΖ/νί3ηβΧ ΡΟ.Ο.δΟ.ΙΝ 10/νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑίΧ20Μί ΠΕ. ΠΔ.5 


ϋΟΙϋΙ-102 ΜΕΗΟΡΕΝΕΜ 

ΜΕΠ0ΝΕΜ/03ΙΊ3 ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 1000ΜΘ/νΐΑΙ_ (IV) ΒΤΧΙονίΑΙδ ΠΕ. ΠΔ.5 


ϋΟΙ ϋΗ51 ΙΜΙΡΕΝΕΜ ΜΟΝΟΗΥϋΡΑΤΕ + ΟΙΕΑδΤΑΤΙΝ δΟΟΙΙΙΜ 

ΡΡΙΜΑΧΙΝ/νί3ΠθΧ ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ (500+500)ΜΘ/νΐΑΙ_(ΐν) ΒΤΧίνίΑΙ ΠΕ, ΠΔ.5 

ϋΟΙ Ε Εουλφοναμίδια και τριμεθοπρίμη 

ϋΟΙΕΕ Συνδυασμοί σουλφοναμιδίων και τριμεθοπρίμης 

ϋΟΙΕΕΟΙ δΙΙΕΡΑΜΕΤΗΟΧΑΖΟΕΕ + ΤΡΙΜΕΤΗΟΡΡΙΜ 

ΒΑΟΤΒΙΜΕΕ/Βοοήθ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ (400+80)ΜΘ/5ΜΙ ΑΜΡ 

δΥΒ (400+80)ΜΘ/5Μί ΡΟΒΤΕ 

ΤΑΒ (800+160)Μ<3/ΤΑΒ ΡΟΒΤ 

ΒΙ0ΡΒΙΜ/Ν0ΠΤΙ3 ΟΒΑί.δυδΡ (200+40)ΜΘ/5ΜΙ_ 

ΤΑΒ (800+160)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΤΑΒ (400+80)ΜΘ/ΤΑΒ 

5ΕΡΤΠΙΝ/αΐ3Χ0 ννβΙΙοοηΐΘ ΟΒΑί.δϋδΡ (400+80)ΜΘ/5ΜΙ 

ΤΑΒ (800+160)ΜΘ/ΤΑΒ 

ϋΟΙ ΕΕ03 δΙΙΕΡΑΜΕΤΡΟΕΕ + ΤΡΙΜΕΤΗΟΡΡΙΜ _ 

ΕΙϋΑΡΡΙΙΜ/ΝγοοηίθΟί Ο.ΤΑΒ (800+160)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ2Χ5) 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ (800+160)ΜΘ/250ΜΙ ΡΕΧ250ΜΕ 

ϋΟΙ Ρ Μακρολίδια και Λινκοζαμίνες 

ϋΟΙ ΡΑ 01 Μακρολίδια 

ϋΟΙΡΑΟΙ 01 ΕΡΥΤΗΡΟΜΥΟΙΝ 

ΕΠΥΤΕΙΒΟαΝ/Αββοΐΐ Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΘΒ.ΟΒ.δϋ 500ΜΘ/3ΑΟΗ 

ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 250ΜΘ/5ΜΙ 

ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 500ΜΘ/5ΜΕ 

ΕΒΥΤΗΒΟΜΥΟΙΝ ΕΑΟΤΟΒΙΟΝΑΤΕ ΐν/ΑΒΒΟΤΤ/ΑϋβοΙΐ 

ΙΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 1 Θ/νίΑΕ 

ΕΒΥΤΗΒΟΡΕΝ/ΕΙρθΠ Ο.ΤΑΒ 250ΜΘ/ΤΑΒ 

Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 250ΜΘ/5ΜΕ 

ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 500ΜΘ/5ΜΕ 

ΒθυΘ-ΜΥΟΙΝ/Ε3ΠΤΐ3ηίο Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ 


ϋ01ΡΑ02 Νεώτερα μακρολίδια 

ϋΟΙ ΡΑ03 02 ΜΙϋΕΟΑΜΥΟΙΝ 


ΜΙΟΟΑΟΙΝ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ3Τ 3X4) 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 


ΒΤΧ12(ΒίΙ3Τ 3X4) 
ΒΤΧ12 8Α0ΗΕΤ3 
ΡΕΧ100ΜΕ 
ΡΕΧ60ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΙ 
ΒΤΧ60(ΒΙ_Ι3Τ 15X4) 
ΒΤΧβΟρϋδΤ 15X4) 
ΡΕΧ60ΜΕ 
ΡΕΧ60ΜΕ 
ΒΤΧ20 


ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΙ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙδΤΕΒδ) 

ΡυΧΙΟΟΜί 

ΒΤΧ10 

ΒΤΧ100 

ΡΕΧ100ΜΙ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΕΒ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

250ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙ_Χ120ΜΙ_ 

ΜΙΟΟΑΜΕΝ/Μβηεηηϊ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΙ_ΙδΤ 2x6) 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 

ϋΟΙΡΑΟβ Θ2 ΒΟΧΙΤΗΒΟΜΥΟΙΝ 



ΑΟΕνΟΠ/ΗβΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_ΙδΤ 1 ΧΙΟ) 

ΑΡΙ8Τ0ΜΥ0ΙΝ/Ρ3ΠΤΊ3ηίο 

Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΑδΜΕΤΙ0/ΑυΓθΓ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι δΤ 1X10) 

ΑΖΕΙΠΙΕ/Φαρμανελ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (Β1_ΙδΤ.1 ΧΙΟ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒϋδΤ1Χ8) 

ΒΑΖυΟΤΡΙΙ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_ΙδΤ 1 ΧΙΟ) 

ΒΙ00ΡΕΝ/ΐ3ρή3ΠΤΊ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 

ΟΕΕΙΤΠΟΧΙΝ/Φαρματεν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

ΕΗΥΒΗΟδ/ΒΐΌβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΝΕΟ-δυΧΙΟΑΙ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΕΟΟΤΠΙΝ/Οουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙδΤ 1X10) 

ΡΡΟΧΙΟΙ 1_Ι_Ι Ν Ε-Μ ΕΟΙΟΗ ΠΟΜ/Μθθ)ϊοΙηΓθΐη 




Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΡΟΧΙΜΙΝ-ΟΑΕΕΝΙ0Α/Ι33Ι3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒίΙδΤ1Χ8) 

ΠΟΧΙΤΗ ΠΟΜΥΟΙΝ/ΒΙΟΟΗ ΕΜ1 Ε/Νονβιΐίβ 




Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙδΟιης/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΟΧΥδΡΕδ/δρθθίί8Γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙδΟιτιο/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 

ΡΙΕΙΕΙΟ/ΑνθΠΐίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8(ΒίΙδΤ1Χ8) 

δΕΙ0Ε/Ρ)3ί3ΐτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒϋδΤ 1X10) 

ΤΗ ΒΙ ΟδΤΑΧΙ Ε/Φοι νιξφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙΙ_ 1X10) 

ΤΙΡΑΒΙΟΙΝ/ΚΙβνβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΤΟδΟΑΜΥΟΙΝ-Β/Οθηβρήβιτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ 1X10) 

υΡΙΑΜΙΕΟΝ/ΒίοιηθοΙίοβ-ΟΙίΘΓηίοβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟρϋδΤΙΧΙΟ) 

νΑδΕΕΡΙΝ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_ΙδΤ 1 ΧΙΟ) 

νθΜΙΤΟΡ!ΑΝ/ΝοΐϊΉ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙίΙΧΙΟ) 

ϋΟΙ ΡΑ09 02 ΟΕΑΡΙΤΗΡΟΜΥΟΙΝ 



ΟΕΑΒΙΡΕΝ/ΕΙρθη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21(ΒΙΙδΤ3Χ7) 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

250ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙΧ60ΜΙ 

0ΕΑΡΙ0ΜΥ0ΙΝ/03ρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒίΙδΤ3Χ7ΤΑΒδ) 

ΕΖΕΙΜΥΟΙ Ν/Ρΐ3ί3(τη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΙ_ΙδΤ3Χ7) 

ΚΕΑΠΙΟΙΟ/ΑϋΙοοΐΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21(ΒΙΙδΤ3Χ7) 


ΘΒ.ΟΒ.δϋ 

250ΜΘ/3ΑΟΗ 

ΒΤΧ12 δΑΟΗΕΤδ 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΙΧ50ΜΙ 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ50ΜΕ 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 

ΚΕΑΒΙΟΙϋ Οϋ/ΑϋΙοοΐΙ 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ2Χ7) 


ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ6(Β1_Ι3Τ1Χ6) 

ΖΕΟΕΑΗΕΝ/νίβηθχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 (Β1_ΙδΤ 1X12) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21(ΒΕΙδΤ3Χ7) 


ΘΒ.ΟΒ.δϋδ 

125ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΕΧ50ΜΕ 


ΘΒ.ΟΒ.δϋδ 

125ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙΧδΟΜΙ 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ50ΜΕ 


ΘΒΑ.ΟΒ.δϋδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 

ΖΕΟΕΑΡΕΝ 00/νί3ηβχ 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

500 1 x 19/(36 

ΒΤΧ14(ΒΙ_ΙδΤ2Χ7) 


ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

500ιπ9/'(36 

ΒΤΧ 6 (ΒίΙδΤ 1X6) 
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ϋΟΙ ΡΑΙΟ <32 ΑΖΙΤΗΗΟΜΥΟΙΝ 

ΖΙΤΗ ΡΙΟΜΑΧ/ΡίίζβΓ ΟΑΡδ 250ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ6(Βϋ3Τ1 Χ6) 

ΡΟ.δΟί.ΙΝΕ 500ΜΘ/νΐΑΙ ΒΤΧίνίΑί 

ϋΟΙ ΡΡ Λινκοζαμίδια 

ϋΟΙΡΡΟΙ ΟϋΝϋΑΜΥΟΙΝ 

ΟΙΙΟΑΟΙΝ/νίβηβχ ΙΝϋ.δΟί 600ΜΘ/4ΜΙΑΜΡ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ4ΜΙ 

ΟΑίΑΟΙ Ν-0/ΡίΊ3ΠΤΙ3θί3 ΟΑΡδ 300ΜΟ/ΟΑΡ ΒΊΧ16(ΒϋδΤ 2X8) 

ΙΝϋ.δΟΙ_ 600ΜΟ/4ΜίΑΜΡ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ4ΜΙ 

ϋΟΙ ΡΡ02 ΕΙΝΟΟΜΥΟΙΝ 

ΡΕ0Α801ΙΝ/Ρ3ί3ΓΓΠ ΙΝϋ.δΟΙ_ 600ΜΘ/2ΜΙΑΜΡ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΒ 

ϋΟΙ ΡΟ Στρεπτογκρανίνες 

ϋΟΙ Ρ<302 ΟΙΙΙΝΙΙΡΡίΙδΤΙΝ + ϋΑΕΡΟΡΡίΙδΤΙΝ 

ΠΕ: Πρέπει να χρηαιμοποιείται μόνον εφόοον έχει τεκμηριωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος αντιβακτηριακός παράγοντας δραοτικός 
έναντι του υπεύθυνου(ων) μικροργανισμού(ών). Ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκλήθηκαν από ευαίσθητα 
Θτοτη-θετικά μικρόβια και όταν ενδείκνυται η ενδοφλέβια θεραπεία: 1. Νοσοκομειακή πνευμονία, 2. Λοιμώξεις του δέρματος 
και των μαλακών μορίων, 3. Κλινικά σημαντικές λοιμώξεις οφειλόμενες σε ανθεκτικό στη νπηοοτηγοίη Εηΐβτοοοοουε ίαβοίυτη. 
θα πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με παράγοντα(ες) δραστικό(ούς) έναντι Θτπτη-αρνητικών οργανισμών όταν υπάρχουν 
αποδείξεις ή υποψίες για μικτή λοίμωξη. 


δΥΝ ΕΡΙΟ 10/ΑνβηΙίδ Ρϋ,δΟΙ.ΙΝΡ (150+350)Μ6/νΐΑί 

ϋ01(3 Αμινογλυκοσίδες 

ΣΕ: Προσοχή στη χορήγηση λόγω κινδύνου νεφροτοξικότητας και ωτοτοξικότητας 

ϋΟΙΟΑ Στρεπτομυκίνες 

ϋΟΙ (3Α01 δΤΗΕΡΤΟΜΥΟΙΝ δίΙΕΡΑΤΕ 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΕ, ΠΔ.5 

δΤΒΕΡΤΟΜΥΟΙΝΕ/ΟΟΟΡΕΒ/Κοπερ ΟΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ϋΟΙΟΒ Αλλες αμινογλυκοσίδες 

ϋΟΙΟΒΟΙ ΤΟΒΡΑΜΥΟΙΝ 

10/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΣΕ 

ΝΕΒΟΙΝ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΝϋ.δΟί 

80Μ(3/2Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2Μί 

ΣΕ 

ΤΟΒΙ/Οήιόπ 

ΙΝΗ.δΟί.Ν 

300ΜΘ/5Μί 

ΒΤΧ56 ΑΜ Ρ3Χ5 Μ ί 

ΣΕ 

ϋΟΙ (3Β03 (3ΕΝΤΑΜΙΟΙΝ 

ϋΑΒΡΪΟδΟΝ/Νοίτηθ 

ΙΝϋ.δΟί 

80ΜΘ/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧ1\/ΙΑίΧ2Μί 

ΣΕ 

ΟΑΡΙΑΜΥΟΙΝ/δοίΐθπηρ ΡΙουρίι 

ΙΝϋ.δΟί 

20ΜΘ/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧ1\/ΙΑίΧ2Μί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

80ΜΟ/2Μί 

ΒΤΧ1\/ΙΑίΧ2Μί 

ΣΕ 

<3ΕΝΤΑ<3ΕΝ/<3θηβρίΐ3ίτη 

ΙΝϋ.δΟί 

80ΜΘ/2Μί νΐΑί 

1ΑΜΡΧ2Μί 

ΣΕ 

ϋ01<3Β06 ΑΜΙΚΑΟΙΝ 

ΑΜΙΟΑδΙί/Φοινιξφαρμ 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΘ/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 

ΣΕ 

ΑΜΙΚΑΝ/Ανφαρμ 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΘ/2Μί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 

ΣΕ 

ΒΙΟΒΙδΑΝ/νοοθΙθ 

ΙΝϋ.δΟί 

500τηςι/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί Χ2Μί 

ΣΕ 

ΒΒΙΚΕΙΝ/νίθηθχ 

ΙΝϋ.δΟί 

250ΜΘ/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΘ/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 

ΣΕ 

ΟυΡΟΟΙΝ/ΑπΙοτ 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΟ/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΣΕ 

ΡΑΒΟΥΟίΙΝ/Φαραν 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΟ/2Μί ΑΜΡ 

ΒΊΧ1ΑΜΡΧ2Μί 

ΣΕ 

ΡΕΕΧΕΕΙΤΕ/Βγοθ 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΟ/2Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2Μί 

ΣΕ 

ΡΒΟΜΕΝΤΥΕ/Μεντινοβα 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΘ/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 

ΣΕ 

ΚΑΝΟΙΝ-ΘΑΡ/Οερ 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΟ/2Μί νΐΑί 

ΧΐνΐΑίΧ2Μί 

ΣΕ 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΑΝΟΜΥΟΙΝ/Φαρματεν 

ΙΝϋ.δΟί 

250ΜΟ/2Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2Μί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΟ/2Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2Μί 

ΣΕ 

1 _ΙΡΕ0ΜΥ0ΙΝ/1_βον3Π 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΟ/2Μί VI Αί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΣΕ 

ΜΙΟΑΙΡΗΑ/Χρισπα 

ΙΝϋ.δΟί 

500Μ(3/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί Χ2Μί 

ΣΕ 

ΟΡΙΟΒΙΝ/ΜθοΙίουδ 

ΙΝϋ.δΟί 

500Μ<3/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 

ΣΕ 

ΒΕΜΙΚΙΝ/ΒβΓηβάίη3 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΘ/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 

ΣΕ 

ΒΟνΕΒΙΟΕΙΝ/δ.ϋ.Α 

ΙΝϋ.δΟί 

500Μ(3/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΣΕ 

3ΕΕΑΧΑ/ΡιόθΙ 

ΙΝϋ.δΟί 

500Μ<3/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 

ΣΕ 

υΖΙΧ/Ρ3ί3ΙΤΤΊ 

ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΟ/2Μί 

ΒΊΧΐνΐΑίΧ2Μί 

ΣΕ 

ϋΟΙ ΟΒ07 ΝΕΤΙΕΜΙΟΙΝ 





ΝΕΤΡΟΜΥΟΙΝ/δοήθπηρ ΡΙουρή 

ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟΟΜΟ/ΙΜί ΑΜΡ 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙΜί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

ΙΟΟΜΟ/ΙΜί ΑΜΡ 

ΒΤΧ24ΑΜΡΧ1Μί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

150ΜΘ/1.5 Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙ.δΜί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

150ΜΘ/1.5 Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ24ΑΜΡΧ1.5Μί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

15ΜΟ/1.5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙ.δΜί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

15ΜΟ/1.5Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ24ΑΜΡΧ1.5Μί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

50ΜΘ/1Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙΜί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

50ΜΘ/1Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ24ΑΜΡΧ1Μί 

ΣΕ 

ύΟΙ Μ Κινολόνες 





ϋΟΙΜΒ 01 Κινολόνες πρώτης γενιάς 




ϋΟΙ ΜΒ02 01 ΝΑϋϋΙΧΙΟ ΑΟΙϋ 





ΝΑΕ-ΑΟΙ Ο/Ρβιτηβη ίο 

ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΡΟΙί3) 


ύΟΙΜΒΟΘ 01 ΟΙΝΟΧΑΟΙΝ 





ΟΙΝΟΒΑΟΤΙΝ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

0ΑΡ3 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


ΙΒΙδΤΑΝ-ν/Βιοσταμ 

ΟΑΡδ 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


ϋΟΙ ΜΑ Φθοριοκινολόνες 





ϋΟΙ ΜΑ 02 Φθοριοκινολόνες δεύτερης γενιάς 

- θεραπεία ουρολοιμώξεων 



ϋΟΙ ΜΑ06 02 ΝΟΒΡΕΟΧΑΟΙΝ 





ΑΕΕΝΒΙΤ/Χρισπα 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ 1Χ14) 

ΠΔ.21 

00Ν3ΤΙΕΑΧ/ΒΓΟ3 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

ΠΔ.21 

ΡΕυδΕΜΙΝΑΕ/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 (ΡΟΙί) 

ΠΔ.21 

0 ΡίΕΝΙδ/0θΠθρΙΐ3ΓΓη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

ΠΔ.21 

ΕΕΜ0Ρ!0ΑΝ/Εθον3η 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙί3) 

ΠΔ.21 

ΕΟΡΙΟΑΜΙΝ/Οουρ 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙί1Χ14) 

ΠΔ.21 

Ν0Ρ!00ΙΝ/νί3ηβχ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ2Χ7) 

ΠΔ.21 

θνΐΝΟί/Νοπτΐ3 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙ3Τ 1X14) 

ΠΔ.21 

ΡΙ3Τ0ΡΙ 17Ρΐ3ί3ΠΤΐ 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

ΠΔ.21 

δΕΤΑΝΟΕ/νίίοο 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

ΠΔ.21 

3 ΙΝΟΒΙΟ/Βίθ3ρΓ3γ 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ 1Χ14) 

ΠΔ.21 

30ΡΑδΙΝ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΡΟΙί) 

ΠΔ.21 

δΤΕΙΝΑΟΕΟΧ-ΜΕϋΙΟΗΡΪΟΜ/ΜθάίοΐΊΓΟίτι 





ΟΑΡδ 

400ΜΘ 

ΒΤΧ14 

ΠΔ.21 

υΡ!ΟΒΑΟΙΟ/Νον3Πί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙδΤ) 

ΠΔ.21 

υΡί03ΡΕδ-Ν/3ρβοίί3Γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3ΤΕΒ3) 

ΠΔ.21 

νΕΤΑΜΟΕ/νίοί3Γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 (ΡΟΙίΙ Χ14) 

ΠΔ.21 

ΠΔ.21: Με ειδική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία σύμφωνα με την εγκύκλιο 40118/31 -10-2002 του ΕΟΦ 
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ϋΟΙΜΑ 03 Φθοριοκινολόνες δεύτερης γενιάς - συστηματικές λοιμώξεις και ουρολοιμώξεις 
ϋΟΙ ΜΑ01 03 ΟΡΕΟΧΑΟΙΝ 


ΕΡΙΜΟΕΑΝ/Χρισπα 

Ρ.σΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙβρΕΙδΤΕΒ) 

ΠΔ.21 

ΟΡΙΕΝΙδ-ΟΕΕΟ/Οβηβρήβιτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ16(ΒΕΙδΤ2Χ8) 

ΠΔ.21 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΔ.δ 

ΤΑΒΡϋΝ/Ανβηΐίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ16(ΒΕΙδΤ 2X8) 

ΠΔ.21 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΟ/100ΜΕ Ν/ΙΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΙ_Χ100ΜΙ_ 

ΠΔ.δ 

ϋΟΙ ΜΑ02 03 ΟΙΡΗΟΡΕΟΧΑΟΙΝ 





ΑΕΕΝΟΧΙΝ/Φαραν 

Ο.ΤΑΒ 

500Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒυδΤ 1X10) 

ΠΔ.21 

ΑΒΙδΤΙΝ-Ο/Ανφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΔ.21 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100Μ6/10ΜΙ 

ΒΤΧδΑΜΡΧΙ ΟΜΕ 

ΠΔ.δ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100Μ6/50ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

ΠΔ.δ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΟ/100ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΟΜί 

ΠΔ.δ 

ΒΑΕΕΡΤΟΝ/Εβονβη 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΠΔ.21 

ΒΙ00ΙΡΡ!0/Βίθ3ρΓ3γ 

Ο.ΤΑΒ 

δΟΟιτιμ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΕΒΙΧΙΟ) 

ΠΔ.21 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΟ/50ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

ΠΔ.δ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΕ V 

ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΟΜί 

ΠΔ.δ 

ΒίνΟΡΙΙΕΑΝ/Μεντινοβα 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΔ.21 

ΟΙΡΡΙΟΡΕΟΧΑΟΙΝ/ΡΡΙΟΕΕ/ΡιόθΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙδΤΕΒ 1X10) 

ΠΔ.21 

ΟΙΡΡΙΟΜΥΟΙΝ/ΜΕΟΙΟΗΡΙΟΜ/ΜΘάίοήΓΟίτι 





Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ 1X10) 

ΠΔ.21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ 1X10) 

ΠΔ.21 

ΟΙΡΡΙΟδΡΕδ/δρθθίί3Γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤ 2X5) 

ΠΔ.21 

0ΙΡΡΙ0ΧΙΝ/Β3γθΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΔ.21 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΙ νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΟΜί 

ΠΔ.δ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

400ΜΘ/200ΜίνΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ200ΜΕ 

ΠΔ.δ 

ΟΙΤΒΟνΕΝΟΤ/Βτοδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙ3Τ 1X10) 

ΠΔ.21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΔ.21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

730ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΚ10 (ΡΟΙ3Τ 1X10) 

ΠΔ.21 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΟΜί 

ΠΔ.δ 

ΡΕΟΟΙΡΡΙΙΝ/Φοινιξφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

δΟΟΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙ3Τ1Χ10) 

ΠΔ.21 

ΕΟΡΤΕΡΡΑ/ΗθΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

δΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΕΒ) 

ΠΔ.21 

0 ΙΝ0Ρ!Ε0Τ0Ε/Κ1θν3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_ΙδΤ 1X10) 

ΠΔ.21 


δΟΙ.ΐν.ΙΝΡ 

200Μ<3/100ΜΙ_νΐΑΙ_ 

ΒΤΧίνίΑί 





(ΟίΕΑΒ ΟΙΑδδ νΐΑίδ Χ100ΜΕ) 

ΠΔ.δ 

ΟΕΟδδΥΕΙΝ/Οοοΐυηι 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 ΣΕ ΡΟΙί 

ΠΔ.21 

0 Ρ1ΕΝΙδ-0ΙΡΡ10/0βηβρΐΊ3ΠΤΐ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΔ.21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙδΤΙΧΙΟ) 

ΠΔ.21 

ΕΑΒ Ε ΝΤΡΙΟ Ε/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒίΙδΤΕΒ 

ΠΔ.21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

750ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΙΙδΤΕΒ 

ΠΔ.21 

ΕΑϋΙΝΙΝ/Φαρματεν 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 ρίΙδΤΕΒ) 

ΠΔ.21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙδΤΕΒδ) 

ΠΔ.21 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΟ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΔ.δ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΙ νΐΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΔ.δ 

ΕΙΜΟΧ/ΒίοιτΐΘάίθ3-Οήθΐτιίθ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 ρϋδΤΕΒδ) 

ΠΔ.21 

ΝΑΡΕΟΧΙΝ/Κοπερ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΟΜί 

ΠΔ.δ 

ΡΙΑΝ/ΑΕΤ 0 Ν/Ρΐ3ί3ΐτη 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΔ.21 

ΡΙΕΜΕΝΑ/Πθίτίθϋίηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΊΧ10(ΡΟΙδΤ 1X10) 

ΠΔ.21 

Ρ1ΕνΐΟΝ/Νοπτΐ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

Βτχιορυδτ.ιχιο) 

ΠΔ.21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

750ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΊΧ10 

ΠΔ.21 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

ΠΔ.δ 

ΤΟΡΙδΤΙΝ/ΕΙρβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΊΧΙΟρϋδΤ 1X10) 

ΠΔ.21 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 





ΠΔ.21: Με ειδική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία σύμφωνα με την εγκύκλιο 40118/31 -10-2002 του ΕΟΦ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΙΝ0.30.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΙ_ 

ΒΤΧίνίΑΙΧδΟΜΙ 

ΠΔ.5 


ΙΝ0.30.ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΙ νΐΑΙ_ 

ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΟΜΙ 

ΠΔ.5 

υΡΕΧΙΕ/Οθΐηο 

Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Βϋ3Τ 

ΠΔ.21 


ΙΝ0.30.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝ ύ .30. ΙΝΡ 

200ΜΘ/100ΜΙ νΐΑΙ_ 

ΒΤΧ1ΒΑΘΧ100ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

200ΜΟ/100ΜΕ νΐΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΟΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 

400ΜΘ/200ΜΕ 

ΒΑΟΧ200ΜΙ 

ΠΔ.5 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

400ΜΘ/200ΜΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ200ΜΕ 

ΠΔ.5 


ΙΝΦ301. 

100ΜΟ/50ΜΕ VIΑΕ 

ΒΑΟΧ50ΜΕ ρ.Ρ.) 

ΠΔ.5 

υΒΟϋΙΧΙΝ/Γερολυματος 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_Ι3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΠΔ.21 

ϋΟΙ ΜΑ03 <33 ΡΕΡΕΟΧΑΟΙΝΕ 





ΙΟΒΟδΤΑΜΙΝ/Οθρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Βϋ3Τ1Χ10) 

ΠΔ.21 


ΙΝΦ50.ΙΝΡ 

400ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ7ΑΜΡ5Χ5ΜΙ 

ΠΔ.5 

ΕΑΒΟΟΤΟΝ/νίοίθΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(1ΒίΙ5ΤΧ10) 

ΠΔ.21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.21 

ϋΟΙ ΜΑ <34 Φθοριοκινολόνες τρίτης γενιάς 




ϋΟΙ ΜΑ12 04 ΕΕνΟΡΕΟΧΑΟΙΝ 





ΤΑνΑΝΙΟ/ΑνβηΙίθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ5(ΒΙΙ3ΤΕΒ8) 

ΠΔ.21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ5(ΒΙΙ3ΤΕΒ5) 

ΠΔ.21 


ΙΝΦ30.ΙΝΡ 

500ΜΘ/100ΜΕ 

ΒΤΧ1ΦΙΑΛΗΧ100ΜΙ 

ΠΔ.5 


ϋΟΙ ΜΑ (35 Φθοριοκινολόνες τέταρτης γενιάς 

ϋΟΙ ΜΑ14 <35 ΜΟΧΙΡΕΟΧΑΟΙΝ 

ΑνΕΕΟΧ/ΒθγθΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ5(ΒίΙ3Τ1Χ5) 

ΠΔ.21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΒίΙ3Τ1Χ7) 

ΠΔ.21 

ΟΟΤΕβΠΑ/ΕΙρβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ5(ΒίΙ3Τ1Χ5) 

ΠΔ.21 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΒΙΙ3Τ1Χ7) 

ΠΔ.21 


ϋΟΙΧ Άλλα αντιμικροβιακά 

ϋΟΙΧΑ Γλυκοπεπτίδια 

ϋΟΙΧΑΟΙ ΥΑΝΟΟΜΥΟΙΝ 


ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο για την θεραπεία σοβαρών συστηματικών λοιμώξεων από μικροοργανισμούς ανθεκτικούς στα άλλα 


αντιμικροβιακά. 


νΑΜΙδΤΟΙ/Οθίτιο Ρϋ.301.ΙΝΡ 

νΑΝΟΟΜΥΟΙΝ ΗΥΟΒΟΟΗΙΟΠΙΟΕ/ΑΒΒΟΤΤ/ΑόΙοοίΐ 

ΙΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

νΑΝΟΟΜΥΟΙΝ/ννΥΕΤΗ ΕΕΟΕΒΕΕ/\Α/γβΐίι 

ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

νΟΝΟΟΝ/Φαρμασερβ Λιλλυ ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

νΟΧΙΝ/νίεηβχ Ρ 0 . 3 ΟΕ.ΙΝΡ 


500ΜΘΛ/ΙΑΕ 

500ΜΘΛ/ΙΑΕ 

500ΜΘΛ/ΙΑΙ 

500ΜΘΛ/ΙΑΕ 

500ΜΘΛ/ΙΑΕ 


ΒΤΧίνίΑΙ 

ΖΙ 

ΓΤ1 

ΠΔ.5 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΠΕ, 

ΠΔ.5 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΠΕ, 

ΠΔ.5 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΠΕ, 

ΠΔ.5 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΕ, 

ΠΔ.5 


ϋ01ΧΑ02 ΤΕΙΟΟΡΕΑΝΙΝ 

ΤΑΒΘΟΟΙΟ/νίθΠβχ ίΥ.ΡΟ.ΙΝύ 200 ΜΘΛ/ΙΑΙ ΒΊΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3Μ130ί ΠΔ .5 

ίΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 400 ΜΘ/νΐΑί ΒΊΧΐνΐΑΙ+1ΑΜΡΧ3Μ1301 ΠΔ .5 


ϋΟΙΧΟ 

ϋΟΙΧΟΟΙ 

Στεροειδή 

ρυβίϋΐο Αοίϋ 




ρυοίϋΐΝ/ίθο 


ΟΒ.Ρϋ.ΙΝύ 

500ΜΘ/νΐΑΙ 

ΒΤΧίνίΑί+ΐνίΑίΧΙΟΜί 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(1ΒίΙ3ΤΧ12) 



ΟΡΑί.3ϋ3Ρ 

250ΜΟ/5ΜΙ 

ΡΕΧ90ΜΙ 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.21: Με ειδική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία σύμφωνα με την εγκύκλιο 40118/31 -1 0-2002 του ΕΟΦ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ϋΟΙΧϋ Ιμιδαζόλια 

ϋΟΙΧϋΟΙ ΜΕΤΠΟΝΙϋΑΖΟΕΕ 

ΟΟΕΡΟΟΙΝ-Τ/ϋθίτιο 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

500Μ(3/100ΜΐνΐΑί 

ΒΤΧ1 ΒΑΟΧΙΟΟΜΕ(Ρ.Ρ) 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

δΟΟΜΟ/ΙΟΟΜίνίΑΕ 

ΒΤΧΙΒΟΤΕΕΕΧΙΟΟΜΕ (ΡΕ) 

ΕΜΕϋΑΕ/ΝθΓΓΠ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/100ΜΕ νΐΑΙ 

ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ100ΜΕ 

0Ν08Τ0Ε/ΒΓΟ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/100ΜΕ νΐΑΙ_ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΟΜΕ 

ΜΕΤΒ00ΥΕ/Ρτβ3βηίυ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

δΟΟΜβ/ΙΟΟΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΒΟΤΤΕΕΧ100ΜΕ(ΠΛΑΣ 

ΜΕΤΒΟΝΙϋΑΖΟΕΕ/Β ΒΡΪΑΕΙΝ/Βιοσερ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

500ΜΟ/100ΜΕ VI Αί 

ΡΕΧ100ΜΕ 

ΜΕΤΒΟΝΙΟΑΖΟΕΕ/ΒΙΕΕΕΕ/Βθχΐβτ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

500ΜΟ/100ΜΕ ΒΑΟ 

Β7Χ1ΒΑΟΧ100ΜΕ 

ΜΕΤΒΟΝΙΟΑΖΟΕΕ/ΖΗΚΙΔΗΣ/Βίθ3ρΓ3γ 




ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

500Μ6/100ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΟΜΕ 


ϋΟΙΧΕ Παράγωγα νιτροφουρανίου 

ϋΟΙΧΕΟΙ ΝΙΤΒΟΡΙΙΠΑΝΤΟΙΝ 

ΡυΒΟίΙΝ/ΡβΠΤηβηΐο ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΓΑΒ ΒΤΧ30 

ΤΑΒ 50ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 


ϋΟΙΧΧ Άλλα αντιμικροβιακά 

ϋΟΙΧΧΟΙ ΡΟδΡΟΜΥΟΙΝ 


ΜΟΝΕΙΒΟΕ/Γερολυματος 

ΡΟ.ΟΒ.δϋ 

3Θ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ28ΑΟΗΕΤ3 


Ρϋ.ΟΒ.δϋ 

3Θ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ13ΑΟΗΕΤ 

ϋΟΙΧΧΟδ ΕΙΝΕΖΟΕΙϋ 





ΠΕ: Ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από ευαίσθητα Θγθιτι θετικά βακτηρίδια. Πρέπει να ληφθούν 
υπόψη τα αποτελέσματα μικροβιολογικών ελέγχων. 1. Νοσοκομειακή πνευμονία, 2. Πνευμονία της κοινότητας, 3. Επιπλεγμέ- 
νες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων. Η συνδυασμένη θεραπεία ενδείκνυται στην περίπτωση που υπάρχει 
τεκμηρίωση ή υποψία ταυτόχρονης ύπαρξης Οτοηι-αρνητικού παθογόνου. 

ΖΥνθΧΙ0/Ρή3ΓΓΠ3θί3 ΙΝϋ.ΙΝ 2ΜΟ/1ΜΕ ΒΤΧ1ΒΑΟΧ300ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.5 


ϋ02 Αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση 

ϋ02Α Αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση 

ϋ02ΑΑ Αντιβιοτικά 

ϋ02ΑΑ01 ΑΜΡΗΟΤΕΠΙΟΙΝ Β 


ΑΒΕΕΟΕΤ/ΕΙθπ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 

100ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ10 νΐΑΕδ Χ20ΜΕ 

ΠΔ.15 

ΑΜΡΗΟΟΙΕ/Οβηθβίβ 

Ρ3.30Ε.ΙΝΡ 

50ΜΟΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ20ΜΕ 

ΠΔ.15 


Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 

100ΜΟ/ΥΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΔ.15 


ϋ02ΑΒ Παράγωγα ιμιδαζολίου 

ϋ02ΑΒ02 ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟΕΕ 


ΑουΑΡίυδ/οβιπο 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΟΕΖΟΕΙΝ/ΒβΓηβεΙίηθ 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΕΒΕΒδΕΡΤ/Βτοβ 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤ) 

ΕΕΙΝ00ΕΙΑΕ/ϋ3η33θη-0ίΐ39 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙδΤ 1X10) 

ΙΕΟΕΜ/Βθίεπτι 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΊΧ10 

ΜΥΟΟΕΕΒΒΙΝ/Οουρ 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ30 

δΟδΤΑΤΙΝ/Φαραν 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ϋ02ΑΟ Παράγωγα τριαζολίου 

ϋ02Α001 ΡΕΙΙΟΟΝΑΖΟΕΕ 


ΕΙΟΑΕΟΕ/ΒίοΓηθάίοε-ΟΙίθίτιίοε 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ 1X7) 

ΕΕυΟΟΟΒΕΙΘ/Μθά-Οηθ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙ3Τ1Χ7) 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 




ΠΔ.15: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (χορήγηση με συνταγή του θεράποντα ιατρού με ευθύνη του Διευθυντού της κλινικής 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΙΧδΟΜΙ 

ΡΐυΟΟΝΑΖΟΙΕ/ΝΟνΕΧΑΕ/ΝονβχθΙ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΙ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑί 

ΡΙίΙδΕΝΙί/Ανφαρμ 

ΟΑΡδ 

150ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1 (ΒΙ_ΙδΤ 1X1) 


ΟΑΡδ 

ΙδΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ1Χ7) 


ΟΑΡδ 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7 (ΒΕΙ3Τ1Χ7) 

ρυΝουδΤΑΤίΝ/Ρίίζβτ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑί 

ΡυΝΘυδΤΕΠΙΕ/Βί 03 ρΓ 3 γ 

ΟΑΡδ 

ΙδΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΕΙδΤ 1X7) 


ΟΑΡδ 

ΙδΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1Χ150ΜΟ 


ΟΑΡδ 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7 

ΘΥΝ03ΑΝΤ/Γερολυματος 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒϋδΤ1Χ7) 


ΟΑΡδ 

150ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΐρίΙδΤ 1X1) 

ΗΑΟϋΝΟΕ/ΜβοΙίουδ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒϋδΤ1Χ7) 


ΟΑΡδ 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7ρΐΙδΤ1Χ7) 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

ΡΙΡΑΟΕΝ/ΟβηβρήδΓΓη 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 ρΐΙδΤ 2X7) 


ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒΙΙδΤ1Χ7) 


ΟΑΡδ 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 ρίΙδΤ 2X7) 


ΟΑΡδ 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7ρΐΙδΤ1Χ7) 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΟ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

3ΤΑΒ1 ίΑΝ 0 ί/Φ α ρ μ ατεν 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒίΙδΤ 2X7) 


ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒϋδΤ1Χ7) 


ΟΑΡδ 

150ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1 (ΒίΙδΤΕΡ!) 


ΟΑΡ3 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7ρΐΙδΤ1Χ7) 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΘ/50ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΤΙΕΡΙΙΙΤΕ/Βιόβ 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒίΙδΤ1Χ7) 


ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒίΙδΤ 1Χ14) 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΟ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

νΑΡΪΜΕΟ/ΚΙβνβ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

100ΜΟ/50ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

ΖΙΟΟΝΙΙ_/ΡβίεΐΓΓη 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ7(ΒίΙδΤΕΒ) 

ϋ02Α002 ΙΤΡΑΟΟΝΑΖΟίΕ 




ΙΤΒΑΖΟΕ/νβΓίβίίθΙο) 

ΟΡίΑΙ.δΟΙ 

ΙΟΜβ/Μί 

ΒΟΤΤίΕΧΙδΟΜί 

ΜΕδΜΟΒ/Ββίβπτη 

ΟΡίΑΙ.δΟΙ 

ΙΟΜβ/Μί 

ΒΟΤΤίΕΧΙδΟΜί 

6Ρ0ΡΙΑΝ0Χ/ϋ3η33θη-0ίΐ39 

ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ15 ΡΕΙ3Τ.3Χ5) 


ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ4 (ΒΕΙ3Τ.1Χ4) 


ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ6 (ΒΕΙ3Τ.1Χ6) 


ΟΡΙΑί.δΟΙ 

ΙΟΜβ/Μί 

ΒΟΤΤίΕΧΙδΟΜί 


ϋ02ΑΧ 'Αλλα αντιμυκητιασικά για συστηματική χορήγηση 

ϋ02ΑΧ01 ΡίίΙΟΥΤΟδΙΝΕ 

ΡΐυΟΥΤΟδΙΝΕ/ΙΟΝ/Ιοη Ιίβποθ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 2.5Θ/250ΜΙΥΙΑΙ ΒΤΧ5ΥΙΑΙΧ250ΜΙ 


ϋ02ΑΧ04 ΟΑδΡΟΡυΝΟΙΝ 

ΠΕ: θεραπεία της εν τω βάθει ανθεκτικής ασπεργίλλωσης σε ενηλίκους ασθενείς που δεν ανέχονται αμφοτερικίνη Β, λιπιδικές 
μορφές της αμφοτερικίνης Β και/ή την ιτρακοναζόλη. Η ανθεκτικότητα ορίζεται ως η εξέλιξη της φλεγμονής ή αποτυχία βελ¬ 
τίωσής της μετά από προηγηθείσα κλασική αποτελεσματική αντιμυκητιασική θεραπεία με θεραπευτικές δόσεις διάρκειας του¬ 
λάχιστον επτά (7) ημερών 

ΟΑδΡΟΡίΙΝΘΙΝ Μδϋ/νίθηθΧ ΡΟ.δΟί.ΙΝΡ 50Μβ/νΐΑί ΒΤΧίνίΑί ΠΕ. ΠΔ.5 

Ρϋ.δΟί.ΙΝΡ 70ΜΟ/ΥΙΑΕ ΒΤΧίνίΑί ΠΕ, ΠΔ.5 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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ϋ04 Αντιμυκοβακτηριδιακά 

ϋ04Α Αντιφυματικά 

ϋ04ΑΒ Αντιβιοτικά 

ύ04ΑΒ02 ΒΙΡΑΜΡΙΟΙΝ 

ΡΙΙΡΑΜΡΙΟΙΝ ενέσιμο (χωρίς ιδιοσκεύασμα) 

ΡϋΡΑϋΙΝ/Ανβηΐίδ ΟΑΡ5 150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΟΑΡ3 300ΜΟ/ΟΑΡ 

3.0.ΤΑΒ 600ΜΟ/ΤΑΒ 


ΒΤΧ16 

ΒΤΧ8 

ΒΤΧ4 


ϋ04ΑΟ Υδραζίδες 

ύ04Α001 ΙδΟΝΙΑΖΙϋ 


ϋΙΑΝΙΟΟΤΥΕ/Ιφετ 

ΤΑΒ 

100Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100(10ΒΕΙ3ΤΧ10) 

ϋ04ΑΚ Αλλα αντιφυματικά 

ύ04ΑΚ01 ΡΥΠΑΖΙΝΑΜΙϋΕ 




ΡΥΒΑΖΙΝ ΑΜ1 ϋ Ε/0 ΕΝ ΕΡ ΗΑΠΜ/Θθηβρήβιτη 




ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙ8ΤΕΒ31Χ15) 

ϋ04ΑΜ Συνδυασμοί αντκρυματικών 

ύ04ΑΜ02 ΡΙΙΡΑΜΡΙΟΙΝ + ΙδΟΝΙΑΖΙϋ 



ΟΒΟΙΙΖ/ΡΙβίβιτη 

ΤΑΒ 

(300+150)Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

ΒΙΕΙΝΑΗ/Ανβηΐίδ 

3. Ο.ΤΑΒ 

(300+150)Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ16(ΒΕΙ3Τ2Χ8) 

ΒΙΜΑΟΤΑΖΙΟ/Νονδϋίδ 

3. Ο.ΤΑΒ 

(300+150)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 

ύ04ΑΜ02 ΠΙΡΑΜΡΙΟΙΝ + ΙδΟΝΙΑΖΙϋ + ΡΥΡΑΖΙΝΑΜΙϋΕ 



ΡIΡΑΤΕΡ/Ανβηίί3 5.0.ΤΑΒ Ο.ΤΑΒ ΒΊΧ60 (ΒΙΙ3ΤΕΒ3) 


ϋ05 Ιοστατικά συστηματικής χορήγησης 

ϋ05Α Αμέσως δρώντα αντι-ιϊκά 

ύ05ΑΛ01 ί,ΟΡΙΝΑνίΡ! + ΡΙΤΟΝΑνίΡ 

ΚΑΕΕΤΡΙΑ/Αββοΐΐ 0ΒΑΕ.50Ε (180+20)ΜΘ/ΜΙ_ ΒΌ<5ΡΙ2<60ΜΕ+58ΥΒΧ5ΜΕ ΠΔ.12, ΠΔ.55 

50Ρ.Θ.0ΑΡ5 (133,3+33,3)ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ2ΡΕΧ90 ΠΔ.12, ΠΔ.55 

30Ρ.0.0ΑΡ5 (133,3+33,3)ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ(5ΒΤΧ36(ΒΙΙ5Τ 6X6) ΠΔ.12, ΠΔ.55 

ϋ05ΑΒ (31 Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια εκτός των αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης 
ύ05ΑΒ04 01 ΡΙΒΑνίΡΙΝ 

ΠΕ: Σε ενηλίκους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Ο οε συνδυασμό με ιντερφερόνη αλφα 
ΡΕΒΕΤΟΡ/δρ Ευτορθ 0ΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ168(ΡΟΙ3Τ14Χ12) ΠΕ, ΠΔ.32 

ϋ05ΑΒ 02 Φάρμακα χορηγούμενα σε λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό 


ύ05ΑΒ06 02 ΟΑΝΟΙΟΕΟνίΡ 

ΟΥΜΕΥΕΝΕ/ΡΙοοΙίθ 

ΟΑΡ3 

ΟΑΡ3 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

500ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΡΕΧ840ΑΡ3 

ΒΤΧΡϋ<90 

ΒΤΧ1ΥΙΑΕ 

ΠΔ.12, ΠΔ.54, ΠΔ. 57 

ΠΔ.12, ΠΔ.54, ΠΔ. 57 

ΠΔ.12, ΠΔ.54, ΠΔ. 57 


ΠΔ.12: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (οε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛ) 

ΠΔ.32: Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών των οποίων η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα με κατάλληλα διαγνω¬ 
στικά μέσα. Η μετέπειτα χορήγηση και παρακολούθηση των ασθενών μπορεί να γίνεται και εκτός νοσοκομείου 
ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 

ΠΔ.55: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/1023/01 
ΠΔ.57: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/1122/99 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ύΟδΑΒ 03 Φάρμακα χορηγούμενα σε σοβαρές λοιμώξεις από ερπητοϊούς 


ΣΕ: Τα αντι-ιϊκά είναι χρήαιμα ατην αντιμετώπιοη ερπητικών λοιμώξεων μόνο αν χορηγηθούν εντός 48 ωρών από την εμφάνιση 
του εξανθήματος. Μόνο τα οφθαλμικά παρασκευάσματα επιτρέπεται να χορηγηθούν και εντός 7 ημερών. 

ύΟδΑΒΟΙ 03 ΑΟΙΟί-ΟνίΒ 

ΒΙΟΖΙΒΟΧ/Αυτοτθ 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΕΙ3Τ5Χ5) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒϋδΤ2Χ5) 

ΣΕ 

ΟΑΒΟΟδΙΙ/Οβηβρίτθτηι 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΟδ1Χ25) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΊΧ70(ΒΙΙδΤ7Χ10) 

ΣΕ 

0Ε\/ΙΝ0Ι_0Ν/Βγο5 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΕΙ3"ΠΞΒ3) 

ΣΕ 

ΟΥΟΙΟνίΒΑΝ/ΜΕΟΙΟΗΒΟΜ/ΜβάίοίτΓΟΓΓΐ 





ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25ρΐΙδΤΕΡδ) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ70(ΒΙΙδΤΕΡδ) 

ΣΕ 

ΕΙΑΟ Ενί Β/0θ3ΐτιορίΐ3ΐτη 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25ρϋδΤ1Χ25) 

ΣΕ 

ΗΕΕΡΟδΟΕ/ΗβΙρ 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒίΙδΤ5Χ5) 

ΣΕ 

ΗΕΒΖΚυΒ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25ρΐΙδΤ5Χ5) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ70(ΒΙΙδΤ 7X10) 

ΣΕ 

υΝΙΡΕΕΧ/υηί-Ρή3ΓΓΠ3 

ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 

ΧΟΒΟΧ/ΚίΙθ 

ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ70(Β1_ΙδΤ7Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ35(ΒΙΙ3Τ7Χ5) 

ΣΕ 

ΖΕΡΑΜΙΕ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

200ΜΘ 

ΒΤΧ25(ΠΑ,ΦΙΑΛΙΔΙΟ 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ 

ΒΤΧ70(Β1_ΙδΤ7Χ10) 

ΣΕ 

ΖΟνί ΒΑΧ/0 13X0 ννθΙΙοοιτίθ 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ35(ΒίΙδΤ7Χ5) 

ΣΕ 


ΙΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

250ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧδνίΑίδ 

ΣΕ, ΠΔ.5 


οΡίΑΐ.ευδΡ 

400ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧΙΡίΧΙΟΟΜΙ 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒίΙδΤΕΡ5Χ5) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ70 

ΣΕ 

ϋ0δΑΒ09 03 ΡΑΜΟΙΟΕΟνίΒ 





ΕΑΜνίΒ/Νονθάίβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

125ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 

ΣΕ 

ϋΟδΑΕ Αναστολείς πρωτεάσης 




ύΟδΑΕΟΙ δΑΟίΙΙΝΑνίΒ 





ΕΟΒΤΟνΑδΕ/Βοσίιβ 

δΟΡΘ.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ180 ΟΑΡδ 

ΠΔ.12, ΠΔ.56 

ΙΝΝ/ΙΒΑδΕ/Βοοίΐθ 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΙΧ270 

ΠΔ.12, ΠΔ.56 

ύ0δΑΕ02 ΙΝϋΙΝΑνίΡ! 





ΟΒΙΧΙΝ/ΑΝ/ΜθγοΚ δίΐ3τρ Αηά Οοήιτίθ 

ΟΑΡδ 

333ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΙΧ135 

ΠΔ.12, ΠΔ.55 


ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΕΧ360 

ΠΔ.12, ΠΔ.55 


ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΡΕΧ180 

ΠΔ.12, ΠΔ.55 

ύ0δΑΕ03 ΒΙΤΟΝΑνίΒ 





ΝΟΒνίΒ/ΑββοΙΙ 

ΟΡΙΑί.δΟί 

80ΜΘ/ΜΕ 

ΡΙΧ5Χ90ΜΕ 

ΠΔ.12, ΠΔ.58 


δΟΡΘ.ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ336(4ΡΕΧ84) 

ΠΔ.12, ΠΔ.58 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 





ΠΔ.12: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΑ) 



ΠΔ.55: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/1023/01 


ΠΔ.56: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/1088/99 


ΠΔ.58: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/732/00 
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ϋ05ΑΕ04 ΝΕΙΡΙΝΑνίΗ 


νΐΟΑΟΕΡΤ/Ποοήβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΡΙΤ<270 

ΠΔ.12, ΠΔ.56 


ΟΒΑΙ.ΡΟ 

50ΜΘ/Θ 

ΡΕΧ144Θ 

ΠΔ.12, ΠΔ.56 


ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΡΕΧ270 

ΠΔ.12. ΠΔ.56 

ϋ05ΑΕ05 ΑΜΡΗΕΝΑνίΠ 





ΑΘΕΝΕΒΑ3Ε/(3Ι3Χ0 Οίουρ 

50Ρ.0.0ΑΡ3 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ480 (ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ) 

ΠΔ.12, ΠΔ.55 


50Ρ.0.0ΑΡ5 

150ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ240(ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛ) 

ΠΔ.12, ΠΔ.55 

ϋ05ΑΡ Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης 


ϋΟδΑΡΟΙ ΖΙϋΟνυϋΙΝΕ 





ΡΕΤΡΟνίΡ/ΟΙοχο διτιίίΙιΚΙίηθ 

ΟΑΡ5 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100((3ίΑ33 Β0ΤΤΙΕ3) 

ΠΔ.12, ΠΔ.57 


ΟΑΡ5 

250Μ6/ΟΑΡ 

ΒΤΧ40 

ΠΔ.12, ΠΔ.57 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΙΙ3ΤΕΒ3 ΡνΟ) 

ΠΔ.12, ΠΔ.57 


ΙΝΦ30.ΙΝΡ 

200ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ5νΐΑ13Χ20Μ1ΤνΐΑί 

ΠΔ.12, ΠΔ.57 


0ΒΑ1.501 

50ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΙΧ200ΜΙ 

ΠΔ.12, ΠΔ.57 

ϋ05ΑΡ02 ϋΙϋΑΝΟδΙΝΕ 





νΐΟΕΧ/Βπ3ΐοΙ ΜγβΓ3 δρυίββ 

ΟΗνν.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΦΙΑΛΙΔΟ) 

ΠΔ.12, ΠΔ.55 

νΐϋΕΧ ΕΟ/ΒπβΙοΙ ΜγβΓ3 δςυίββ 

ΘΒ.ΟΑΡ 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ1Χ30) 

ΠΔ.12, ΠΔ.55 


ΘΒ.ΟΑΡ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ1Χ30) 

ΠΔ.12, ΠΔ.55 

ϋ05ΑΡ03 ΖΑΕΟΙΤΑΒΙΝΕ 





Ηΐνίσ/ΡοοΙηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.375ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 

ΠΔ.12, ΠΔ.57 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.750ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 

ΠΔ.12, ΠΔ.57 

ϋ05ΑΡ04 δΤΑνυϋΙΝΕ 





ΖΕΡΙΙΤ/ΒπβΐοΙ Μγβτβ δςιιίββ 

ΟΑΡ3 

30ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΙΙ5Τ4Χ14 

ΠΔ.12, ΠΔ.56 


ΟΑΡ3 

40ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΕΙ3Τ4Χ14 

ΠΔ.12. ΠΔ.56 


Ρϋ.ΟΒΑ.301 

1 ΜΘ/Μί 

ΡΙΧ200ΜΙ 

ΠΔ.12, ΠΔ.56 

ϋΟδΑΡΟδ ΕΑΜίνυϋΙΝΕ 





ΕΡΐνΐΒ/0ΐ3Χθ Οτουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΡΙΧ60 ΠΔ.12, ΠΔ. 54, ΠΔ. 57 


ΟΒΑί.ΒΟΙ 

10ΜΘ/ΜΕ 

ΡΙΧ240ΜΙ ΠΔ.12, ΠΔ. 54, ΠΔ. 57 

ΖΕΕΕΙΧ/ (313X0 Θηουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙΙ5ΤΕΒ3) 

ΠΕ, ΠΔ.32 


0ΒΑΕ.30Ε 

5ΜΘ/ΜΕ 

ΡΙ5Κ240ΜΙ 

ΠΕ, ΠΔ.32 

ΠΕ: Σε ενηλίκους ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένη χρόνια ηπατίτιδα Β που έχουν δείκτες ενεργού πολλαπλασιασμού του 
ιού. 

ϋΟδΑΡΟδ ΑΒΑΟΑνίΡ! 





ΖΙΑ0ΕΝ/0Ι3ΧΟ ΟΐΌΐιρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΙ_Ι5Τ6Χ10) 

ΠΔ.12, ΠΔ.58 


0ΒΑΕ.30Ε 

20ΜΘ/ΜΙ 

ΡΕΧ240ΜΕ 

ΠΔ.12. ΠΔ.58 


ΠΔ.12: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛ) 

ΠΔ. 32: Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών των οποίων η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα με κατάλληλα δια¬ 
γνωστικά μέσα. Η μετέπειτα χορήγηση και παρακολούθηση των ασθενών μπορεί να γίνεται και εκτός νοσοκομείου. 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 

ΠΔ.55: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/1023/01 
ΠΔ.56: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/1088/99 
ΠΔ.57: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/1122/99 
ΠΔ.58: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/732/00 
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ϋ05ΑΡ07 ΤΕΝΟΡΟνίΗ 

νΐΡΙΕΑϋ/0Νβ3<ϋ Ε.Ο.ΤΑΒΕ 245ΜΘ/ΤΑΒ ΕΕΧ30 ΠΔ.12 

ϋ05ΑΡ30 ΕΑΜίνυϋΙΝΕ + ΖΙϋΟνυϋΙΝΕ 

00ΜΒΜΡΪ/ΘΙ3ΧΟ Οτουρ Ρ.Ο.ΤΑΒ (150+300)Μ(3/ΤΑΒ ΒΊΧ60(ΒΕΙ3ΤΕΒ3) ΠΔ.12, ΠΔ.56 

ϋ05ΑΡ30 ΕΑΜίνυϋΙΝΕ + ΖΙϋΟνυϋΙΝΕ + ΑΒΑΟΑνίΡΙ δϋΕΡΑΤΕ 

ΤΡΙΙΖΜΡΙ/ΘΙ3Χ0 ΟΓΟυρ Ρ.Ο.ΤΑΒ (150+300+300)Μ(3/ΤΑΒ ΒΤΧ60 ΠΔ.12, ΠΔ.55 

ϋ05Α(3 Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης 

ϋ05Α<301 ΝΕνίΡΑΡΙΝΕ 

VIΡΙΑΜυΝΕ/Βθθίΐπη9ΘΓ ΟΡΙΑΕ.3ϋ3Ρ 50ΜΟ/5ΜΕ ΡΕΧ240ΜΕ ΠΔ.12, ΠΔ.56 

ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ60(ΒΙΙ8Τ6Χ10) ΠΔ.12, ΠΔ.56 

ϋ0δΑΟ03 ΕΡΑνίΡΙΕΝΖ 

ΒΤΟΟΡΙΙΝ/ΜθιόΚ δίΐ3τρ Αηά ϋοίιητβ ΟΑΡ3 50ΜΟ/ΟΑΡ ΡΕΧ30 ΠΔ.12, ΠΔ.55 

ΟΑΡ3 ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ ΡΕΧ30 ΠΔ.12, ΠΔ.55 

ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΡΕΧ90 ΠΔ.12, ΠΔ.55 

ϋ06 Ανοσοοροί και ανοσοσφαιρίνες 

ϋ06Β Ανοσοσφαιρίνες 

ιΙ06ΒΑ Ανθρώπινες φυσιολογικές ανοσοσφαιρίνες 

ΠΕ: Σύνδρομα πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας: συγγενής αγαμμασφαιριναιμία και υπογαμμαοφαιριναιμια κοινής ποικίλλου- 
σας ανοσοανεπάρκειας, σοβαρές περιπτώσεις συνδυασμένης ανοσοανεπάρκεια. Δευτεροπαθή υπογαμμαοφαιριναιμια σε 
ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και πολλαπλό μυέλωμα με υποτροπιάζουσες βακτηριακές λοιμώξεις. Παιδιά με 
ΑΙϋδ τα οποία πάσχουν από επαναλαμβανόμενες βακτηριακές λοιμώξεις. 

ϋΟΘΒΑΟΙ ΙΜΜυΝΟΟΕΟΒυΕΙΝ ΗυΜΑΝ ΝΟΒΜΑΕ 

ΟΑΜΜΑνΕΝΙΝ Ρ/Γερολυματος ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 2.50/νΐΑί ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 VIΑΕΧ50ΜΕ ΠΕ. ΠΔ.5, ΠΔ.54 

ϋ06ΒΑ02 ΙΜΜυΝΟΟΕΟΒυΕΙΝ ΗυΜΑΝ ΝΟΒΜΑΕ 


ΡΕΕΒΟΟΑΜΜΑ/ϋθητο 

ΙΝύ.30.ΙΝΕ 

5% 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

5% 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΟΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ200ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 

ΟΑΜΜΑΘΑΒϋ δϋ/Β3ΧΐθΓ 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

0.5Θ/ΒΟΤΤΕΕ 

ΒΤΧ(ΐνΐΑΕΧΟ,5(3+1 νΐΑΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

2.5Θ/νΐΑΕ 

ΒΤΧ(1 \/ΙΑΕΧ2,5(3+1VIΑΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

50/ΒΟΤΤΕΕ 

ΒΤΧ(1 Β0ΤΤΕΕΧ53+1ΒΟΤ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΟΟ/ΒΟΤΤΕΕ 

ΒΤΧ 1Β0ΤΤΕΕΧ10(3+1Β0Τ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 

ΙΝΤΒΑΘΕΟΒΙΝ Ρ/Ιονιος 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ20ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧΙΦιάλ. έγχυσηςΧ50ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

1 Φιάλη έγχυσης Χ100ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

1 Φιάλη έγχυσης Χ200ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 

ΟΟΤΑΘΑΜ/Οοΐ3ρίΐ3ητΐ3 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ20ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧ 1VIΑΕΧ100Μ Ε 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

5% 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ200ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.12: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛ) 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 

ΠΔ.55: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/1023/01 
ΠΔ.56: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/1088/99 
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ϋ06ΒΒ Ειδικές ανοσοσφαιρίνες 

ύΟΘΒΒΟΙ ΙΜΜΕΙΝΟΟΕΟΒΕΙΕΙΝ ΗΙΙΜΑΝ ΑΝΤΙ-ϋ (ΒΗΟ) 

ΠΕ: Για την πρόληψη της ευαιαθητοποίηαης ατο Ηήο(0): Η κύρια εφαρμογή είναι η πρόληψη της αιμολυτικής νόοου των νεο¬ 
γνών που οφείλεται στον παράγοντα τήβευε. θα πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες εθνικές συστάσεις για την προ- και περιγεν- 
νητική παρακολούθηση. 

ΒΗΕδΟΟΑΜΜΑ Ρ/Γερολυματος ΙΝϋ.δΟΕ 300Μ03/1.5ΜΕΑΜΡ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1.5ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.5 

ύ06ΒΒ02 ΙΜΜυΝΟΟΕΟΒΕΙΕΙΝ ΗΙΙΜΑΝ ΑΝΤΙ-ΤΕΤΑΝϋδ 

ΤΕΤΑΘΑΜ-Ρ/Γερολυ ματος ΙΝύ.δΟΕ 250ΐυ/1 ΜΙ_ ΑΜΡ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ 

ΙΝύ.δΟΕ 250Ιϋ/1ΜΕΑΜΡ ΒΤΧ50ΑΜΡΧ1 ΜΙ 

ϋ06ΒΒ04 ΙΜΜΕΙΝΟΟΕΟΒΕΙΕΙΝ ΗΙΙΜΑΝ ΑΝΤΙ-ΗΕΡΑΤ1Τ. Β 

ΠΕ: Για προφύλαξη ατόμων έναντι της ηπατπτδας Β, μετά από έκθεοη, εφόσον δεν έχουν προηγούμενα εμβολιασθεί ή έχουν 
εμβολιασθεί ελλειπώς ή των οποίων το επίπεδο των αντισωμάτων είναι ανεπαρκές (δηλαδή <1 Οτηΐυ/ΓηΙ). Αυτή η παθητική ανο¬ 
σοποίηση των ατόμων, που είναι εκτεθειμένα σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, πρέπει να συνοδεύεται από ταυτόχρονο εμβολια¬ 
σμό. 

ΑΕΙΝΑΤίν δ.Ο./Οοΐ3ρΙΐ3ΠΤΐ3 ΙΝϋ.δΟΕ 1250 Ιϋ/5Μί ΑΜΡ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ5ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 

ϋ06ΒΒ09 ΡΕΑ8ΜΑΡΒΟΤΕΙΝ,ΗΙΙΜΑΝ (ΡΑΟ.ΙΧ 500 ΐυ) + ΙΜΜΙΙΝΟΟΕΟΒΙΙΕΙΝ ΗΕΙΜΑΝ ΑΝΤΙ-ΟΥΤΟΜΕΟΑΕΟ- 

νιπυδ 

ΠΕ: Προφύλαξη από τις κλινικές εκδηλώσεις της λοίμωξης από κυτταρρομεγαλόίό σε ασθενείς που υπόκεινται σε ανοσοκατα- 
σταλτική αγωγή ιδίως σε λήπτες μοσχευμάτων. 

ΜΕΟΑΕΟΤΕΟΤ/Ιονιος ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 50υ/ΜΙ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 50ϋ/ΜΕ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ20ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 50ϋ/ΜΕ ΒΤΧ1 γυάλινη φιάλη ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ϋ06ΒΒ16 ΡΑΕίνίΖΕΙΜΑΒ 

ΠΕ: Ενδείκνυται στην πρόληψη σοβαρής νόσου του κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος που απαιτεί εισαγωγή στο νοσοκο¬ 
μείο μετά από λοίμωξη από τον αναπνευστικό συγκυτικό ιό (Β3ν) οε παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά από κύηση των 35 εβδο¬ 
μάδων ή λιγότερο και είναι ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών κατά την έναρξη της εποχιακής έξαρσης του Β5ν ή οε παιδιά 
που είναι μικρότερα των 2 ετών και χρειάζονται αγωγή για βρογχοπνευμονική δυσπλασία στους τελευταίους 6 μήνες. 
δΥΝΑΟΙδ/ΑΕΕοΙί Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ ΙΟΟΜΟ/ΥΙΑΕ ΒΤΧ1ΥΙΑΕ+1ΑΜΡΧ1 ΜΕδΟί ΠΕ, ΠΔ.5 


ϋ07 Εμβόλια 

ΣΕ: Συνιστάται η τεκμηριωμένη χρήση των εμβολίων και μόνο στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Όταν κρίνεται 
απαραίτητη η χορήγηση των πολυδύναμων εμβολίων αυτή θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία (3ΡΘ) και 
πάντοτε υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. 

ϋ07Α Εμβόλια βακτηρίων 

ϋ07ΑΟ Εμβόλια αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β 

ϋ07ΑΟ01 ΗΑΕΜΟΡΗΙΕΕΙ3 ΤΥΡΕ Β ΡΟΕΥ3ΑΟ. ΟΟΝϋΕΙΟΑΤΕΟ ΤΟ ΤΕΤΑΝΕΙ5 ΡΒΟΤΕΙΝ 

ΑΟΤ-ΗΙΒ/νίθηβχ ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 10ΜΟΘ/0.5ΜΕ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ0.5ΜΕ+1δΥΒ ΣΕ 

ϋ07ΑΟ01 ΗΑΕΜΟΡΗΙΕΕΙ3 ΙΝΡΕΕΙΑΝΖΑΕ ΤΥΡΕ Β 0ΕΙ003Α00ΗΑΒΙ0Ε + ϋΙΡΗΤΕΒΙΑ ΟΒΜ 197 ΡΒΟΤΕΙΝ 

ΗΙΒΤΙΤΕΒ/ννγβΙή ΙΝϋ.δΟΕ 10ΜΟΘ+25ΜΟΘ/ϋΟ 0.5ΜΕ ΒΤΧίνίΑΕΧΟ.δΜΕ ΣΕ 

ύ07ΑΟ01 ΡΕΒΤΕΙ33Ι3 ΑΟΕΕΕΕΙΕΑΒ (ΡΕΒΤυ33Ι3 ΤΟΧΟΙϋ, ΡΗΑ, 69 ΚϋΑ ΟυΤΕΒ ΜΕΜΒΒΑΝΕ ΡΒΟΤΕΙΝ) + 

ΡΙΕΑΜΕΝΤΟΕΙ5 ΗΑΕΜΑΟΟΕΕΙΤΙΝΙΝ (ΡΗΑ) + ΡΕΒΤΑΟΤΙΝ (69 ΚϋΑ ΟυΤΕΒ ΜΕΜΒΒΑΝΕ ΡΒΟΤΕΙΝ-69Κ) 
+ ϋΙΡΗΤΗΕΒΙΑ ΤΟΧΟΙϋ, ΑϋδΟΒΒΕϋ + ΤΕΤΑΝΕΙ5 ΤΟΧΟΙϋ + ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ ΡΟΕΙΟνίΒυβ νΑΟΟ ΤΥΡΕ I 
+ ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ 

ΙΝΡΑΝΒΙΧ ΙΡν ΗΙΒ/δίτιιΙΙι ΚΙίηβ ΒθθοΙιθιτι 

ΙΝϋ.δϋδΡ ΒΤΧ1VI ΑΕ(ΗΙ Β)τ 1ΡΕ. ΣΕ 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 
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ϋ07ΑΟ51 ΗΑΕΜΟΡΗΙΕυβ ΙΝΡΕΙΙΕΝΖΑΕ ΤΥΡΕ Β ΟΑΡδυΕΑΡ ΡΟΕΥδΑΟΟΗΑΡΙϋΕ (ΡΡΡ) ΑΝϋ ΤΕΤΑΝΙΙδ ΤΟΧΟΙϋ 

ΗΙΒΕΡΙΧ/δηηϊΐΤι ΚΙίηβ ΒββοΤίΗΓΠ ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ ΙΟΜΟ ΡΠΡ/0.5ΜΙ(ϋΟ3Ε) ΒΊΧΐνΐΑΕΧΟ.δΜΕ(ϋΟδΕ) ΣΕ 

ϋ07ΑΗ Εμβόλια μηνιγγιτιδόκοκκου 

ϋ07ΑΗ01 ΕΥΟΡΗΙΕΙΖΕϋ ΡΟΕΥδΑΟΟΗΑΡΙϋΕ ΟΡ ΝΕΙδδΕΡΙΑ ΜΕΝΙΝΟΠΊδ ΤΥΡΕ Α + ΕΥΟΡΗΙΕΙΖΕϋ 
ΡΟΕΥδΑΟΟΗΑΡΙϋΕ ΟΡ ΝΕΙδδΕΡΙΑ ΜΕΝΙΝΟΠΊδ ΤΥΡΕ Ο 

νΑΟΟΙΝ ΜΕΝΙΝΟΟΟΟΟΟΙΟυΕ ΜΕΡΙΕυΧ/ν^ηβχ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ δΟ+δΟΜΟΘ/Ο,δΜΙϋΟδΕ ΒΤΧίνίΑΕ+δΥΒΟ.δΜΕδΟΕ ΣΕ, ΠΔ.33 

Ί07ΑΗ02 ΜΕΝΙΝΟΟΟΟΟΟΑΕ ΟΡΟυΡ Ο (ΟΕΙΟΟδΑΟΟΗΑΡΙΟΕ ΟΟΝϋυΟΑΤΕϋ ΤΟ ϋΙΡΗΤΗΕΡΙΑ ΟΡΜ 197 
ΡΡΟΤΕΙΝ) 

ΜΕΝΙΝΟΙΤΕΟ/ννγβΙή ΙΝϋ,δϋδΡ ΙΟΜΟΘ/Ο.δΜΕ ϋΟδΕ ΒΊΧΐνΐΑΕΧΟ,δΜΕ(ϋΟδΕ) ΣΕ, ΠΔ.33 

ΜΕΝΙΝΝ/ΑΟΤ (ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔ0Κ0ΚΚ0Υ)/νί3ηβχ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 10Μ(3/0,δΜΕ(ϋΟ3Ε) ΒΤΧίνίΑΕ+ΐνίΑΕΧΟ,δΜΕ ΣΕ, ΠΔ.33 

ΜΕΝϋυθΑΤΕ(ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ)/Γερολυματος 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 10ΜΟ/0,δΜΕ(ϋΟ3Ε) ΒΤΧίνίΑΕ+ΐνίΑΕΧΟ,δΜΕ ΣΕ, ΠΔ.33 

Ί07ΑΗ02 ΜΕΝΙΝΟΟΟΟΟΟΑΕ ΟΡΟυΡ Ο (ΡΟΕΥδΑΟΟΗΑΡΙΟΕ ΟΟΝϋυΟΑΤΕϋ ΤΟ ΤΕΤΑΝΙΙδ ΤΟΧΟΙϋ ΡΡΟΤΕΙΝ 

ΝΕΙδ\/Α0-0/Β3ΧΐθΓ Ηθ3ΐΐΕ 03ΓΘ ΙΝϋ,δϋδΡ ΙΟΜΟΟ/Ο,δΜΕ ΒΤΧ1ΡΡ,3ΥΡ.0,5ΜΕ ΣΕ, ΠΔ.33 

Ί07ΑΗ04 ΝΕΙδδΕΡΙΑ ΜΕΝΙΝΟΙΤΙϋΙδ Α + ΝΕΙδδΕΡΙΑ ΜΕΝΙΝΟΙΤΙϋΙδ Ο + ΝΕΙδδΕΡΙΑ ΜΕΝΙΝΟΙΤΙϋΙδ Υ + 
ΝΕΙδδΕΡΙΑ ΜΕΝΙΝΟΙΤΙϋΙδ ΝΛ/135 

ΜΕΝΟΜΕΙΝΕ(ΝΕΙ3δΕΡΙΑ ΜΕΝΙΝΟΙΤΙϋΙδ ΟΒΟΕΙΡ3 Α,0,Υ,νν-135/νί3ηθχ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ (50+50+50+50)ΜΟ/ϋ03Ε ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΕ 30Εν ΣΕ, ΠΔ.33 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ (50+50+50+50)ΜΟ/ϋ03Ε ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 νΐΑΙ_ (ΙΟΔΟΣΕΙΣ) ΣΕ, ΠΔ.33 

ϋ07Αϋ Εμβόλια για τον κοκκύτη σε συνδυασμούς 

ϋ07Αϋ ΡυΡΙΡΙΕϋ ϋΙΡΗΤΕΡΙΑ ΤΟΧΟΙϋ + ΡυΡΙΡΙΕϋ ΤΕΤΑΝΙΙδ ΤΟΧΟΙϋ + ΒΟΡϋΕΤΕΕΕΑ ΡΕΡΤυδδΙδ 

ϋ.Τ. ΟΟΟ Αϋ30ΡΒΕ/νί3ΠΘΧ ΙΝϋ,δϋδΡ ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.ΧΟ,δΜΕ ΣΕ 

ΙΝϋ,δυδΡ ΒΤΧ20 ΡΡ.δΥΡ.ΧΟ,δΜΕ ΣΕ 


ϋ07Αϋ ϋΙΡΗΤΗΕΡΙΑ ΤΟΧΟΙϋ, ΑϋδΟΡΒΕϋ + ΤΕΤΑΝΙΙδ ΤΟΧΟΙϋ + ΡΕΡΤΙΙδδΙδ ΑΟΕΕΕΙΙΕΑΡ (ΡΕΡΤυδδΙδ 

ΤΟΧΟΙϋ, ΡΗΑ, 69 ΚϋΑ ΟυΤΕΡ ΜΕΜΒΡΑΝΕ ΡΡΟΤΕΙΝ) 


ΙΝΡΑΝΒΙΧ/διτπΐή ΚΙίηθ ΒββοΕιβηι ΙΝϋ,δυδΡ 

ΙΝΡΑΝΡΙΧ ΗΕΡΒ ΙΡν ΗΙΒ (ΗΕΧΑ)/3ιηίΐΤι ΚΙίηβ ΒββοΜβηι 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΡ.ΧΟ,δΜΕ 

ΣΕ 

ίηί.ευερ & ρό.ίηί.ευε Ο,δΜΕ ΡΡ.3ΥΒ (3.ϋ.) 

ΡΡ3ΥΒΧ0.5ΜΕ+1ΡΕ 

ΣΕ 

ΙΝΡΑΝΡΙΧ ΗΕΡΒ/3ΓπίΐΤι ΚΙίηβ ΒββοΙιβΓη 



ΙΝϋ,δϋδΡ ΙΡΡ.δΥΒ.(ΙϋΟδΕ) 


ΣΕ 


Ί07ΑΊ ΡυΡΙΡΙΕϋ ϋΙΡΗΤΕΡΙΑ ΤΟΧΟΙϋ + ΡυΡΙΡΙΕϋ ΤΕΤΑΝυδ ΤΟΧΟΙϋ + ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ ΡΟΕΙΟνίΡυδ νΑΟΟ 

ΤΥΡΕ I + ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ ΡΟΕΙΟνίΡυδ νΑΟΟ ΤΥΡΕ II + ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ ΡΟΕΙΟνίΡυδ νΑΟΟ ΤΥΡΕ III + 
ΒΟΡϋΕΤΕΕΕΑ ΡΕΡΤυδδΙδ 

ΤΕΤΡΑΟΟΟ ΜΕΡΙΕυΧ/νίθηβχ ΙΝϋ,δϋδΡ ΒΤΧ1 ΡΡ.3ΥΗΧ0.5ΜΕ ΣΕ 

ϋ07ΑΕ Εμβόλια πνευμονιόκοκκου 

Ί07ΑΕ ΡυΡΙΡΙΕϋ ΟΑΡδυΕΑΡ ΡΟΕΥδΑΟΟΗΑΡΙϋΕδ ΟΡ δΤΡΕΡΤΟΟΟΟΟυδ ΡΝΕυΜΟΝΙΑΕ 23 - νΑΕΕΝΤ 

ΡΝΕυΜΟ-23/νί3ΠΘΧ ΙΝϋ.δΟΕ 25ΜΟΧ23/0,5ΜΕΡΡδ ΒΤΧΙΡ.Ρ.δΥΒΧΟ,δΜΕ ΣΕ 

ΙΝϋ.δΟΕ 2δΜΟΧ23/0.5ΜΕΡΡδ ΒΤΧ20Ρ.Ρ3ΥΡΙΧ0,δΜΕ ΣΕ 


ΠΔ.33: Από τα φαρμακεία με αιτιολογημένη φυλασσόμενη συνταγή διετούς διάρκειας χορηγούμενη από παιδιάτρους, ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρι¬ 
κής, παθολόγους και επιμέρους ειδικότητες παθολογίας όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αποδεκτές, κατά τη διαδικασία 
αμοιβαίας αναγνώρισης σε κοινοτικό επίπεδο, ενδείξεις του συγκεκριμένου εμβολίου. 
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8435 


ϋ07ΑΕ01 ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 1 + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙΟΕ 2 + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 3 + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 4 + 

ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 5 + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 6Β + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 7Ρ + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 8 + 
ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 9Ν + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 9ν + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 10Α + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 11Α 
+ ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 12Ρ 

ΡΝΕΙ ΙΜΕΙΝΕ/\Λ/γβίΐΊ ΙΝϋ.δΟΕ 2δΜΟΧ23/0,δΜΕ3ΥΒ. ΒΤΧΙΡΕ.δΥΒΧΟ,δΜΕ ΣΕ 

ϋ07ΑΕ01 ΡΝΕΕΙΜΟΟ.ΡΟΕΥδΑΟ.δΑΝΙδΗ Τ 

ΡΝΕΙΙΜΟΝ/ΑΧ 23\/ΙΑΙ/νί3ηθΧ ΙΝϋΑΑ 0,δΜΙτνΐΑΕ(1 ϋΟδΕ) ΒΤΧίνίΑΕΧΟ,δΜΕ ΣΕ 

ΙΝϋΑΑ Ο,δΜΕ ΡΡ.3ΥΒ (ΙϋΟδΕ) ΒΤΧΙΡΕ.δΥΒΧΟ,δΜΕ ΣΕ 

ϋ07ΑΕ02 ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 4 + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΡΙΙϋΕ 6Β + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΒΙϋΕ 9ν + ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΒΙϋΕ 14 

ΡΒΕνΕΝΑΒ/ννγΘΐή-ΕθάθΐΙθ \/3θθίηθ3 

ΙΝϋ.3ϋ3Ρ ΒΤΧίνίΑΙΧΟ,δΜΕ ΣΕ 

ϋ07ΑΜ Εμβόλια τετάνου 

ϋ07ΑΜ01 ΤΕΤΑΝΙΙδ ΤΟΧΟΙϋ, ΑϋδΟΒΒΕϋ 

ΑΝΑΤΟΧΑΕ-ΤΕ-ΒΕΒΝΑ/Φαραν ΙΝϋ.δϋδΡ ΙΟΕΡ/ϋΟδΕ Ο.δΜί ΒΤΧ2ΑΜΡΧ0.6ΜΕ (2ϋΟ) ΣΕ 

ϋ07ΑΜ51 ϋΙΡΗΤΡΙΕΒΙΑ ΤΟΧΟΙϋ, ΑϋδΟΒΒΕϋ + ΤΕΤΑΝΙΙδ ΤΟΧΟΙϋ, ΑϋδΟΒΒΕϋ 

ΑΝΑΤΟΧΑΕ ϋΙ ΤΕ ΒΕΡΙΝΑ/Φαραν ΙΝϋ.δϋδΡ (2δ+10)ίΡ/0.δΜίΑΜΡ Β7Χ2ΑΜΡΧΟ.δΜΕ(2ϋΟ) ΣΕ 

ϋ07ΑΜ51 ΡυΡίΙΡΙΕϋ ϋΙΡΡΙΤΕΒΙΑ ΤΟΧΟΙϋ + ΡΕΙΒΙΡΙΕϋ ΤΕΤΑΝΙΙδ ΤΟΧΟΙϋ 

Ο.Τ.νΑΧ/νί3ΠθΧ ΙΝϋ.δϋδΡ (4+40)Ιϋ (ΑϋϋίΤδ) ΒΤΧΡΡ3ΥΡΙΧ0.5Μί(1 ϋΟ) ΣΕ 

ΙΝϋ.δϋδΡ ΙΝϋ.δϋδΡ. ΒΤΧ1ΑΜ ΡδΥΡΙΧΟ. δ Μ Ε( 1ΔΟ ΣΕ 

ΙΝϋ.δϋδΡ ΙΝϋ.δϋδΡ. ΒΤΧ20ΑΜδΥΒΧ0,δΜΕ(20Δ ΣΕ 

νΑΟΟΙΝ ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΟΕΙΕ ΜΕΒΙΕΕΙΧ/νίβηθχ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 401ϋ ΒΤΧΙΡΡ.δΥΒ.ΧΟ,δΜΕ ΣΕ 

ϋ07ΑΡ Εμβόλιο τυφοειδούς 

ϋ07ΑΡ VI ΡΟΕΥδΑΟΟΡΙΑΒΙϋΕ ΟΡ δΑΕΜΟΝΕΕΕΑ ΤΥΡΗΙ 

ΤΥΡΗΕΡΙΙΧ/διτιίΐΙι ΚΙίηθ ΒθθθΙΐ3Γη ΙΝϋ.δΟί 25ΜΟ<3/ϋΟδΕΟ,5ΜΕ ΒΤΧΙ(ΡΡδΥΒ.ΧΟ.δΜΙ) ΣΕ 

ϋ07Β Εμβόλια Ιών 

ϋ07ΒΒ Εμβόλια γρίππης 

ϋ07ΒΒ Α/ΝΕ\Λ/ ΟΑΕΕϋΟΝΙΑ/20/99 (Η1Ν1) ΕΙΚΕ δΤΡΙΑΙΝ (Α/ΝΕ \Ν ΟΑΕΕϋΟΝΙΑ 20/99) + 

Α/ΜΟδΟΟ\Λ//10/99(Η3Ν2) ΕΙΚΕ δΤΡΙΑΙΝ (Α/ΡΑΝΑΜΑ/2007/99(ΡΙΕδνΐΒ-17) + 

Β/ΟΙΙΑΝΟϋΟΝΟ/120/2000 

ΑϋϋΙ0ΒΙΡ/νί3ΠΘΧ ΙΝϋ.δϋδΡ (1δ+1δ+1δ)ΜΟ ΒΤΧ ΙΡΡ.δΥΒ.ΧΟ,δΜΙ ΣΕ 

ϋ07ΒΒ Α/ΒΕΙϋΙΝΟ/262/95 (Χ-127) + Α/δΥϋΝΕΥ/5/97 (ΡΙΕδνΐΡί-13) + Β/ΥΑΜΑΝΑδΗΙ/166/98 

ΕΧ/ΑΟΡΙΡ/Κιΐθ ΙΝϋ.δϋδΡ (1δ+1δ+1δ)ΜΟ/0,δΜΕ ΒΤΧΙΡΡ.δΥΡΙ.ΧΟ.δΜΕ ΣΕ 

ϋ07ΒΒ Α/ΜΟδΟΟ\Λ//10/99(Η3Ν2) ΕΙΚΕ δΤΡΙΑΙΝ (Α/ΡΑΝΑΜΑ/2007/99(Ρ!ΕδνΐΡ!-17) + Α/ΝΕ νν 


ΟΑΕΕϋΟΝΙΑ/20/99(Η1Ν1) ΕΙΚΕ δΤΡΙΑΙΝ (Α/ΝΕνν ΟΑΕΕϋΟΝΙΑ 20/99) (ΐνΡΙ-116) + Β/ΒΕΙϋΙΝΟ/184/93 
ΕΙΚΕ δΤΡΙΑΙΝ (Β/ΥΑΜΑΝΑδΗΙ/166/98) 


ΑΟ Β1Ρ ΡΑΕ/Γερολυ ματος 

ΙΝϋ.δϋδΡ 

(1δ+1δ+1δ)ΜΟ/0,3ΜΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΒΧΟ,δΜΕ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 

ΣΕ 

ΡΕΕΙΑΒΙΧ/διτιίΙΙι ΚΙίηβ ΒθθοΙι3ΙΤΙ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 

(1δ+1δ+1δ)ΜΟΘ/0,δΜΕ 

ΒΤΧΙΡΕ.δΥΒΧΟ,δΜΕ 

ΣΕ 

ΙΝΡΕΕΙΥΑΟ 3ΕΙΒ-ΕΙΝΙΤ/δοΙν3γ ΡΙΐ3ητΐ3ΐΝϋ.3υδΡ 

( 1 δ+ 1 δ+ 1 δ)τιθ 9 / 0 ,διηΙ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΒΧΟ,δΜΕ/003 

ΣΕ 

νΑΧΙΘΠΙΡ/νίβηθχ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 

(1δ+1δ+1δ)ΜΟ/0,δΜΕ/Ό 

ΒΤΧ1ΡΡ3ΥΒΧ0,δΜΕ(1ΟΟ 

ΣΕ 

ΥΑΧΙΟΒΙΡ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)/νί3ηθχ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 

(7,δ+7,δ+7,δ)ΜΟ/0,2δ 

ΒΤΧ1 ΡΡ.3ΥΒΧ0,2δΜΕ(1 ϋ 

ΣΕ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ϋ07ΒΟ Εμβόλια ηπατίτιδας 

ϋ07Β001 ΗΕΡΑΤΙΤΙδ Β δίΙΒΡΑΟΕ ΑΝΤΙΟΕΝ (ΗΒδ ΑΟ), ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 


ΕΝΟΕΠΙΧ/δηιΙΐΙι ΚΙίηθ Βθθθίΐ3Γη ΙΝϋ.δϋδΡ 

ΙΝϋ.δϋδΡ 

ϋ07Β001 ΗΕΡΑΤΙΤΙδ Β δίΙΠΕΑΟΕ ΑΝΤΙΟΕ 

ΙΟΜΟΟ/Ο.δΜί (1 ϋΟδΕ) 

20ΜΟΘ/1 Μί νΐΑΙ 

ΒΤΧ1 νΐΑίΧ0.5Μί+δΥΡ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ Μί+δΥΒ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΗΒνΑΧΡΠΟ/Ανβηΐίδ Ρ35ΐβυΓ ΙΝϋ.δϋδΡ 

δΜΟ/Ο.δΜί 

ΒΤΧίνίΑίΧΟ,δΜί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

δΜΟ/Ο,δΜί 

ΒΤΧΙΡΒΕΕ.δΥΒ 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

ΙΟΜΟ/ΙΜί 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΜΕ 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

ΙΟΜΟ/ΙΜί 

ΒΤΧ1 ΡΒΕΕ.δΥΒΧΙ Μί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

40ΜΟ/1ΜΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ Μί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

40ΜΟ/1Μί 

ΒΤΧ1 ΡΒΕΕ.δΥΒΧΙ ΜΙ 

ΣΕ 

ϋ07Β001 

ΗΕΡΑΤΙΤΙδ Β δίΙΒΡΑΟΕ ΑΝΤΙΟΕΝ (ΗΒδ ΑΟ), ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 



ΒΕ00ΜΒΐνΑΧ/νί3ηθΧ ΙΝϋ.δϋδΡ 

δΜΟΟ/Ο.δΜί 

ΒΤΧΙΡΕ,δΥΒ,ΧΟ,δΜΙ 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

ΙΟΜΟΟ/1 Μί 

ΒΤΧΙΡΡ,δΥΒΧΙΜί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

40ΜΟΟ/1ΜΙ 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΜί 

ΣΕ 

ϋ07Β002 

ΗΕΡΑΤΙΤΙδ Α, νΐΡΐυδ, ΡίΙΒΙΡΙΕϋ ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ 



Α\/ΑΧΙΜ/νί3ηθχ ΙΝϋ.δϋδΡ 

160 υ/0.5Μί 

ΒΤΧ1 ΡΡ,δΥΒ,ΧΟ,δΜί 

ΣΕ 

ϋ07Β002 

ΗΕΡΑΤΙΤΙδ Α νΐΡίυδ ΑΝΤΙΟΕΝ (ΗΜ 175 δΤΗΑΙΝ) 



ΗΑνΒΙΧ (ΕΜΒ. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ)/δΓηίίΙι ΚΙίηβ ΒβθθΙΐ3Γη 




ΙΝϋ.δϋδΡ 

720ΕΙΙδΑ ϋΝΙΤδ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΡΡ. δΥΒ.ΧΟ,δΜί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

1440ΕΕΙ3Α ϋΝΙΤδ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧΙΡΡ,δΥΒ,ΧΙΜΙ 

ΣΕ 

ϋ07Β002 

ΗΕΡΑΤΙΤΙδ Α, νΐΡΐυβ, ΡυΒΙΡΙΕϋ ΙΝΑΟΤΙΥΑΤΕΟ 



νΑΩΤΑ(ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α)/νί3ηβχ 




ΙΝϋ.δϋδΡ 

25ϋ/0.5Μί(1ΔΟΣΗ) 

ΒΤΧ1 ΡΡ,δΥΒ,ΧΟ,δΜί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

50ϋ/1Μί(1ΔΟΣΗ) 

ΒΤΧΙΡΡ.δΥΒ.ΧΙΜί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

25ϋ/0,5Μί(1ΔΟΣΗ) 

ΒΤΧίνίΑίΧΟ,δΜί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

50ϋ/1Μί(1ΔΟΣΗ) 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΜί 

ΣΕ 

ϋ07Β020 

ΗΕΡΑΤΙΤΙδ Α νΐΡΐυδ ΑΝΤΙΟΕΝ (ΗΜ 175 3ΤΡΙΑΙΝ) + ΗΕΡΑΤΙΤΙδ Β δυΡΙΡΑΟΕ ΑΝΤΙΟΕΝ (ΗΒδ ΑΟ), 


ΡίΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 




ΤννίΝΒΙΧ/δηιΙΙΙι ΚΙίηθ Βθθοίιβιτι ΙΝϋ.δϋδΡ 

Ε.ϋ+10μ9/0,5Μί(1ΔΟΣΗ 

ΒΤΧ1 ΡΡ. δΥΒΧΟ,δΜί 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δϋδΡ 

720Ε. ϋ+μ9/Μί+20μ9/ΜΕ 

ΒΤΧΙΡΡ,δΥΒΧΙΜί 

ΣΕ 

ϋ07Βϋ 

Εμβόλια ιλαράς 




ϋ07Βϋ01 

ΜΕΑδίΕδ ΥΙΒίΙδ ίΙΥΕ ΑΤΤΕΝίΙΑΤΕΟ δΟΗννΑΡΖ 3ΤΒΑΙΝ 



ΒΟυνΑΧ ΜΕΠΙΕυΧ/νίθηθχ ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΟΤΟΙϋδΟ/ΟΟ 0.5ΜΕ 

1 νΐΑί+1 δΥΒΧΟ.δΜίδΟίΥ 

ΣΕ 

ϋ07Βϋ52 

ΜΕΑδίΕδ ΥΙΒίΙδ ίΙΥΕ ΑΤΤΕΝίΙΑΤΕΟ ΕΝΟΕΒ’δ/ΕϋΜΟΝδΤΟΝ + ΜίΙΜΡδ ΥΙΒίΙδ ίΐνΕ ΑΤΤΕΝίΙΑΤΕΟ 


ϋ.ίΥΝΝ (Β ίΕΥΕί) + ΒίΙΒΕίίΑ ΥΙΒίΙδ ΥΑΟΟΙΝΕ ϋνΕ ΑΤΤΕΝίΙΑΤΕΟ 


ΜΜΠ~ΙΙ/νί3ηθχ ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

δΟΟΟΤΟΙΡδΟ/ΡΟδΕ 

ΐνίΑί+δΥΒΧΟ.δΜί 30ίΥ 

ΣΕ 

ϋ07Βϋ52 

ΜΕΑδίΕδ νΐΡίϋδ Ι_ΐνΕ ΑΤΤΕΝΙΙΑΤΕΟ δΟΗννΑΒΖ 3ΤΒΑΙΝ + ίΙΥΕ ΑΤΤΕΝίΙΑΤΕΟ ΜυΜΡδ ΥΙΒίΙδ (ΒΙΤ 


4385 δΤΡίΑΙΝ) + ΒίΙΒΕίίΑ ΥΙΒίΙδ ίΙΥΕ ΑΤΤΕΝίΙΑΤΕΟ ννίδΤΑΡί ΒΑ27/3 δΤΡΑΙΝ 



ΡΠΙΟΠΙΧ (ΙΛΑΡΑΣ,ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ,ΕΡΥΘΡΑΣ)/3ιτιΙΙΙι ΚΙίηθ ΒθθοΙί3Γϊι 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 


ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ0.5ΜΙ_+1 ΡΡ. 


ΣΕ 
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ϋ07ΒΕ Εμβόλιο παρωτίτιδας 

ϋ07ΒΕ01 ΜυΜΡδ νίΒυδ 1_ΐνΕ ΑΤΤΕΝυΑΤΕϋ ύ.ΙΎΝΝ (Β Ι_ΕνΕΙ_) 

ΜυΜΡδ\/ΑΧ/νί3ηβΧ ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 5000 ΤΟΙϋ50/ϋΟ3Ε ΒΤΧΐνΐΑ1_+ΡΡ.3ΥΒ.Χ0,7ΜΙ ΣΕ 

ϋ07ΒΡ Εμβόλιο πολυομυελίτιδας 

ϋ07ΒΡ02 ΡΟϋΟΜΥΕϋΤΙδ νίΒυδ υνΕ ΑΤΤΕΝ. ΤΥΡΕ I + ΡΟυΟΜΥΕϋΤΙδ νιρυδ ΕίνΕ ΑΤΤΕΝ. ΤΥΡΕ II + 
ρουοΜΥΕυτίδ νιρυδ υνε αττεν. τυρέ ιιι 

νΑΟΟΙΝ ΑΝΤΙΡΟυΟΜΥΕυΤΙΟυΕ/ΜΕΡΙΙΕυΧ/νίΗηθχ 

δυδ.δϋ ΒΤΧ1VIΑΕ. ΟΒ Χ0,5ΜI ΣΕ 

ϋ07ΒΡ02 ΡΟϋΟΜΥΕϋΤΙδ νίΒυδ ΕίνΕ Α 

νΑΟΟΙΝ ΑΝΤΙΡΟϋΟΜΥΕϋΤΙΟυΕ /ΜΕΡΙΕυΧ/νίβηβχ 

ΟΒ.δϋϋ ΡΕΧ1 ΜΕ(ΙΟϋΟδΕδ) ΣΕ 


ϋ07Β(3 Εμβόλιο λύσσας 

ϋ07Β(301 ΒΑΒΙΕδ \Λ/ΙδΤΑΡΙ νίΒυδ ΡΜ/ννΐ 38 1503-3Μ ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ 

νΑΟΟΙΝ ΒΑΒΙΩΙΙΕ ΜΕΒΙΕυΧ/νίθηβχ ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ ΙΡΕΧΙΔΟ+ΙδΥΒΧΙΜΕδΟΕν ΣΕ 

ϋ07Βϋ Εμβόλιο ερυθρός 

ϋ07Βϋ01 ΒίΙΒΕΕΤΑ νίΒυδ ΕίνΕ ΑΤΤΕΝυΑΤΕϋ \Λ/ΙδΤΑΡ! ΡΑ27/3 δΤΒΑΙΝ 

νΑΟΟΙΝ ΒυΒΕΟΙΕ ΜΕΒΙΕυΧ/νί3ΠΘΧ ΙΥ.Ρϋ.ΙΝϋ ΙΟΟΟΤΟΙϋδΟ/ΙϋΟδΕΟ.δ νΐΑΕ1ΔΟΣ+3ΥΒ0.5ΜΕ3ΟΕ ΣΕ 

ϋ070 Εμβόλια μικτά βακτηρίων και ιών 

ϋ070Α Εμβόλια μικτά βακτηρίων και ιών 

ϋ070Α ΡυΒΙΡΙΕϋ ϋΙΡΗΤΕΒΙΑ ΤΟΧΟΙϋ + ΡυΒΙΡΙΕϋ ΤΕΤΑΝίΙδ ΤΟΧΟΙϋ + ΗΕΡΑΤΙΤΙδ Β δΙΙΒΡΑΟΕ ΑΝΤΙΟΕΝ + 

ΡΕΒΤυδδΙδ νΑΟΟΙΝ 

ΗΕΧΑνΑΟ/Ρεδΐθυτ ΜθΠβυχ ΙΝϋ.δυδΡ 0,5ΜίΡΡ.3ΥΒ ΒΤΧ1ΣΥΡΙΓΓΑ 

ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΣΕ 

ϋ070Α ΡΟΕΥΒΙΒΟδΥΕΒΙΒΠΌΕ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΡΒΟΜ ΗΑΕΜΟΡΗΙΕΙΙδ ΙΝΡΙ_υΕΝΖΑΕ-ΤΥΡΕ Β Αδ ΡΒΡ-ΟΜΡΟ + 

ΗΕΡΑΤΙΤΙδ Β δϋΒΡΑΟΕ ΑΝΤΙΟΕΝ (ΑΒδΟΒΒΕϋ) ΡΒΟϋυΟΕϋ ΙΝ ΒΕΟΟΜΒ. ΥΕΑδΤ ΟΕΕΕδ 
(δΑΟΟΗΒΟΜΥΟΕδ ΟΕΒΕνίδΙΑΕ) 

ΡΒ000ΜνΑΧ/Ρ33ΐθυΓ Μβπβυχ 

ΙΝϋ.δυδΡ 0,5Μί(1ϋΟ8Ε) ΒΤΧίνίΑΙΧΟ,δΜί ΣΕ 

ϋ070Α01 ΡυΒΙΡΙΕϋ ϋΙΡΗΤΕΒΙΑ ΤΟΧΟΙϋ + ΡυΒΙΡΙΕϋ ΤΕΤΑΝυδ ΤΟΧΟΙϋ + ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ ΡΟΕΙΟνίΒυδ νΑΟΟ 
ΤΥΡΕ I + ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ ΡΟϋΟνίΒυδ νΑΟΟ ΤΥΡΕ II + ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ ΡΟΕΙΟνίΒυδ νΑΟΟ ΤΥΡΕ III 

ΒΕνΑΧΙδ/νίβηβχ ΙΝϋ.δϋδΡ ΒΤΧΙΡΒ.δΥΒ.+ΝΕΕϋΕΕ ΣΕ 

ϋ070Α02 ΡυΒΙΡΙΕϋ ϋΙΡΗΤΕΒΙΑ ΤΟΧΟΙϋ + ΡυΒΙΡΙΕϋ ΤΕΤΑΝυδ ΤΟΧΟΙϋ + ΡυΒΙΡΙΕϋ ΡΕΒΤυδδΙδ ΤΟΧΟΙϋ + 

ΡΙΕΑΜΕΝΤΟυδ ΗΑΕΜΑΟΟΕυΤΙΝΙΝ + ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ ΡΟΕΜΒυδ νΑΟ + ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ ΡΟΕΜΒυδ νΑΟ 
+ ΙΝΑΟΤίνΑΤΕϋ ΡΟΕΜΒυδ νΑΟ 

ΤΕΤΒΑνΑΟ/νίβηβχ ΙΝϋ.δυδΡ (1ΔΟΣΗ) Ο,δΜί ΡΡ.3ΥΒ ΒΤΧΙΡΕ.δΥΒΧΟ,δΜΕ ΣΕ 

ΡΕΝΤΑνΑ0/νί3ΠθΧ ΙΝϋ.δυδΡ & Ρϋ.ΙΝϋ.δυδ ΒΊΧΐνΐΑΕ+1 ΡΡ.δΥΒΧ0,5ΜΕ(1 ϋΟδΕ) ΣΕ 

ϋ070Α05 ϋΙΡΗΤΕΒΙΑ + ΤΕΤΑΝυδ + ΡΕΒΤυδδΙδ + ΗΕΡΑΤΙΤΙδ Β δυΒΡΑΟΕ ΑΝΤΙΟΕΝ 

ΙΝΡΑΝΒΙΧ ΡΕΝΤΑ/διτιίΐίι ΚΙίηβ ΒββοΙΐ3Γη 

ΙΝϋ.δυδΡ 0.5ΜΕ ΡΡ,δΥΡ δ.ϋ. ΒΊΧ1ΡΕ.δΥΡΧ0,5ΜΙ(1 ϋΟδΕ) 

+ΒΕΛΟΝΑ ΣΕ 
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1 Αντινεοπλασματικοί και ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες 


ιοί 

Αντινεοπλασματικά φάρμακα 




101Α 

Αλκυλιούντες παράγοντες 




101ΑΑ 

Ανάλογα του αζωθυπερίτη 




101ΑΑ01 

ΟΥΟΙΟΡΗΟδΡΗΑΜΙϋΕ 




ΕΝΟΟΧΑΝ/Βηχϊθγ 

ΟΒ.Ρϋ.ΙΙ\υ 

δΟΟΜΟ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑΕ 




ϋΒ.ΡΟ.ΙΝύ 

ΙΟΟΟΜΟ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑΙ 




δ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


101ΑΑ02 

ΟΗΙΟΒΑΜΒυΟΙΙ 





101ΑΑ03 

ΜΕΙΡΗΑΙΑΝ 





101ΑΑ06 

ΙΡΟδΡΑΜΙϋΕ 





Η010ΧΑΝ/Β3ΧΪΘΓ 

ΟΒ.ΡΟ.ΙΝύ 

500Μ6Λ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΙ 




ΟΒ.Ρϋ.ικυ 

1000Μ6Λ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑί 




ΟΒ.ΡΟ.ΙΝύ 

2000Μ6Λ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΙ 


101ΑΑ07 

ΤΡΪΟΡΟδΡΑΜΙϋΕ 





101ΑΒ 

Αλκυλοσουλφονικές ενώσεις 




101ΑΒ01 

ΒυδυΐΡΑΝ 





101 Αϋ 

Νιτροζουρίες 





ΙΟΙΑϋΟδ 

ΡΟΤΕΜΙΙδΤΙΝΕ 






ΠΕ: Διάσπαρτο κακοήθες μελάνωμα με εγκεφαλικές μεταστάσεις. 



ΜΙΙΡΗΟΒΑΝ/Σερβιε 

ϋΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 

208ΜΘ/νΐΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΙ+1 ΑΜΡΧ4Μ1301 

ΠΕ 

ΙΟΙΑΧ 

Αλλοι αλκυλιούντες παράγοντες 




101ΑΧ03 

ΤΕΜΟΖΟΙΟΜΙϋΕ 






ΠΕ: Ενδείκνυνται για την θεραπεία ασθενών με κακοήθες γλοίωμα, όπως το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ή αναπλαστικό άστρο- 


κύττωμα, που εμφανίζει υποτροπή ή εξέλιξη μετά από καθιερωμένη θεραπεία. 


ΤΕΜΟϋΑΙ/δρ Ευτορβ 

ΟΑΡ3 

5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5 

ΠΕ, ΠΔ.32 



ΟΑΡ3 

5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

ΠΕ, ΠΔ.32 



ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5 

ΠΕ, ΠΔ.32 



ΟΑΡδ 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

ΠΕ, ΠΔ.32 



ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

Β7Χ5 

ΠΕ, ΠΔ.32 



ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5 

ΠΕ, ΠΔ.32 

101ΑΧ04 

ϋΑΟΑΡΒΑΖΙΝΕ 





ΟΕΤΙΟΕΝΕ/Ανβηΐίβ 

ΟΒ.Ρϋ.ΙΝύ 

100ΜΘΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΙ+ΙΟΜΙ 30ΐν 


101Β 

Αντιμεταβολίτες 





101ΒΑ 

Ανάλογα φυλλικού οξέος 




101ΒΑ01 

ΜΕΤΗΟΤΡΙΕΧΑΤΕ 





ΕΜΤΕΙ ΕΧΑΤΕ/Οήβητίρήθίτη 

ΙΝϋ.501 

5ΜΘ/2ΜΙ νΐΑΙ_ 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 




ΙΝύ.301 

5ΜΘ/2ΜΙ νΐΑΙ 

ΒΤΧ25\/ΙΑίδΧ2Μί 




ΙΝϋ.301 

50ΜΘ/2ΜΙ νΐΑΕ 

ΒΊΧ1 νΐΑΕΧ2 ΜΙ 




ΙΝϋ.δΟΙ 

50ΜΟ/2ΜΙ νΐΑΙ 

ΒΤΧ25\/ΙΑΕδ Χ2ΜΙ_ 




ΙΝϋ.δΟΙ 

500Μ(3/20ΜΙ_ νΐΑΕ 

ΒΊΧΐνΐΑΙΧ20Μί 




ΙΝϋ.δΟΙ 

500ΜΘ/20ΜΐνΐΑΙ 

ΒΤΧ10νΐΑΕδΧ20ΜΕ 



ΠΔ.32: Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών των οποίων η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα με κατάλληλα διαγνω¬ 
στικά μέσα. Η μετέπειτα χορήγηση και παρακολούθηση των ασθενών μπορεί να γίνεται και εκτός νοσοκομείου. 
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ΙΝϋ.δΟί 

1000ΜΘ/40ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ40ΜΕ 


ΙΝύ.δΟΕ 

1000ΜΘ/40ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ10νΐΑίδΧ40ΜΕ 


ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100(ΒΙ_ΙδΤ 10X10) 

ΜΕΤΡΙΟΒΙΟΝ/Μβάίουβ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/2ΜΙ νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ2ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

500Μ(3/20ΜίνΐΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ20ΜΕ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΜΕΤΗΟΤΒΕΧΑΤΕ/ΌΑνίΟ ΒΙΙίί/Γερολυματος 

1000ΜΘ/40ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ40ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

50ΜΟ/2ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧ5νΐΑΕδΧ2ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

100ΜΟ/4ΜΕ νΐΑΙ 

ΒΤΧ5νΐΑΕδΧ4Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

500ΜΟ/20ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑΙΧ20ΜΕ 

ΜΕΤΗΟΤΒΕΧΑΤΕ/ΕΕΟΕΒΕΕ/ννγβΐίι 

ΙΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

50ΜΟΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/20ΜΕ 

1ΒΟΤΤΕΕΧ20ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

1000Μ6/40ΜΙ 

1ΒΟΤΤΕΕΧ40ΜΕ 


ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 


1.01 ΒΒ Ανάλογα ηουρίνης 

1.01 ΒΒ02 ΜΕΒΟΑΡΤΟΡΙΙΒΙΝΕ 

101ΒΒ03 ΤΙΟΟυΑΝΙΝΕ 

101ΒΒ04 ΟΙΑϋΒΙΒΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται στη θεραπεία της λευχαιμίας εκ τριχωτών κυττάρων (ΛΤΚ) επί αποτυχίας καθιερωμένης αγωγής. 
ΙΕΙΙδΤΑΤΙΝ/ϋ3η33θη-0ίΐ39 ΙΝϋ.30.ΙΝΡ ΙΟΜΟ/ΙΟΜΙ ΒΊΧ7νΐΑ13Χ10ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


101ΒΒ05 ΡίίΙϋΑΒΑΒΙΝΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυνται για τη θεραπεία ασθενών με Β-κυτταρική χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (011) με επάρκεια αποθέματος 
μυελού των οστών, οι οποίοι είτε δεν ανταποκρίθηκαν σε θεραπεία είτε η αοθένειά τους επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια ή μετά 
από θεραπεία με τουλάχιστον ένα θεραπευτικό σχήμα που περιέχει κλασσικό αλκυλιωτικό παράγοντα. 


ΡίυΟΑΒΑ/δοΙίθπης 

ίΟΙΒΟ Ανάλογα πυριμιδίνης 

101Β001 ΟΥΤΑΒΑΒΙΝΕ 

ΙΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

Ρ.Ο.ΤΑΒί 

Ρ.Ο.ΤΑΒΙ 

50Μβ/νΐΑΙ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧδνίΑίδ 

ΒΤΧ15 

ΒΤΧ20 

ΠΕ 

ΠΕ 

ΠΕ 

ΑΒΑΟΥΤΙΝ/Ρή3ΓΓΠ3θί3 

ΙΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΟΟΜΘ/νίΑί 

500Μ(3/15ΜίνΐΑί 

ΐνΐΑί+1 ΑΜΡΧ5ΜΙ δΟΐν 

ΐνΐΑί+1 ΑΜΡΧΙΟΜΙδΟίν 


101Β002 ΕίυΟΒΟυΒΑΟΙί 

ΡίυΟΒΟυΒΑΟΙί/ΙΟΝ/Ιοη ΙΕθποθ 

ΙΝϋ.δΟί 

ΙΝϋ.δΟί 

250ΜΘ/5ΜΕ νΐΑί 

500ΜΘ/10ΜΕ νΐΑί 

ΒΤΧ5νΐΑίδΧ5ΜΙ 

ΒΤΧδνίΑΙδΧΙΟΜΙ 


υΒΑΟΙΡΕΟΒ/Μθάίουβ 

ΙΝϋ.δΟί 

ΙΝϋ.δΟί 

250ΜΘ/5ΜΕ νΐΑί 

500ΜΘ/10ΜΙ νΐΑί 

ΒΤΧ5νΐΑί3Χ5ΜΙ 

ΒΤΧδνίΑίδΧΙΟΜί 



101Β005 ΟΕΜΟΙΤΑΒΙΝΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σταδίων ΙΙΙβ και IV, ως μονοχημειοθεραπεία 
ή σε συνδυασμό με σισπλατίνη.Για τη θεραπεία ασθενών με τοπικό ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος και σε 
καρκίνο παγκρέατος (και σε μη ανταποκρινόμενο στην αγωγή με 5-Ευ). Για τη θεραπεία ασθενών με προχωρημένο καρκίνο 
ουροδόχου κύστεως (σταδίου IV) σε συνδυασμό με σισπλατινη. 

ΟΕΜΖΑΒ/Φαρμασερβ Λιλλυ ΙΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 200ΜΟ.Λ/ΙΑΙ ΒΤΧίνίΑΕ ΠΕ, ΠΔ.5 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ ΙΟΟΟΜΘ/νίΑΙ ΒΤΧίνίΑΕ ΠΕ, ΠΔ.5 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


101ΒΟ ΟΑΡΕΟΙΤΑΒΙΝΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: ως μονοθεραπεία πρώτης γραμμής, του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου. Σε συνδυασμό με 
άοοβίαχβΐ για τη θεραπεία ασθενών με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού κατόπιν αποτυχίας κυτταροτο- 
ξικής χημειοθεραπείας. Η προηγούμενη θεραπεία θα πρέπει να συμπεριελάμβανε μια ανθρακυκλίνη. 

Επίσης ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού κατόπιν αποτυχίας ταξανών 
ή χημειοθεραπευτικού σχήματος που περιείχε ανθρακυκλίνη, ή οε ασθενείς στους οποίους δεν ενδείκνυται περαιτέρω θερα¬ 
πεία με ανθρακυκλίνη 

ΧΕΙΟϋΑ/Βοοήβ Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΊΧ60(ΒΙΙ3Τ6Χ10) ΠΕ. ΠΔ.32 

Ρ.σΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ120(ΒΙΙδΤ12Χ10) ΠΕ. ΠΔ.32 


1.010 Φυτικά αλκαλοειδή και άλλα φυσικά προϊόντα 

101ΟΑ Αλκαλοειδή της νϊηοθ και ανάλογα 

1010Α01 νΐΝΒΙΑδΤΙΝΕ 


νΕΙΒΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

1010Α02 νΐΝΟΒΙδΤΙΝΕ 

ΟΒ.Ρϋ.ΙΝύ 

ΙΟΜΘ/νίΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΙ 

ΟΝΟΟνίΝ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΙΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1 ΜΘ/νίΑΙ 

1 νΐΑΙ+1 νίΑΙΧΙΟΜΙ 801 

νΐΝΟΡΙΙδΤΙΝΕ δΙΙΙΡΑΤΕ/ΟΑνίϋ ΒυΐΙ/Γερολυματος 



ΙΝϋ.301 

1ΜΘ/1ΜΙ 

ΒΤΧδνίΑΙδΧΙ ΜΙ 


ΙΝϋ.301 

2ΜΘ/2ΜΙ 

ΒΤΧδνΐΑ18Χ2ΜΙ 

VI ΝΟΒΙδΤΙ Ν Ε/ΡΗΑΡΙΜΑΟΗ ΕΜΙΕ/ΟήθητιίρΙτβππ 




ΙΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1Μ0Λ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΙδ 


ΙΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1Μ0Λ/ΙΑΙ 

ΒΤΧΙονίΑΙδ 


ΙΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

2ΜΟΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΙδ 


ΙΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

2ΜΟΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧ10νΐΑ13 


1010Α03 νΐΝϋΕδΙΝΕ 


ΩΕδΟΝΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΟΠ.ΡΟ.ΙΝϋ 

5ΜΘΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΙ 

1010Α04 νΐΝΟΠΕΙΒΙΝΕ 





ΠΕ: Ενδείκνυται στη θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα και ως μονοθεραπεία, θεραπεία δεύτερης ή 
τρίτης γραμμής του προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε περιπτώσεις ασθενών ανθεκτικών στις ανθρακυκλίνες, ως μονο¬ 
θεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλα κυτταροστατικά φάρμακα. 

ΝΑνΕΙΒΙΝΕ/ΡίβΓΓβ ΡβΙΐΓβ Ε3ΠΠ3ΙΟ ΙΝϋ.301 ΙΟΜβ/ΙΜίνίΑΙ ΒΤΧίνίΑΙΧΙΜΙ ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 

ΙΝϋ.301 50ΜΟ/5ΜΙ ΒΌ<ΐνΐΑΙΧ5ΜΙ ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


1010Β Παράγωγα ποδοφυλλοτοξίνης 

1010Β01 ΕΤΟΡΟδΙϋΕ 


ΕΤΟΡΟδΙϋΕ/ΕΒΕννΕ/Φαρμανελ ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΕΤΟΡΟδΙ ΟΕ/ΡΗ ΑΒΜΑΟΗ ΕΜI Ε/Οήβηηίρή3ΐτη 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

νΕΡΕδΙϋ/ΒΐΊθΙοΙ ΜγβΓ3 δρυίββ ΙΝϋ.δΟΙ 

δΟΡΘ.ΟΑΡδ 


100ΜΘ/5ΜΙ νΐΑΙ 

100ΜΘ/5ΜΙ νΐΑΙ 
100ΜΘ/5ΜΙ νΐΑΙ 
100ΜΘ/5ΜΙΑΜΡ 
ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 


ΒΤΧίνίΑΙΧδΜΙ 

ΒΤΧίνίΑΙΧδΜΙ 

ΒΤΧΙΟνίΑΙδΧδΜΙ 

ΒΤΧίνίΑΙΧδΜΙ 

ΒΤΧ3 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 

ΠΔ.32: Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών των οποίων η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα με κατάλληλα διαγνω¬ 
στικά μέσα. Η μετέπεττα χορήγηση και παρακολούθηση των ασθενών μπορεί να γίνεται και εκτός νοσοκομείου. 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 
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8441 


101 Οϋ Ταξάνες 

ΙΟΙΟϋΟΙ ΡΑΟΙΙΤΑΧΕΙ 

ΠΕ: Ενδείκνυται οτον καρκίνο των ωοθηκών στη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής του καρκίνου των ωοθηκών, για ασθενείς 
με προχωρημένη ή υπολειπόμενη νόσο (> Ιοηι) μετά από αρχική λαπαροτομία, σε συνδυασμό με σισπλατίνη 

- Στη χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής του καρκίνου ωοθηκών, για την θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου των ωοθηκών 
μετά την αποτυχία της καθιερωμένης θεραπείας με πλατίνη. 

- Στον καρκίνο του μαστού: Για την θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού σε ασθενείς στους οποίους έχει αποτύχει 
η καθιερωμένη θεραπεία με ανθρακυκλίνες ή δεν είναι κατάλληλη 

- Στον προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα: Σε συνδυασμό με σισπλατίνη, ενδείκνυται για την θεραπεία του 
μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ασθενείς που δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν σε θεραπευτική χειρουργική 
επέμβαση και σε/ή ακτινοθεραπεία. 

ΤΑΧΟΙ/ΒπβΐοΙ ΜγθΓ8 δςυίββ ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 30Μ(3/5ΜΕνΐΑΕ ΒΤΧίνίΑΕΧδΜΕ ΠΕ, ΠΔ.19, ΠΔ.53 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 100ΜΟ/17ΜΕ ΒΤΧΙΜυΕΤΙϋΟδΕδ ΥΙΑΕ ΠΕ, ΠΔ.19, ΠΔ.53 


1010ϋ02 ϋΟΟΕΤΑΧΕΙ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Σε συνδυασμό με άοχοτυόίοίη για τη θεραπεία ασθενών με τοπικοπεριοχικώς προχωρημένο ή μεταστατικό 
καρκίνωμα του μαστού, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγουμένως χημειοθεραπεία για αυτή τη νόσο. 

Ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία ασθενών με τοπικοπεριοχικώς προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνωμα του μαστού μετά την 
αποτυχία χημειοθεραπείας. 

Η προηγούμενη χημειοθεραπεία θα πρέπει να περιλαμβάνει ανθρακυκλίνη ή αλκυλιωτικό παράγοντα. Για την θεραπεία ασθε¬ 
νών με τοπικώς προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, μετά την αποτυχία προηγούμενης 


χημειοθεραπείας. 

ΤΑΧΟΤΕΒΕ/ΑνθηΙί3 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

20ΜΘ/0.5ΜΕ νΐΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΙ+ΐνίΑΙΧΙ,δΜΕ 

ΠΕ, 

ΠΔ.19, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

80ΜΘ/2ΜΙ νΐΑΙ 

ΒΤΧ1 νΐΑΙ+1 νΐΑ1_Χ6ΜΙ 

ΠΕ, 

ΠΔ.19, ΠΔ.53 


101 ϋ Κυτταροτοξικά αντιβιοτικά και συναφείς ουσίες 

101 ϋΒ Ανθρακυκλίνες και συναφείς ουσίες 

ΙΟΙϋΒΟΙ ϋΟΧΟΒΙΙΒΙΟΙΝ 


ΑϋΒΙΒΙΑδΤΙ ΝΑ/Ρίιβπτηβοϊβ 

ΙΝϋ.δΟΙ 

10ΜΟ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΟΜΟ/νίΑΕ 

ΒΤΧ1ΡΕ 



ΙΝϋ.δΟΙ 

50ΜΘ/25ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

50ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1ΡΕ 


ΟΑΕΙΥΧ/5ρ ΕιίΓορβ 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

2ΜΟ/ΜΕ 

1ΥΙΑΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.32 

ΠΕ: Ενδείκνυται σε ασθενείς με σάρκωμα Καροβί, στο σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑΙΡ3) και για τη θερα¬ 
πευτική αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου των ωοθηκών στις οποίες απέτυχε ένα χημειοθεραπευτικό σχήμα βασισμέ- 

νο σε πλατίνα. 





ΟΟΧΟΒΙΙΒΙΟΙΝ ΗΥΟΒΟΟΗΙΟΒΙϋΕ/ΕΒΕ\Α/Ε/Φαρμανελ 




ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

10ΜΟ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΜΕ 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

50ΜΟ/25ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ25ΜΕ 


ΟΟΧΟΒυΒΙΝ/ΟίΐθΓΠίρίΐ3ΠΤΐ 

ΙΝϋ.δΟΙ 

10ΜΟ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΜΕ 



ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

10ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ΙΝϋ.δΟΙ 

10ΜΘ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΙονίΑΕδΧδΜΕ 



ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

10ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 



ΙΝϋ.δΟΙ 

20ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΕ 



ΙΝϋ.δΟΙ 

50ΜΘ/25ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ25ΜΕ 



ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

50ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 



ΙΝϋ.δΟΙ 

50ΜΘ/2δΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ10\/1ΑΕδΧ25ΜΕ 



ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

δΟΜΟ/νίΑΕ 

ΒΤΧΙΟνίΑΕδ 



ΙΝϋ.δΟΕ 

200ΜΘ/100ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧ1VIΑΕΧ100Μ Ε 

ΠΔ.5 

ΒυΒΙΟΟΧ/Μθάίουδ 

ΡΟ.ΙΝϋ.δΟΕ 

ΙΟΜΟ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΘ 



Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 

δΟΜΘ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΟ 



ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 

ΠΔ.19: Μόνο σε νοσοκομειακές μονάδες υπό την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη χρήση κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας. 

ΠΔ.32: Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών των οποίων η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα με κατάλληλα διαγνω¬ 
στικά μέσα. Η μετέπειτα χορήγηση και παρακολούθηση των ασθενών μπορείνα γίνεται και εκτός νοσοκομείου. 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ε01ϋΒ02 ϋΑΙΙΝΟΡίυΒΙΟΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Στο οχετιζόμενο με ΑΙΩ5 οάρκωμα Κθροβί οε αοθενείς με χαμηλό αριθμό ΟΩ4 κυττάρων (<200 κυττάρων / 
ιτιτη^) και εκτεταμένη βλεννογονοδερματική ή απλαχνική νόαο. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του σχετιζόμενου με ΑΙϋδ σαρκώματος Κόροεί που μπορεί να θεραπευθεί απο¬ 
τελεσματικά με τοπική εφαρμογή. 

ΟΑυΝΟΧΟΜΕ/ΟίΐΘ3θΙ ΟΟΝ.ΙΝΡ 50ιηςι/25ιτιΙ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ25ΜΕ ΠΕ. ΠΔ.12 


Ε010Β03 ΕΡΙΡίυΒΙΟΙΝ 

ΠΕ: Χορηγούμενη μόνη της, σε χημειοθεραπευτικά οχήματα προκαλεί ύφεση σε ένα ευρύ φάσμα καρκίνων στο οποίο περι¬ 
λαμβάνονται ο καρκίνος του μαστού, των ωοθηκών, του στομάχου, του παχέος εντέρου και του ορθού, τα σαρκώματα των 
μαλακών μορίων, τα λεμφώματα, οι λευχαιμίες και το πολλαπλούν μυέλωμα. Ως μονοθεραπεία σε υψηλές δόσεις δίδει θερα¬ 
πευτικές ανταποκρίσεις στον καρκίνο του πνεύμονα. 

Με ενδοκυστική χορήγηση ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του ίη 3ίίυ θηλώματος της ουροδόχου κύστεως και την πρόληψη 
της υποτροπής του χειρουργικά αφαιρεθέντος επιφανειακού καρκίνου αυτής. 


ΡΑΒΜΟΒυΒΙΟΙΝ/Ρήθπηθάθ 

ΙΝύ.δΟΕ 

10ΜΟ/5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕ(ΓΥΑΛΙΝΟ) 

ΠΕ 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΟΜΩ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΑΜΡΧδΜΕδΟΕ 

ΠΕ 


ΙΝύ.δΟΕ 

50ΜΘ/25ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕ(ΓΥΑΛΙΝΟ) 

ΠΕ 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

50ΜΩ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΕ 


1.01 ϋΒ06 ΙϋΑΒΙΙΒΙΟΙΝ 

ΠΕ για ενέσιμες μορφές: Ενδείκνυται: - Στην οξεία μη λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΑΝΕΕ, ΑΜΕ) σε ενήλικες για την πρόκληση 
ύφεσης σαν πρώτης γραμμής θεραπεία ή και την πρόκληση ύφεσης σε υποτροπιάζοντες ή ανθεκτικούς ασθενείς. 

- Οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΑΕΕ) ως δεύτερης γραμμής θεραπεία σε ενήλικες και σε παιδιά. 

Χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμένα χημειοθεραπευτικά σχήματα μαζί με άλλους κυτταροστατικούς παράγοντες. 

ΠΕ για ρθτ 03 μορφές: Ενδείκνυται στην οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία (ΑΜΕ). Η ενδοφλέβια χορήγηση αποτελεί θεραπεία 
πρώτης επιλογής, για πρόκληση ύφεσης στη νόσο. 

Η ρθτ 03 χορήγηση συνιστάται στην πρόκληση ύφεσης, ως μέρος μέτρια ισχυρών συνδυασμένων θεραπειών για υπερήλικες, 
σε ασθενείς με ΑΜΕ, που δεν έχουν λάβει προηγουμένως θεραπεία, μόνον εάν η ενδοφλέβια χορήγηση δεν μπορεί να εφαρ- 
μοσθεί. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ανακουφιστική θεραπεία. 

Η χρήση του πρέπει να γίνεται υπό την καθοδήγηση θεράποντος ιατρού με εμπειρία στη χημειοθεραπεία των λευχαιμιών. 


ΖΑνΕ005/Ρ(ΐ3ΠΠ3οί3 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

5ΜΟ/νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΕ. ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

ΙΟΜΟ/νίΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙ(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ) 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΟΑΡδ 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙ(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ,) 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


ΟΑΡδ 

25ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙ(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ,) 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


Ε01ϋΒ07 ΜΙΤΟΧΑΝΤΒΟΝΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται για την χημειοθεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, μη-ΗοάμΚίη’ 3 λέμφωμα,μη λεμφοκυτ¬ 
ταρική λευχαιμία των ενηλίκων (ΑΝΕΕ). 

Ως ανακουφιστική θεραπεία ασθενών με μη χειρουργήσιμο ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Σε συνδυασμό με χαμηλές από του στό¬ 
ματος δόσεις πρεδνιζόνης ή υδροκορτιζόνηςγια την ανακούφιση από τον πόνο ασθενών με προχωρημένο ανθεκτικό στην 
ορμονοθεραπεία καρκίνο του προστάτου. 


ΟΕΝΕΡΑΟΒΟΝΕ/(3θηβρΐΊ3ΐτη 

ΜΙΤΟΧΑΝ/Α.Δη.Φαρμ 

ΝΟνΑΝΤΒΟΝΕ/ννγθΙΙι 

ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 

Ο/δ.δΟΕ.ΙΝ 

ΙΝύ.δΟ.ΙΝΕ 

20ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΕ 

20ΜΘ/10ΜΕ 

20ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΕ 

νΐΑΕΧΙΟΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 

Ε01 ϋΟ Αλλα κυτταροτοξικά αντιβιοτικά 

ΕΟΙϋΟΟΙ ΒΕΕΟΜΥΟΙΝ 




ΒΙΕ00ΙΝ/νί3Πβχ 

ΟΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

15ΜΟ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡ 

ΠΔ.5 

Ε01ϋ003 ΜΙΤΟΜΥΟΙΝ 





ΜΙΤ0ΜΥ0ΙΝ-0/νί3Πθχ 

□Β.Ρϋ.ΙΝϋ 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝύ 

2ΜΟ/νίΑΕ 

2ΜΘ/ΥΙΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΒΤΧ10 ΥΙΑΕδ 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 

ΠΔ.12: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛ). 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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1_01 X Άλλοι αντινεοπλασματικοί παράγοντες 

1_01 ΧΑ Ενώσεις λευκοχρύσου 

Ρ01ΧΑ01 0Ι5ΡΡΑΤΙΝ 


0Ι3ΡΙ_ΑΜ0ί/νί3Πθχ 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

10ΜΘ/20Μ 

ΒΤΧίνίΑΡ Χ20ΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

50ΜΟ/100 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙΟΟΜΡ 


ΡΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ΙΟΜΟ/νίΑ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙΟΜΟ 


ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

50ΜΘΛ/ΙΑ 

ΒΤΧίνίΑΡΧδΟΜΟ 

0Ι3ΡΙ_ΑΤΙΝ/0Ανΐ0 ΒΡΙΡΡ/Γερολυματος 




ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

ΙΟΜΟ/ΙΟΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙΟΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/50ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧδΟΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

ΙΟΟΜΟ/ΙΟΟΜΡ Ν/ΙΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙΟΟΜΡ 

ΟΙ3ΡΙ_ΑΤΙΝ/ΕΒΕ\Λ/Ε/Φαρμανελ 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

0.5ΜΟ/ΜΡ 

ΒΤΧΐνΐΑΡΧ20ΜΡ 


ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

0.5ΜΟ/ΜΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧδΟΜΡ 


ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

0.5ΜΟ/ΜΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙΟΟΜΡ 


ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

1ΜΟ/ΜΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙΟΟΜΡ 

0Ι5ΡΡΑΤΥΡ/Ανβη1ί3 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

ΙΟΜΟ/ΙΟΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙΟΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

50ΜΟ/50ΜΡ Ν/ΙΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧδΟΜΡ 

ΡΡΑΤΑΜ 1 ΝΕ/Ρ03Π7ΐ3θί3 

ΙΝϋ.βΟΡ 

10ΜΟ/20ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧΐνΐΑΡΧ20ΜΡ 


ΙΝϋ.βΟΡ 

50ΜΘ/100ΜΡ \/ΙΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙΟΟΜΡ 

ΡΙ_ΑΤΙΝ01_/Βπ3ΐοΙ ΜγβΓ3 5ςυίΡ>6 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

10ΜΘ/20ΜΡ \/ΙΑΡ 

ΒΤΧΐνΐΑΡΧ20ΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/100ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙΟΟΜΡ 

ΡΙ_ΑΤ03ΙΝ/0ήβιτιίρΙΐ3ΠΤΐ 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

10ΜΟ/20ΜΡ 

ΒΤΧΐνΐΑΡΧ20ΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

10ΜΟ/20ΜΡ 

ΒΤΧ10νΐΑΡ8Χ20ΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

25ΜΘ/50ΜΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧδΟΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/100ΜΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙΟΟΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/100ΜΡ 

ΒΤΧ10νΐΑΡ3Χ100ΜΡ 

101ΧΑ02 ΟΑΠΒΟΡΡΑΤΙΝ 




ΟΑΠΒΟΡΡΑΜΙΝ/νίβηβχ 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

150ΜΘ/15ΜΡ \/ΙΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙδΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

450ΜΘ/45ΜΡ \/ΙΑΡ 

ΒΤΧΐνΐΑΡΧ45ΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

50ΜΘ/5ΜΡ \/ΙΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧδΜΡ 

ΟΑΡΒΟΡίΑΤΙΝ/ΟΑνίϋ ΒΙΙΡΡ/Γερολυματος 




ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

150ΜΘ/15ΜΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙδΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

450ΜΟ/45ΜΡ 

ΒΤΧΐνΐΑΡΧ45ΜΡ 

ΟΑΒΒΟΡΡΑΤΙΝ/ΕΒΕ\Λ/Ε/Φαρμανελ 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

50ΜΟ/5ΜΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧδΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

150ΜΟ/15ΜΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙδΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

450ΜΟ/45ΜΡ 

ΒΤΧΐνΐΑΡΧ4δΜΡ 

0ΑΒΒ05ΙΝ/0ήθΐτιίρΐΊ3ΐτη 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

500ΜΘ/50ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧδΟΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

50ΜΟ/5ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧδΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

50ΜΟ/5ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧΙονίΑΡβΧδΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

150ΜΟ/15ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙδΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

150ΜΟ/15ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧΙΟνίΑΡβΧΙδΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

500ΜΟ/50ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧΙΟνίΑΡβΧδΟΜΡ 

ΕΜΟΒΖΙΜ/Ρ03ΠΤΐ3θί3 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

150ΜΟ/15ΜΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙδΜΡ 


ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

450ΜΟ/45ΜΡ 

ΒΤΧΐνΐΑΡΧ45ΜΡ 

ΜΕΟΑΡΕΑΤΙΝ/Θβηβρήθπτι 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

150ΜΟ/15ΜΡ νΐΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙδΜΡ 

ΡΑΒΑΡΙ_ΑΤΙΝ/Βπ3ΐοΙ ΜγθΓ3 5ρυί66 

ΙΝϋ.βΟ.ΙΝΡ 

150ΜΟ/15ΜΡ ΥΙΑΡ 

ΒΤΧίνίΑΡΧΙδΜΡ 


1.01X0 Μονοκλονικά αντισώματα 

101X002 ΡΙΤυΧΙΜΑΒ 

ΠΕ: Ενδείκνυται στη θεραπεία ασθενών με οζώδη λεμφώματα σταδίου ΙΙΙ-ΐν που είναι ανθεκτικά στη χημειοθεραπεία ή που 
είναι σε δεύτερη ή σε επακόλουθη υποτροπή μετά τη χημειθεραπεία. Επίσης σε συνδιασμό με χημειοθεραπεία ΟΗΟΡ, για τη 
θεραπεία ασθενών με μη ΗοάρΚίη λέμφωμα διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα με θετικό Οϋ20. 

ΜΑΒΤΗΕΒΑ/ΒοοΙίθ Ο/δ.δΟΙ.ΙΝ 100ΜΘ/10ΜΡ νΐΑΡ ΒΤΧ2νΐΑΡδΧ10ΜΡ ΠΕ. ΠΔ.41, ΠΔ.53 

ΠΔ.41: Αυστηρά νοσοκομειακή χρήση και υπό την επίβλεψη ειδικού Ογκολόγου ή Αιματολόγου 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 






8444 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


0/8.801 ΙΝ 500ΜΘ/50ΜΕ ΒΤΧ1 νΐΑΕΧ50ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.41, ΠΔ.53 


1.01X003 ΤΒΑδΤΙΙΖΙΙΜΑΒ 

ΠΕ: Ενδείκνυται οτη θεραπεία ααθενών με μεταατατικό καρκίνο μαστού των οποίων οι όγκοι υπερεκφράζουν το ΗΕΡ2 : 
α. ως μονοθεραπεία για τους ασθενείς που έχουν λάβει τουλάχιστον δύο χημειοθεραπευτικούς παράγοντες για τη μεταοτατική 
τους νόσο. Η προηγούμενη χημειοθεραπεία θα πρέπει να είχε ουμπεριλάβει τουλάχιστον μία ανθρακυκλίνη και μια ταξάνη, 
εκτός αν οι ασθενείς είναι ακατάλληλοι για αυτές τις αγωγές. Οι θετικοί για ορμονικούς υποδοχείς ασθενείς θα πρέπει επίσης 
να έχουν αποτύχει στις κλασσικές θεραπείες, εκτός εάν είναι ακατάλληλοι για αυτές τις αγωγές. 

β. σε συνδυασμό με ραοΐίΐαχβΐ για τη θεραπεία ασθενών που δεν έχουν λάβει χημειοθεραπεία για την μεταοτατική τους νόσο 
και για τους οποίους δεν είναι κατάλληλη η ανθρακυκλίνη. 

Επίσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς των οποίων οι όγκοι υπερεκφράζουν το ΗΕΠ2 σε επίπεδο 3+ όπως αυτό 
προσδιορίζεται από την ανοσόίστοχημεία. 

ΗΕΠΟΕΡΤΙΝ/ΒοοΙίθ Ρ0.0.3Ο.ΙΝΡ 150Μ6/νΐΑΙ_ ΒΤΧΐνΐΑΙ_(ΘΙΑδ3) ΠΕ. ΠΔ.42 


Ε01Χ004 ΑΕΕΜΤίΙΖΙΙΜΑΒ 

ΠΕ: Ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια λεμφοκυπαρική λευχαιμία (ΧΛΛ) στους οποίους έχει χορηγηθεί θεραπεία 
με αλκυλιούντες παράγοντες και στους οποίους έχει αποτύχει η επίτευξη πλήρους ή μερικής απόκρισης ή στους οποίους έχει 
επιτευχθεί μόνο βραχεία αποθεραπεία (λιγότερο των 6 μηνών) κατόπιν αγωγής με φωσφορική φλουδαραβίνη. 
ΜΑΒΟΑΜΡΑΤΕΙ/Μ & I 0/5.30Ε.ΙΝ 10Μ6/ΜΕ ΒΤΧ3ΑΜΡΧ3ΜΙ ΠΕ, ΠΔ.36 


101 Χϋ Παράγοντες χρησιμοποιούμενοι στη φωτοδυναμική θεραπεία 

Ε01Χϋ02 νΕΒΤΕΡΟΒΡΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται στην θεραπεία ασθενών με επικρατούσα κλασσική υποβοθριακή χοριοειδική νεοαγγείωση εξ’αιτίας ηλικιακής 
εκφύλησης της ωχράς κηλίδας, ή με υποβοθριακή χοριοειδική νεοαγγείωοη, η οποία έχει προκληθεί από παθολογική μυωπία. 
νίδυΟΥΝΕ/α&θΛ/ίδίοη Ρϋ.δΟΙ.ΙΝΕ 15ΜΟΛ/ΙΑΕ ΒΤΧΐνΐΑΕ(ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑ ΠΕ, ΠΔ.39 

Ε01XX Αλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα 

101ΧΧ02 ΑδΡΑΒΑΟΙΝΑδΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: α. οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΑΕΕ), β. μη ΗΟϋΘΚΙΝ λέμφωμα, γ. χρόνια λευχαιμία η οποία μεταπίπτει σε 
οξεία λευχαιμία. 

ΕΡίννίΝΑδΕ/Ιρθθη ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 10000 ΐυ/νίΑΕ ΒΤΧ20νΐΑΙ$ ΠΕ, ΠΔ.8 

Ε-Α3ΡΑΒΑΟIΝΑ3Ε 10000 ΜΕΟΑΟ/ΒίοοήθΓη 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ ΙΟ.ΟΟΟϋ/νίΑΕ ΒΤΧ5 \/ΙΑΕ$ ΠΕ, ΠΔ.8 

Ε01ΧΧ05 ΗΥϋΠΟΧΥΟΑΠΒΑΜΙϋΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία, στην ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία ή γνήσια πολυκυτταραιμία. 
ΕΙΥϋΡΙΟΧΥυΒΕΑ/ΜΕΟΑΟ/ΜθοΙεο ΟΑΡ3 500ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ100 ΠΕ, ΠΔ.37 

Ε01ΧΧ08 ΡΕΝΤ03ΤΑΤΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Ως μονοθεραπεία για την αντιμετώπιση ενήλικων αοθενών με λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων. 
ΝΙΡΕΝΤ/ΡίίζθΓ Ρϋ.ΙΝϋ.301 10ΜΘΛ/ΙΑΕ ΒΤΧίνίΑΕ ΠΕ, ΠΔ.5 

Ε01ΧΧ11 Ε3ΤΒΑΜίΙ3ΤΙΝΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται στον προχωρημένο ή στον μεταστατικό καρκίνο του προστάτου. 

ΕδΤΒΑΟΥΤ/Ρίΐ3ΠΤΙ3θί3 ΟΑΡ3 140ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ100 ΠΕ, ΠΔ.38 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 

ΠΔ.8: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά ογκολογικά, αιματολογικά κέντρα). 

ΠΔ.36: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά αιματολογικά κέντρα). 

ΠΔ.37: Να συνταγογραφούνται μόνο από ιατρό Ογκολόγο ή Αιματολόγο. 

ΠΔ.38: Να συνταγογραφούνται μόνο από ιατρό Ογκολόγο 

ΠΔ.39: Προορίζεται για περιπατητικούς ασθενείς αλλά η χρήση του μπορεί να έχει πολύ σοβαρές παρενέργειες και συνεπούς απαιτείται συνταγή χορηγού- 
μενη κατ’ ανάγκην από ειδικό καθώς και ειδική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. 

ΠΔ.41: Αυστηρά νοσοκομειακή χρήση και υπό την επίβλεψη ειδικού Ογκολόγου ή Αιματολόγου. 

ΠΔ.42: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά από ιατρό έμπειρο στην χορήγηση κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας και να τελεί 
υπό την ευθύνη του. 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 
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Ι_01 ΧΧ14 ΤΗΕΤΙΝΟΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για την επαγωγή ύφεαης της οξείας προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας (ΑΡΕ, ταξινόμηαη κατά ΡΑΒ: ΑΜΕ-Μ3) 
σε ασθενείς που δεν έχουν προηγούμενα υποβληθεί οε θεραπεία καθώς επίσης και σε ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά από 
συνήθη χημειοθεραπευτική αγωγή (ανθρακυκλίνη ή ισοδύναμα θεραπευτικά σχήματα), ή ασθενείς που εμφανίζουν ανθεκπ- 
κότητα στη χημειοθεραπεία. 

νΕδΑΝΟΙϋ/ΠοοΜβ 30Ε.Θ.0ΑΡ3 ΙΟΜΘ/ΟΑΡ Β1Χ100(γυαλινο φιαλ) ΠΕ. ΠΔ.38 


1.01 ΧΧ17 ΤΟΡΟΤΕΟΑΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο της ωοθήκης κατόπιν αποτυχίας της θεραπείας πρώτης επι¬ 
λογής ή μεταγενέστερης θεραπείας. 

ΗΥΟΑΜΤΙΝ/διτιίΙΙι ΚΙίηθ Βββοήθίη 

Ρ0.ΙΝΘ.3ΟΕ 4Μ6Α/ΙΑΕ ΒΤ5Χ5νΐΑΕ3 ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


Ε01ΧΧ19 ΙΡΙΝΟΤΕΟΑΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται στη θεραπεία ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παχέως εντέρου και του ορθού: α.σε συνδυασμό με 5- 
ίΙυοτουτΒοίΙ και ίοΙίηίο 30ίά για τους ασθενείς που δεν έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία για προχωρημένη νόσο, 
α. σε συνδυασμό με 5-ίΙυοτουτ3θίΙ και ίοΙίηίο 30ίά για τους ασθενέις που δεν έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία για 
προχωρημένη νόσο. β. ως μονοθεραπεία για ασθενείς στους οποίους απέτυχε η καθιερωμένη θεραπευτική αγωγή που περιε- 


λάμβανε 5-ίΙυοτουτ3θίΙ. 

ΟΑΜΡΤΟ/ΑνθΠίίδ ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΕ 

40ΜΟ/2ΜΕ 

ΒΤΧ1(νΐΑΕΧ2ΜΕ) 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 

100ΜΟ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1(νΐΑΕΧ5ΜΕ) 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


Ε01ΧΧ25 ΒΕΧΑΒΟΤΕΝΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για τη θεραπεία δερματικών εκδηλώσεων, σε ασθενείς που βρίσκονται οε προχωρημένο στάδιο δερματικού 
λεμφώματος Τα-λεμφοκυπάρων (ΟΤΟΙ), οι οποίες ανθίστανται οε τουλάχιστον μια συστηματική θεραπεία. 
ΤΑΒΘΒΕΤΙΝ/Ιί93Π(1 ΟΑΡδϋΕΕδ 75ΜΟΒ/ΟΑΡ ΒΤΧ100ΟΑΡ3 ΠΕ, ΠΔ.32 

Ε01ΧΧ28 ΙΜΑΤΙΝΙΒ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ενηλίκων ασθενών με χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ) θετική για χρωμό¬ 
σωμα Φιλαδέλφειας (βόΓ-3βΙ) σε χρόνια φάση μετά από αποτυχία σε θεραπεία με ιντερφερόνη-άλφα ή σε επιταχυνόμενη φάση 
ή σε βλαστική κρίση. Η αποτελεσματικότητα του βασίζεται στα συνολικά αιματολογικά και κυτταρογενετικά ποοοστά ανταπόκρι¬ 
σης. Δεν υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες που να καταδεικνύουν κλινικό όφελος ή αυξημένη επιβίωση. 

ΟυνΕΟ/ΝονθΠίδ ΟΑΡ3 100ΜΘ ΒΤΧ120(Β1_Ι3Τ12X10) ΠΕ, ΠΔ.32 


Ε01ΧΧΛ1 ΑΜΙΡ03ΤΙΝΕ ΤΒΙΗΥϋΒΑΤΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Μόνο σε συνδυασμό με την κλασική κλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία για την προστασία έναντι της οξείας 
και όψιμης ξηροστομίας στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. 

ΕΤΗΥΟΙ/δθήθΠΠ 9 ΡΙουθΙπ ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 500ΜΘΛ/ΙΑΕ ΒΤΧ3νΐΑί ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


Ε01ΧΧΛ2 ΒΑδΒίΙΒΙΟΑδΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται στη θεραπεία αντιμετώπισης ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από θεραπεία με υψηλές δόοεις τηβ1ήοΐΓΘΧ3ΐθ. 
Σε συνδυασμό με 5-ίΙυοΓουΓ3σίΙ για την παρηγορητική αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου. 
ΡΑδΤυΒΤΕΟ/δθηοίί - δγηίΙΐΘΐθβο Ρ0.3ΟΕ.ΙΝΡ 1.5ΜΟ/ΜΕ ΒΤΧ3νΐΑΕ3+3ΑΜΡ 30ΕΥ ΠΕ, ΠΔ.48 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 

ΠΔ.32: Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών των οποίων η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα με κατάλληλα διαγνω¬ 
στικά μέσα. Η μετέπειτα χορήγηση και παρακολούθηση των ασθενών μπορεί να γίνεται και εκτός νοσοκομείου. 

ΠΔ.38: Να συνταγογραφούνται μόνο από ιατρό Ογκολόγο 

ΠΔ.48: Πρέπει να χορηγείται υπό την επίβλεψη ειδικευμένου ιατρού στην χημειοθεραπεία αιματολογικών κακοηθειών. 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 
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102 

102Α 

102ΑΑ 

102ΑΑ04 


Ενδοκρινική θεραπεία 

Ορμόνες και συναφείς παράγοντες 

Οιστρογόνα 

Ρ05ΡΕ3ΤΒ01 


Ε02ΑΒ Προγεσταγόνα 

Ε02ΑΒ01 ΜΕΟΕ3ΤΒΟΕ 



ΜΕΘΑΟΕ/ΒπδΐοΙ ΜγβΓ5 5ςυί66 ΤΑΒ 

Ε02ΑΒ02 ΜΕΟΒΟΧΥΡΒΟΟΕ3ΤΕΒΟΝΕ 

160ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΟΕΡΟ-ΡΒθνΕΡ!Α/ΡίΊ3ΠΤΊ3θί3 ΙΝύ.31Ι5Ρ 500Μ6/3.3ΜΙ νΐΑΙ ΒΙΧΐνΐΑίΧ3,3ΜΙ 


Ε02ΑΕ Ανάλογα της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροφινών 

Ε02ΑΕ01 Βυ5ΕΒΕΙ_ΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Αγωγή του προχωρημένου ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του προοτάτη. Συνιστάται να μη χορηγείται μετά 
από αμφοτερόπλευρη ορχεκτομή (δεν αναμένεται περαιτέρω καταστολή της τεστοστερόνης πλάσματος από τη χορήγηση βου- 
σερελίνης. 

5ΕΙΡΡΙΕΡΑΟΤ ϋΕΡΟΤ 2 ΜΗΝΕΣ/ΑνβηΙί3 

ΙΜΡΙΑΝΤ 

βυΡΡΕΡΑΟΤ ϋΕΡΟΤ 3 ΜΗΝΕΣ/ΑνβηΙίδ 

ΙΜΡίΑΝΤ 

8υΡΡΕΡΑ0Τ/ΑνθπΙί3 ΙΝϋ.301 

Μ.0.ΝΑ3.5Ρ 


6.3ΜΟ/ΡΡ3ΥΒ 

ΒΤΧ1ΡΡ3ΥΒ 

ΠΕ 

9.45Μ6/ΡΡ.3ΥΒ 

ΒΤΧ1ΡΡ3ΥΒ 

ΠΕ 

1Μ6/ΜΕ 

ΒΤΧ2νΐΑί3Χ7ΜίΜϋίΤΙ ϋ 

ΠΕ 

100ΜΟΘ/ϋΟ3Ε 

ΒΤΧ4ΡΕΧ100ϋΟ3Ε3+4ΜΗΧ 

ΠΕ 


Ε02ΑΕ02 ΕΕΙΙΡΒΟΠΕΕΙΝ 

ΠΕ για ενέσιμα 14ηΐ9 και 11,25 γπ 9 : Ενδείκνυται ως παρηγορητική θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του προοτάτου, 
όταν αντενδείκνυται η αφαίρεση των όρχεων ή η χορήγηση οιοτρογόνων ή όταν οι ανωτέρω θεραπευτικές προσεγγίσεις δεν 
γίνονται ανεκτές από τον ασθενή. 

ΠΕ για ενέσιμα 3,75 γπ 9: Ενδείκνυνται στην παρηγορητική θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του προστάτου, οτην θερα¬ 
πεία των ινομυωμάτων της μήτρας προεμμηνοπαυσιακών ασθενών για θεραπεία διάρκειας 6 μηνών, στην θεραπεία της ενδο- 
μητρίωσης και για περίοδο έξι μηνών στην θεραπεία της κεντρικής πρώιμης ήβης. 


ΩΑΡΙΟΝΟΑ/ΑββοΙΙ: 

ΙΝϋ.301 

14ΜΘ/2.8ΜΕ νΐΑί 

ΡΙΧΐνΐΑίΧ2.8Μί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.3ϋ.ΒΕΤ 

3.75ΜΘΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧ1ΚΙΤ 

ΠΕ 


ΕΥ.ΙΝϋ.βυΒ 

11.25ΜΟΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧ1ΚΙΤ 

ΠΕ 

ΕΕΙΤΥΒΑΝ/νίεηθχ 

ΙΥ.ΙΝϋ.βϋΒ 

3.75ΜΘΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧ1ΚΙΤ 

ΠΕ 


ΙΥ.ΙΝϋ.βυΒ 

11.25ΜΘΛ/ΙΑί 

ΒΤΧ1ΚΙΤ 

ΠΕ 


Ε02ΑΕ03 (303ΕΠΕΕΙΝΕ 

ΠΕ για ενέσιμα 3,6τη9: Ενδείκνυται στην αντιμετώπιση: α) καρκίνου του προστάτη κατάλληλου για ορμονικό χειρισμό, β) καρκί¬ 
νου του μαστού σε προ- και περί- εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, κατάλληλου για ορμονικό χειρισμό, γ) ενδομητρίωση, δ) ινομυώ¬ 
ματα μήτρας ε) μείωση πάχους ενδομήτριου: χρησιμοποιείται ως παράγοντας μείωσης πάχους (ατροφίας) του ενδομήτριου 
πριν την υστεροσκοπική αφαίρεση του ενδομήτριου. στ)υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Καταστολή της υπόφυσης στην προε¬ 
τοιμασία για πρόκληση ωορρηξίας. 

ΠΕ για ενέσιμα 10,8 ιώ 9: Ενδείκνυται στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη επιδεκτικού ορμονικών χειρισμών. 

ΖΟ ΕΑϋ ΕΧ/Α51Γ3ΖΘΠΘ03 ΙΝϋ.ΙΜΡΙ 10.8ΜΘ/ΡΡ.3ΥΒ. ΒΤΧ1ΡΒ5ΥΒ. ΠΕ 

ΙΝϋ.ΙΜΡί 3.6ΜΘ/ΡΡ.3ΥΒ ΒΤΧ1ΡΡ3ΥΒ ΠΕ 


Ε02ΑΕ04 ΤΒΙΡΤΟΒΕΕΙΝΕ 

ΠΕ για τα ενέσιμα 0,1 τη 9 : Ενδείκνυται για τον έλεγχο της ωοθηκικής διέγερσης σε συνδυασμό με γοναδοτροπίνες (ΙιΜΘ, ήθ<3, 
Ρ3Η) εν όψει εξωσωματικής γονιμοποίησης και εμβρυομεταφοράς (ΙΝ/ΡΕΤ) και άλλες τεχνικές υποβοηθούμενης σύλληψης. 

ΠΕ για τα ενέσιμα 3,75τη9: Ενδείκνυται: θεραπεία του καρκίνου του προστάτη με μεταστάσεις. Γεννητική και εξωγεννητική 
ενδομητρίωση. θεραπεία ινομυωμάτων μήτρας. Συμπληρωματική θεραπεία σε συνδυασμό με γοναδοτροφίνες (ΗΜΘ, Ε5Η, 
ΗΘΘ) στην διαδικασία πρόκλησης ωορηξίας εν όψει εξωσωματικής γονιμοποίησης και εμβρυομεταφοράς. Στην πρώιμη ήβη, 
προ ηλικίας των 8 ετών στα κορίτσια και των 10 ετών στα αγόρια. 

ΠΕ για τα ενέσιμα 11,25τη9: Ενδείκνυται στον μεταστατικό καρκίνωμα του προστάτη.Η βέλτιστη δράση του φαρμάκου εμφανί¬ 
ζεται κυρίως και συχνότερα σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγουμένως άλλη ορμονική θεραπεία. 
ΑΒ\/ΕΚΑΡ/Ιρ5θη ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ Ο.ΙΜΘ/νίΑΙ ΒΊΧ7νΐΑ13Χ0.1ΜΘΧ7ΑΜΡ ΠΕ 
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Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 3,75Μ<3/νΐΑΕ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ 11,25Μ<3/νΐΑΕ 

Ε02Β Ανταγωνιστές ορμονών και συναφείς παράγοντες 

1.02 ΒΑ Αντι-οιστρογόνα 

Ε02ΒΑ01 ΤΑΜΟΧΙΡΕΝ 

ΒΤΧνΐΑΕ+1 ΑΜΡδΟίν ΠΕ 

ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΑΜΡ δΟΕν+2 ΠΕ 

ΑΟΙΡΕΝ/Α.Δη.Φαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

ϋΕΡΑΡΙΟΙ/Α.Δη.Φαρμ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΚΕδδΑΠ/Ρίΐ3ίτη3θί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΆΒ 

ΒΤΧ30 

ΝΟ ΕνΑϋ ΕΧ/Α3ΪΓ3ΖΘΠΘ03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙδΤ3Χ10) 

ΡΕΙΡΙΕΤΑΜ/ΒίοίΓΘηοΙδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙδΤ3Χ10) 

ΤΑΜ0ΡΕΕΧ/0ίΐθΐτιίρίΐ3ΠΤΐ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙ3Τ3Χ10) 

ΤΑΜΟΧΙΡΕΝ ΝΟνΕΧΑΕ/ΝονθΧθΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙδΤ3Χ10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100(ΒϋδΤ 10X10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100(ΒϋδΤ 10X10) 

ΤΑΜΟΧΙΡΕΝ/ΕΒΕννΕ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΖΥΜ0ΡΕΕΧ/0θΠθρΙΐ3ΠΤΐ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΣΕ ΒίΙδΤΕΒ) 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

Ε02ΒΒ Αντι-ανδρογόνα 




Ε02ΒΒ01 ΡΕυΤΑΜΙϋΕ 




ΕΕΒΑΤ/Οθηβρίΐθπτι 

ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΡΕυΟΙΝΟΜ/δοίΐθππο ΡΙουοΡι 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ3Τ1 χ21) 

ΡΕυΤΑΡΕΕΧ/0Ηθΐηίρίΐ3ΓΓη Γ.Ι. 

ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟΟ(ΒΕΙδΤΕΒδ) 

ΡΑΕΙδΤ0Ρ/03ρ 

ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ3Τ3Χ7) 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ84(ΒίΙδΤ12Χ7) 

ΡΡΙΟδΤΑΜ 1 ϋ Ε/Γερολυ ματος 

ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙδΤ2Χ10) 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21(ΒίΙδΤ3Χ7) 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40(ΒΕΙδΤ4Χ10) 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟΟ(ΒίΙδΤΙΟΧΙΟ) 

ΤΡΙΕΜ ΕΧΑΕ/Οθ3ηιορίΐ3πτι 

ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙδΤ 1Χ21) 

Ε02ΒΒ03 ΒΙΟΛΕυΤΑΜΙϋΕ 




ΠΕ για ρβτ 03 50 γπ 9: Ενδείκνυται στην αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με θεραπεία 

με ανάλογα ΕΗΡΗ ή χειρουργικό ευνουχισμό. 


ΠΕ για ρβτ 03 ΙδΟτηςι: Ενδείκνυται στην θεραπεία ασθενών με εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι δε υποβάλλονται 

σε ριζική προστατεκτομή ή ακτινοθεραπεία. Στην θεραπεία ασθενών με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη ως μονο¬ 

θεραπεία ή συμπληρωματικά σε ριζική προστατεκτομή ή ακτινοθεραπεία ή όταν ο χειρουργικός ευνουχισμός ή άλλη ιατρική 

παρέμβαση δεν είναι εφικτή. 



ΟΑδΟ ϋ ΕΧ/Α31Γ3ΖΘΠΘ03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ 2X14) ΠΕ 

Ε02ΒΒΛ1 ΟΥΡΒΟΤΕΒΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 




ΠΕ: Ενδείκνυται: Στη θεραπεία ααθενών α) με καρκίνο του προστάτη β) στην καταστολή της υπερέκκρισης γοναδοτροπινών 
στην αρχή της θεραπείας με ανάλογα της γοναδορελίνης (ΕΗΡΗ). γ) στη μείωση των αγγειοκινητικών διαταραχών σε ασθενείς 
υπό θεραπεία με ανάλογα της γοναδορελίνης ή μετά από ορχεκτομή δ) στη μείωση της υπέρμετρης σεξουαλικής επιθυμίας σε 
ενήλικες άνδρες. 

ΑΝΟΗΟΟυΠ/δοΐΊβπης ΤΑΒ 50ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΠΕ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.02ΒΟ (31 Αναστολείς ενζύμων 

Ε02Β(303 (31 ΑΝΑ5ΤΗΟΖΟΕΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται στην αντιμετώπιση προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες, στις οποίες η νόσος 
επιδεινώθηκε μετά από θεραπεία με ταμοξκρένη ή άλλα αντι-οιστρογόνα. 

Η αποτελεσματικότατα της δεν έχει αποδειχθεί σε ασθενείς με αρνητικούς οιστρογονοϋποδοχείς, εκτός αν είχαν προηγούμενη 
θετική κλινική ανταπόκριση στην ταμοξκρένη. 

ΑΒΙΜΙ 0 ΕΧ/Α 3 ΐΓ 3 Ζβηβθ 3 Ε.Ο.ΤΑΒ 1ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28(ΒΙ_Ι3Τ2Χ14) ΠΕ 

1_02Β(3 (32 Νεώτεροι αναστολείς ενζύμων 

Ε02Β004 (32 ΕΕΤΗΟΖΟΕΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται ως ορμονοθεραπεία πρώτης γραμμής οε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο 
μαστού, προχωρημένου σταδίου ή μετά από υποτροπή ή εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί προγενέστερα 
σε θεραπεία με αντι-οιστρογόνα. Δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότητά της σε ασθενείς με αρνητικούς ορμονο-υποδοχείς 
στον καρκίνο του μαστού. 

ΡΕΜΑΠΑ/Νονθίΐίδ Ρ.Ο.ΤΑΒ 2.5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30(Β1_ΙδΤ3Χ10) ΠΕ 


1.03 Ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες 

Ε03Α Κυττοκίνες και ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες 

Ε03ΑΑ Διεγερτικοί παράγοντες αποικιών των αιμοποιητικών κυττάρων 

Ε03ΑΑ02 ΡΙΕΟΡΑ3ΤΙΜ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: για τη μείωση της διάρκειας της ουδετεροπενίας και της συχνότητας της εμπύρετης ουδετεροπενίας σε ασθε¬ 
νείς που έχουν υποστεί αγωγή με καθιερωμένη κυτταροτοξική χημειοθεραπεία για κακοήθεια (εξαιρούμενης της χρόνιας μυε- 
λογενούς λευχαιμίας και των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων) και για τη μείωση της διάρκειας της ουδετεροπενίας σε ασθε¬ 
νείς που υποβάλλονται σε μυελοτοξική θεραπεία ακολουθούμενη από μεταμόσχευση μυελού των οστών, σε ασθενείς που 
θεωρείται ότι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο παρατεταμένης βαριάς ουδετεροπενίας. Για τον εμπλουτισμό με προγονικά 
αιμοποιητικά κύτταρα του περιφερικού αίματος, αυτόνομα ή μετά από μυελοκαταοταλτική θεραπεία, με σκοπό την επιτάχυνση 
της αιματολογικής ανάνηψης, όταν τα κύτταρα αυτά χορηγηθούν οτους ίδιους ασθενείς μετά από ισχυρή μυελοκαταοταλτική ή 
μυελοτοξική θεραπεία. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του είναι παρόμοια οε ενήλικες και παιδιά που λαμβάνουν κυττα¬ 
ροτοξική χημειοθεραπεία. 

Σε ασθενείς, παιδιά ή ενήλικες με σοβαρή συγγενή, κυκλική ή ιδιοπαθή ουδετεροπενία με απόλυτο αριθμό ουδετερόφιλων 
(ΑΝΟ) £ 0,5 χ 109/1 και με ιστορικό σοβαρώνή υποτροπιαζουσών λοιμώξεων, ενδείκνυται η μακροχρόνια χορήγηση του για την 
αύξηση του αριθμού των ουδετεροφίλων και για τη μείωση της συχνότητας και της διάρκειας των συμβαμάτων που σχετίζονται 
με λοιμώξεις. Για τη θεραπεία της επίμονης ουδετεροπενίας (ΑΝΟ <1,0 χ 109/1) σε ασθενείς με προχωρημένη Ηΐν λοίμωξη, 
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος βακτηριακών λοιμώξεων όταν είναι ακατάλληλες άλλες επιλογές αντιμετώπισης της ουδετεροπε¬ 
νίας. 

(3ΠΑΝ 111_0ΚΙΝΕ/Ηοοήθ ΙΝϋ.501 30Μυ(300ΜΟΘ/1ΜΐνΐΑΙ) ΒΤΧ5\/ΙΑ15Χ1 ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.8, ΠΔ.54 

ΙΝϋ.301 48Μυ(480ΜΟ<3/1.6ΜΕ\/ΙΑ ΒΤΧ5νΐΑΙ_5Χ1.6ΜΙ ΠΕ, ΠΔ.8, ΠΔ.54 


Ε03ΑΑ03 ΜΟΕΟΠΑΜ03ΤΙΜ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για τη μείωση του κινδύνου λοίμωξης από ουδετεροπενία σε αοθενείς που υπόκεινται σε κυτταροτοξική 
χημειοθεραπεία για κακοήθεις όγκους και έχουν εμφανίσει μυελοτοξικότητα Ιΐν (λευκά < 0,5x1 09/γπΙ ή εμπύρετο ουδετεροπε¬ 
νία). 

Επίσης για τη μείωση της διάρκειας της ουδετεροπενίας σε ασθενείς που υποβάλονται σε θεραπεία που προκαλεί πλήρη μυε¬ 
λοκαταστολή με ακόλουθη αυτόλογη μεταμόσχευση του μυελού των οστών (ΒΜΤ) και σε ασθενείς που θεωρούνται ότι βρίσκο¬ 
νται σε αυξημένο κίνδυνο μακροχρόνιας και σοβαρής ουδετεροπενίας και σε αοθενείς με ενδείξεις απόρριψης μοσχεύματος. 
Τα στοιχεία κλινικών δοκιμών για τη χρήση τους μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μετά από μεταμόσχευ¬ 
ση περιφερικών στελεχιαίων αιματοκυττάρων (ΡΒδΟ) είναι ανεπαρκή. 


Ι_Ευ 00 ΜΑΧ/Νον 3 Πί 8 

ΙΥ.Ρϋ.ΙΝύ 

ΙΥΡϋ.ΙΝύ 

ΙΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

150ΜΟΘΛ/ΙΑΙ 

300ΜΟΘ 

400ΜΟ<3/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ1ΜΕ80Ε ΠΕ. ΠΔ.8, ΠΔ.54 

ΒΤΧΐνΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1ΜΕ501 ΠΕ, ΠΔ.8, ΠΔ.54 

ΒΤΧΐνΐΑ1_+1 ΑΜΡΧ1ΜΕ30Ε ΠΕ. ΠΔ.8, ΠΔ.54 

ΜΙΕΙΟΘΕΝ/ 8 οΙΐθπη 9 ΡΙουοΙι 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝύ 

ίΥΡϋ.ΙΝϋ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙδΟΜΟΟ/νίΑΕ 

300ΜΟΘ/ΥΙΑΕ 

400ΜΟ(3/νΐΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡΧ1ΜΕ30Ε ΠΕ, ΠΔ.8, ΠΔ.54 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ1ΜΕ50Ε ΠΕ, ΠΔ.8, ΠΔ.54 

ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ1ΜΕ50Ε ΠΕ, ΠΔ.8, ΠΔ.54 


ΠΔ.8: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά ογκολογικά, αιματολογικά κέντρα) 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 
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Ε03ΑΑ10 ΕΕΝΟΟΒΑ3ΤΙΜ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για την μείωση της διάρκειας της ουδετεροπενίας στους ασθενείς (με μη μυελική κακοήθεια) που υποβάλλο¬ 
νται σε μυελοτοξική θεραπεία, η οποία ακολουθείται από μεταμόσχευση μυελού των οστών (ΒΜΤ), και οι οποίοι θεωρούνται 
υψηλού κινδύνου για παρατεταμένη βαρειά ουδετεροπενία. 

Για τη μείωση της διάρκειας της βαρειάς ουδετεροπενίας και των συνακόλουθων επιπλοκών σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
καθιερωμένη κυτταροτοξική χημειοθεραπεία, η οποία συνοδεύεται από σημαντική συχνότητα εμφανίσεως εμπύρετης ουδετε¬ 
ροπενίας . Στην κινητοποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του περιφερικού αίματος (ΡΒΡΟε). 

ΘΒΑΝΟΟΥΤΕ/Ανβηίίδ ϋΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 33.6 Μΐυ(263ΜΟΘ)Λ/ΙΑ ΒΤΧ5νΐΑ13Χ1ΜΙ_+5ΑΜΡΧ1 ΠΕ, ΠΔ.8, ΠΔ.54 

Ε03ΑΒ Ιντερφερόνες 

Ε03ΑΒ03 ΙΝΤΕΒΡΕΒΟΝ (3ΑΜΜΑ-1Β, ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Ως επικουρική αγωγή για να ελαττωθεί η συχνότητα των σοβαρών λοιμώξεων σε ασθενείς με χρόνια κοκκιω- 
ματώδη νόσο (ΘΟϋ). 

ΙΜυΚΙΝ/ΒοθήπηθθΓ ΙΝϋ.δΟΕ Ο,ΙΜΘ/νίΑΕ ΒΤΧίνίΑΕΧΟ,δΜΙ ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 

Ε03ΑΒ04 ΙΝΤΕΒΡΕΒΟΝ ΑΕΡΑ 2Α, ΡΪΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 

ΠΕ: Ενδείκνυνται: Στην λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων, σάρκωμα Καροεί σχετιζόμενο με ΑΙϋδ, χρόνια μυελογενή λευχαιμία, 
συμπτωματική αγωγή σε προχωρημένες μορφές, οζώδους και δερματικού Τ μη-ΗοάμΚίη λεμφώματος και καρκίνου του 
νεφρού, χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Β και Ο ιστολογικά επιβεβαιωμένη με επίμονη τρανσαμινασαιμία και δείκτες ενεργού πολλα¬ 
πλασιασμού του ΗΒν (ΗΒνϋΝΑ) και του ΗΩν (ΗΟνΒΝΑ). 

ΡΙΟΡΕΡΙΟΝ-Α/Ρ!οοΙίθ ΙΝϋ.δΟΕ 3Μΐυ/0.5Μί ΡΡ.3ΥΒ. ΒΌ<1ΡΡ.$ΥΡ!.Χ0,5ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.54 

ΙΝϋ.δΟΕ 3ΜΙΕΙ/0.5ΜΕ ΡΡ.3ΥΒ. ΒΤΧ6ΡΡ.3ΥΒ.Χ0,5ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.54 

ΙΝϋ.δΟΕ 4.5Μΐυ/0.5ΜΕ ΡΡ.δΥΒ. ΒΤΧ1ΡΡ.3ΥΡ!.Χ0,5Μί ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.54 

ΙΝϋ.δΟΕ 4.5ΜΙΕΙ/0.5ΜΕ ΡΡ.3ΥΒ. ΒΤΧ6ΡΡ3ΥΒ.0,5ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.54 

ΙΝϋ.δΟΕ 6ΜΙΕΙ/0.5ΜΕ ΡΡ.δΥΒ. ΒΤΧ1ΡΡ.3ΥΡ!.Χ0,5ΜΙ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.54 

ΙΝϋ.30ί 6Μΐυ/0.5ΜΕ ΡΡ.5ΥΒ. ΒΊΧ6ΡΡ.3ΥΡ.Χ0,5Μί ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.54 

ΙΝϋ.δΟΕ 9ΜΙϋ/0.5ΜΕ ΡΡ3ΥΡ. ΒΊΧ1ΡΡ.3ΥΡ.Χ0,5ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.54 

ΙΝϋ.301 9ΜΙΕΙ/0.5ΜΕ ΡΡ3ΥΡ. ΒΊΧ6ΡΡ.3ΥΡ.Χ0,5ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.54 

ΙΝϋ.301 18 Μΐυ/ 1 ΜίνΐΑί ΒΤΧίνίΑΕΧΙΜΕ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.54 

ΙΝϋ.301 18Μΐυ/1ΜΐνΐΑί ΒΤΧ6\/ΙΑΕ3Χ1 ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.54 

Ε03ΑΒ05 ΙΝΤΕΒΡΕΒΟΝ ΑΕΡΑ 2Β 

ΠΕ: Ενδείκνυνται: Στη λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων, σάρκωμα Κάροέί σχετιζόμενο με ΑΙϋδ, χρόνια μυελογενή λευχαιμία, 
συμπληρωματική αγωγή σε μη-ΗοάρΚίη λεμφώματα, χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Β και Ο ιστολογικά επιβεβαιωμένη με επίμονη 
τρανσαμινασαιμία και δείκτες ενεργού πολλαπλασιασμού του ΗΒν (ΗΒνϋΝΑ) και του ΗΟν (ΗΟνΡΝΑ), αγωγή συντήρησης σε 
πολλαπλό μυέλωμα, καρκινοειδείς όγκοι με λεμφαδενικές ή ηπατικές μεταστάσεις, συμπληρωματική αγωγή σε μελάνωμα. 

ΙΝΤΡΙΟΝΑ/5ρ Ευτορθ Ρ5. ΙΝϋ.301 ΙΜΙίΙ/νίΑΕ ΒΤΧ1VIΑΕ+1ΑΜΡδΟΕν ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53-54 

ΙΝϋ.δΟΕ 3ΜΙΕΙ/0.5ΜΕ νΐΑΕ (3ϋ) ΒΊΧίνίΑΕΧΟ,δΜΕ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53-54 

ΙΝϋ.δΟΕ 5ΜΙΕΙ/0.5ΜΕ νΐΑΕ (3ϋ) ΒΙΧίνίΑΕΧΟ,δΜΕ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53-54 

ΙΝϋ.30Ε ΙΟΜΙίΙ/1 ΜΕ νΐΑΕ (3ϋ) ΒΤΧίνίΑΕΧΙΜΕ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53-54 

ΙΝϋ.δΟΕ 1δΜΙίΙ/3ΜΕ νΐΑΕ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ3ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53-54 

ΙΝϋ.δΟΕ 25ΜΙΕΙ/2.5ΜΕ νΐΑΕ (Μϋ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ2,5ΜΙ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53-54 

Ρ3.ΙΝϋ.δΟΕ 30ΜΙίΙ/νΐΑΕ ΒΤΧ 1VI ΑΕ+ 1 ΑΜΡ δΟΕν ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53-54 

Ε03ΑΒ07 ΙΝΤΕΒΡΕΒΟΝ ΒΕΤΑ-1Α 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για την αγωγή περιπατητικών ασθενών με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία ορίζε¬ 
ται από τουλάχιστον 2 επαναληπτικές κρίσεις νευρολογικής δυσλειτουργίας (υποτροπές) κατά την παρελθούσα τριετή περίοδο, 
χωρίς να τεκμηριώνεται η συνεχής πρόοδος της νόσου μεταξύ των υποτροπών. 

Επιβραδύνει την πρόοδο της αναπηρίας και ελαττώνει τη συχνότητα των υποτροπών επί περίοδο 2 ετών. Η χορήγησή της πρέ¬ 
πει να διακόπτεται σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν προϊούσα μορφή της σκλήρυνσης. 

ΑνθΝΕΧ/Βίθ9ΘΠ Ρ3.ΙΝ4.30Ε 30ΜΟ(6Μϋ)Λ/ΙΑΕ ΒΊΧ4νΐΑΕ3+4ΡΕ.5ΥΒ ΠΕ. ΠΔ.26, ΠΔ.54 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.8: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά ογκολογικά, αιματολογικά κέντρα) 

ΠΔ.26: Χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για τις εγκεκριμένες ενδείξεις. Η ένδειξη του φαρμάκου να εγκρίνεται από κρατικά νοσοκομεία όπως 

ορίζεται στην υπ' αριθ. ΥΒΑ 8836/7-11-95. 

ΠΔ.35: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. Η αρχική ένδειξη να τίθεται σε εξειδικευμένα κέντρα 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 
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ΒΕΒΙΡ/ΑΓΘ3 δβΓοηο 

ΙΝϋ.δΟί 

6ΜίΙ/0,5Μί ΡΕ.δΥΡ 

ΒΤΧ1 ΡΕ.δΥΡ.ΧΟ,δΜί 

ΠΕ, ΠΔ.26, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

6ΜίΙ/0,5Μί ΡΕ.δΥΡ 

ΒΤΧ3ΡΕ.δΥΡΧ0,5Μί 

ΠΕ, ΠΔ.26, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

6Μϋ/0,5Μί ΡΕδΥΗ 

ΒΤΧ12ΡΕ.δΥΡΧ0,5Μί 

ΠΕ, ΠΔ.26, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

44ΜΟ(12Μϋ)/ΜίΡΕ.δΥΡ 

ΒΤΧΙΡΕ.δΥΡΧΙΜί 

ΠΕ, ΠΔ.26, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

44ΜΟ(12Μϋ)/ΜίΡΕ.δΥΡ 

ΒΤΧ3ΡΕ.δΥΡδΧ1 Μι 

ΠΕ, ΠΔ.26, ΠΔ.53 


ΙΝϋ.δΟί 

44ΜΟ(12Μϋ)/ΜίΡΕ.δΥΡ 

ΒΤΧ12ΡΕ.δΥΒδΧ1Μί 

ΠΕ, ΠΔ.26, ΠΔ.53 


ί03ΑΒ08 ΙΝΤΕΒΡΕΒΟΝ ΒΕΤΑ-1Β, ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: για την θεραπεία περιπατητικών ααθενών με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα μορφή της σκλήρυνσης κατά πλά¬ 
κας. Να διακόπτεται σε ασθενείς που αναπτύσσουν προϊούσα μορφή της σκλήρυνσης. 

ΒΕΤΑΡΕΒΟΝ/5θίΊΘΠΠ9 ίΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 0,3ΜΘ(9,6Χ10Μυ)Λ/ΙΑί ΒΤΧ15\/ΙΑί+15ΡΡ3ΥΒΠΕ, ΠΔ.26, ΠΔ.54 

Ε03ΑΒ09 ΙΝΤΕΒΡΕΒΟΝ-ΑίΡΑΟΟΝ-1 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για χρόνια ηπατίπιδα Ο ιστολογικά επιβεβαιωμένη με επίμονη 
πλασιασμού του ΗΟν (θετικό ΗΟνΠΝΑ ορού). 

ΙΝΡΕΒΘΕΝ/ΥθίτίθηουοίΊί ΙΝϋ.δΟί 30ΜΟ/ΜΕ 

ΙΝϋ.δΟί 30ΜΟ/ΜΕ 

ΙΝϋ.δΟί 30ΜΟ/ΜΕ 

Ε03ΑΒ10 ΡΕΟΙΝΤΕΒΡΕΒΟΝ ΑΕΡΑ-2Β 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για χρόνια ηπατίπιδα Ο ιστολογικά επιβεβαιωμένη 
πλασιασμού του ΗΟν (θετικό ΗΟνΠΝΑ ορού). 

ΡΕΟΙΝΤΡΙΟΝ/5ρ ΕυΓορβ Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 50ΜΟ<3/0.5Μί 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟί ΙΟΟΜΟΘ/Ο.δΜί 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 150ΜΟΘ/0.5ΜΙ 

Ε03ΑΒ11 ΡΕΟΙΝΤΕΒΡΕΡίΟΝ ΑΕΡΑ-2Α 

ΠΕ: Ενδείκνυται:για χρόνια ηπατίπιδα Ο ιστολογικά εηιβεβοιωμένη με επίμονη τρανοαμινσοόΐμίά και δείκτες ενεργού πολλα- 


πλασιασμού του ΗΟν (θετικό ΗΟνΒΝΑ ορού). 

ΡΕΟΑδΥδ/Βοοίΐβ ΙΝϋ.δΟί 180ΜΟΘ/0.5Μί 

ΒΊΧ1 ΡΕ.δΥΡ 

ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53 

ΙΝϋ.δΟί 

180ΜΟΘ/0,5Μί 

ΒΤΧ4ΡΡ.3ΥΡ 

ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53 

ΙΝϋ.δΟί 

135ΜΟ«3/0,5Μί 

ΒΊΧ1 ΡΕ.δΥΡ 

ΠΕ. ΠΔ.35, ΠΔ.53 

ΙΝϋ.δΟί 

135ΜΟΘ/0,5Μί 

ΒΤΧ4ΡΕ.3ΥΡ 

ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53 


με επίμονη τρανοαμιναοαιμία και δείκτες ενεργού πολλα- 


ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡ 30ίν ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53 
ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡ 30ίν ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53 
ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡ δΟίν ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53 


τρανοαμιναοαιμία και δείκτες ενεργού πολλα- 

ΒΤΧ1 \/ΊΑίΧ0,3Μί+1 8ΥΒ+ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53 
ΒΤΧβνΐ ΑίΧΟ, 3 Μί+63ΥΒ+ ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53 
ΒΤΧ12νΐΑ13Χ0,3ΜΙ+12 ΠΕ, ΠΔ.35, ΠΔ.53 


ί03ΑΟ Ιντερλευκίνες 

Ε03Α001 ΑίϋΕδίΕίΙΚΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Στον μεταστατικό καρκίνο του νεφρού. Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με μειωμένους ρυθμούς 
ανταπόκρισης και μέση βιωσιμότητα είναι: 

1. Δείκτης κατάστασης ικανότητας ΕΟΟΘ 1 ή υψηλότερος. 2. Μεταστατικές εστίες σε περισσότερα από ένα όργανα. 3. Χρονική 
περίοδος < 24 μήνες μεταξύ της αρχικής διάγνωσης του πρωτογενούς όγκου και της στιγμής που ο ασθενής έχει εκτιμηθεί να 
υποστεί αγωγή. Οι ρυθμοί ανταπόκρισης και η μέση επιβίωση ελαπώνονται ανάλογα με τον αριθμό παραγόντων κινδύνου που 
υπάρχουν. Οι ασθενείς που είναι θετικοί και για τους τρεις παράγοντες κινδύνου δε θα πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή. 
ΡΒΟίΕίΙΚΙΝ/Βοοήθ Ρϋ.δΟί.ΙΝΕ 18Χ10"6 III (1 ΜΘ)Λ/ΙΑί ΒΤΧ1 νΐΑί ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 

Ε03ΑΧ Άλλες κυττοκίνες και ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες 

Ε03ΑΧ03 ΒΑΟΙίίίΙδ ΟΑίΜΕΤΤΕ-ΟίΙΕΒΙΝ (ΒΟΟ, δΤΠΑΙΝ ΤΙΟΕ) 

ΠΕ: Ενδείκνυται: στη θεραπεία του επίπεδου ουροθηλιακού καρκινώματος ίη 3ί1υ (015) της ουροδόχου κύστης και ως επικουρι¬ 
κή θεραπεία μετά την διουριθρική εκτομή (ΤίΙΒ) ενός πρωτοπαθούς ή υποτροπιάζοντος επιφανειακού καρκινώματος της ουρο¬ 
δόχου κύστης σταδίου ΤΑ (βαθμού κακοήθειας 1,2,ή 3) ή ΤΙ (βαθμού κακοήθειας 1,2,ή 3). 

IΜ Μ υ ΟΥ3Τ/Γερολυ ματος Ρϋ.ΒΙΑϋ.ΙΒ 81ιη9/3ΜΙ ΒΊΧΐνΐΑΙ+(νΐΑΙΧ3ΜΙ ΠΕ. ΠΔ.5 

0Ν00ΤΙ0Ε/0Γ93ΠΟΠ ίΡΙΝΥΕδ! ΒΤΧ1ΥΙΑΙ ΠΕ, ΠΔ.5 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 

ΠΔ.26: Χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για τις εγκεκριμένες ενδείξεις. Η ένδειξη του φαρμάκου να εγκρίνεται από κρατικά νοσοκομεία όπως 
ορίζεται στην υπ' αριθ. ΥΒΑ 8836/7-11-95. 

ΠΔ.35: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. Η αρχική ένδειξη να τίθεται σε εξειδικευμένα κέντρα. 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 
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Ε03ΑΧ13 ΟΕΑΤΙΒΑΜΕΒ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για τη μείωαη της αυχνότητας των υποτροπών οε περιπατητικούς ααθενείς με υποτροπιάζουαα, παρουσιάζου- 
σα ύφεση σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον 2 προσβολές νευρολογικής δυσλειτουργίας κατά 
το διάστημα των προηγούμενων 2 ετών. Δεν ενδείκνυται οε πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή εξελικτική σκλήρυνση κατά πλάκας. 
00 ΡΑΧΟΝΕ/Τβνθ Ρδ.ΙΝϋ.δΟΙ 20ΜΘ/νΐΑΙ_δΟΐν ΒΤΧ28(4ΒΤΧ7νΐΑΕδ)Χ2ΜΕ ΠΕ, ΠΔ.43, ΠΔ.53 

Ι_04 Ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες 

Ι_04Α Ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες 

Ε04ΑΑ Εκλεκτικοί ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες 

Ε04ΑΑ01 0Υ0Ε03Ρ0ΡΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Ως ανοσοκατασταλτικό φάρμακο για την πρόληψη της απόρριψης μετά από μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργά¬ 
νων ή μυελού των οστών. Σε καταστάσεις έλλειψης ανοσοκατασταλτικού μηχανισμού (ραγοειδίτιδα, νεφρωσικό σύνδρομο, 
ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωρίαση) και σε αστοχία άλλων θεραπειών. 


δΑΝΟΙΜΜΙΙΝ/ΝονθΠίδ 

ΙΝϋ.δΟΙ 

250ΜΘ/5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΕ 

ΠΕ 

δΑΝϋΙΜΜυΝ ΝΕΟΒΑΙ_/Νον3Γΐί3 

δΟΡ.Ο.ΟΑΡδ 

25ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50ρΐΙδΤ5Χ10) 

ΠΕ 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒΙΙδΤ5Χ10) 

ΠΕ 


δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ50(ΒίΙδΤ5Χ10) 

ΠΕ 


ΟΒΑΙ.δΟΙ 

500ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ50ΜΙ 

ΠΕ 


Ε04ΑΑ02 ΜίΙΡΟΜΟΝΑΒ - Οϋ3 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για τη θεραπεία της οξείας απόρριψης ομοιομοσχευμάτων σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρών, ήπατος και 
καρδιάς. 

ΟΒΤΗΟΟίΟΝΕ/ϋθΠδθθΠ-ΟΝθΟ ΙΝϋ.δΟΙ 5ΜΟ/5ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ5ΜΙ ΠΕ, ΠΔ.14, ΠΔ.54 


Ε04ΑΑ04 ΕΩΙΙΙΝΕ ΑΝΤΙ-ΗίΙΜΑΝ ΤΗΥΜΟΟΥΤΕ (3Ε0ΒΙΙΕΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Στην πρόληψη και θεραπεία των κρίσεων απόρριψης στις μεταμοσχεύσεις νεφρού. Πρόληψη και θεραπεία 
των κρίσεων απόρριψης στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, θεραπεία απλασιών του μυελού. 
ΙΥΜΡΗΟαίΟΒυυΝΕ ΙΜΤΙΧ 3ΑΝ(33ΤΑΤ/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟΙ 100ΜΘ/5ΜΕ νΐΑΕ ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ5ΜΙ_ ΠΕ, ΠΔ.5 


Ε04ΑΑ04 ΗΙΙΜΑΝ ΑΝΤΙ-ΤΗΥΜΟΟΥΤΕ ΒΑΒΒΙΤ ΙΜΜΙΙΝΟΟΕΟΒίΙΕΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Στις μεταμοσχεύσεις οργάνων: Πρόληψη και θεραπεία των κρίσεων απόρριψης μετά από μεταμόσχευση 
νεφρού ή καρδιάς. 

Στην αιματολογία: θεραπεία της απλαστικής αναιμίας, που αποδεικνύεται ανθεκτική στη συμβατική θεραπεία και στον αντιλεμ- 
φοκυτταρικό ορό. θεραπεία της νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή. 

ΤΗΥΜ0(3Ι_0Βυΐ_ΙΝΕ I ΜΤΙΧ-δΑΝΟδΤΑΤ/Γερολυματος 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 25ΜΘΛ/ΙΑΙ ΒΤΧΐνΐΑΕ+1 νΐΑΕΧδΜΙ ΠΕ, ΠΔ.5 


Ε04ΑΑ05 ΤΑΟΒΟϋΜΙΙδ 

ΠΕ: Ενδείκνυται σε πρωτογενή ανοσοκαταστολή οε αλλομεταμοσχεύσεις ήπατος ή νεφρού για την πρόληψη της απόρριψης 
του μοσχεύματος. Αναστολή της απόρριψης αλλομεταμοσχευθέντων οργάνων ήπατος, νεφρού ή καρδιάς όταν η χορηγούμενη 
ανοσοκατασταλτικό θεραπευτική αγωγή είναι ανεπαρκής. Συνιστάται να χορηγείται σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή. 


ΡΒΟΟΒΑΡ/νίδπβχ 

Ο/δ.δΟΙ.ΙΝ 

5ΜΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧΙΟΑΜΡΧΙΜί 

ΠΕ, ΠΔ.52, ΠΔ.53 


ΟΑΡδ 

1ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ρΕΙδΤ3Χ10 

ΠΕ, ΠΔ.52, ΠΔ.53 


ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ρϋδΤ3Χ10 

ΠΕ. ΠΔ.52, ΠΔ.53 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 

ΠΔ.14: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά κέντρα μεταμοσχεύσεων). 

ΠΔ.43: Χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για τις εγκεκριμένες ενδείξεις. Η ένδειξη του φαρμάκου να εγκρίνεται από κρατικά νοσοκομεία. 

ΠΔ.52: Η αρχική διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο ή νοσηλευτικά ιδρύματα αλλά η παρακολούθηση των ασθενών μπορεί να γίνεται και εκτός 
νοσοκομείου. 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 
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Ε04ΑΑ06 ΜΥΟΟΡΗΕΝΟΕΑΤΕ ΜΟΡΕΤΙΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Σε ουνδιαομό με κυκλοοπορίνη και κορτικοατεροειδή για την προφύλαξη της οξείας απόρριψης μοσχεύματος 


σε ασθενείς που έχουν δεχθεί άλλογενή νεφρικά, καρδιακά ή ηπατικά μοσχεύματα. 

ΟΕΙΙΟΕΡΤ/Βοοίιβ Ρ0.0.30.ΙΝΡ 500Μ<3/νΐΑΕ ΒΤΧ4\/ΙΑΕ3 

ΠΕ, ΠΔ.44 

ΟΑΡ3 

250Μ8/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒίΙ5Τ10Χ10) 

ΠΕ. ΠΔ.44 

ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(Βϋ3Τ5Χ10) 

ΠΕ, ΠΔ.44 

Ρϋ.ΟΡΑ.δϋδ 

1Θ/5ΜΙ 

ριχιιοα 

ΠΕ, ΠΔ.44 


Ε04ΑΑ08 ϋΑΟϋΖΙΙΜΑΒ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για την προφύλαξη της οξείας απόρριψης οργάνου σε αοθενείς που υποβάλλονται οε άβ ηονο μεταμόσχευοη 
αλλογενούς νεφρικού μοοχεύματος. Πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα με ένα ανοσοκατασταλτικό θεραπευτικό σχήμα, 
που περιλαμβάνει κυκλοοπορίνη και κορτικοατεροειδή οε αοθενείς που δεν είναι ανοσοευαιοθητοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό. 
ΖΕΝΑΡΑΧ/ΡΙοοήθ 0/3.501.ΙΝ 25ΜΟ/5ΜΕ νΐΑΕ ΐνΐΑ1_Χ5ΜΙ_ ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 

0/3.5ΟΕ.ΙΝ 25ΜΘ/5ΜΙ_νΐΑΙ_ 3νΐΑΕ3Χ5ΜΙ_ ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 


Ε04ΑΑ09 ΒΑ3ΙΕΙΧΙΜΑΒ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για την προφύλαξη οξείας απόρριψης οργάνου οε άβ ηονο αλλογενή μεταμόσχευση νεφρού σε ενήλικες και 
παιδιά. 

Πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με ανοσοκαταοταλτική θεραπεία που βασίζεται στην κυκλοοπορίνη σε μικρογαλάκτωμα και 
τα κορτικοατεροειδή σε ασθενείς με τίτλο κυτταροτοξικών αντισωμάτων έναντι ΗΕΑ τάξης I και II αντιγόνων μικρότερο από 
80%, ή σε τριπλό ανοσοκατασταλτικό δοσολογικό σχήμα συντήρησης που περιέχονται κυκλοοπορίνη σε ικροναλάκτωμα, κορ- 
τικοστεροειδή και είτε αζαθειοπρίνη ή τττγοορήβηοΐαΐβ τηοίβΐίΐ. 

δΙΜυΐΕΟΤ/ΝονθΓίίδ Ρ3.301.ΙΝΡ 20Μ<3/νΐΑΙ ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1 ΑΜΡ 301Λ/ ΠΕ, ΠΔ.14, ΠΔ.54 


Ε04ΑΑ10 δΙΒΟΕΙΜΙΙδ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για την πρόληψη της απόρριψης οργάνων σε ενήλικες ασθενείς με μικρό έως μέτριο ανοσολογικό κίνδυνο 
που λαμβάνουν νεφρικό μόσχευμα. Αρχικά πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μικρό-εναιώρημα κυκλοοπορίνη και 
κορτικοατεροειδή για 2 έως 3 μήνες. Μπορεί να συνεχιστεί ως θεραπεία συντήρησης μαζί με κορτικοατεροειδή μόνο εάν η 
κυκλοοπορίνη μπορεί να διακοπεί σταδιακά. 


ΒΑΡΑΜυΝΕ/ννγβΐΙι 

ΟΒ.301.30 

1ΜΘ/1ΜΙ 8ΑΟΗΕ 

ΒΤΧ303ΑΟΗΕΤ3(θΙυ]Χ1 

ΠΕ, ΠΔ.39 


ΟΒ.301.30 

2ΜΟ/2ΜΕ 3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 3ΑΟΗΕΤ3(θΙυ)Χ 

ΠΕ, ΠΔ.39 


0ΒΑ1.301 

1ΜΟ/ΜΕ 

ΒΊΧ1ΒΟΤΤΙΕ(9ΐ3δ$)Χ60 

ΠΕ, ΠΔ.39 


Ε04ΑΑ11 ΕΤΑΝΕΡΟΕΡΤ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: Για τη θεραπεία της ενεργούς ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες όταν η ανταπόκριση σε τροποποιητικά 
της νόσου αντιρευματικά φάρμακα, περιλαμβανόμενης της μεθοτρεξάτης (εκτός εάν αντενδείκνυται), αποδειχθεί ανεπαρκής. 
Για την θεραπεία της χρόνιας ενεργής νεανικής πολυαρθρίτιδας σε παιδιά ηλικίας 4 εώς 17 ετών που έιχαν μη επαρκή ανταπό¬ 
κριση, ή έδειξαν μη ανεκτικότητα στη μεθοτρεξάτη. Δεν έχει μελετηθεί σε παιδιά μικρότερα των 4 ετών. 

ΕΝΒΡΕΙ/ννγθΙή Ρδ.ΙΝύ.δΟΙ 25ΜΘ/ΥΙΑΙ ΒΤΧ 4 νΐΑΙ_ 3 + 4 ΡΡ.$ΥΒ. ΠΕ, ΠΔ.45 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 

ΠΔ.14: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά κέντρα μεταμοσχεύσεων). 

ΠΔ.39: Προορίζεται για περιπατητικούς ασθενείς αλλά η χρήση του μπορεί να έχει πολύ σοβαρές παρενέργειες και συνεπώς απαιτείται συνταγή χορηγού¬ 
μενη κατ’ ανάγκην από ειδικό καθώς και ειδική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. 

ΠΔ.44: Η αγωγή πρέπει να ξεκινήσει στο νοσοκομείο από εξειδικευμένο προσωπικό στις μεταμοσχεύσεις νεφρών και καρδιάς και η συνέχιση της αγωγής 
μπορεί να γίνεται και εκτός νοσοκομείου υπό την επίβλεψη όμοια εξειδικευμένου προσωπικού. 

ΠΔ.45: Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση και σύμφωνα με την υπαρ. Α6/1398/19-4-89 απόφαση του ΥΥΠ και την υπαρ. Υ6α776/20-7-93 Υπουργική Από¬ 
φαση (ΦΕΚ 536/20-7-93) από Ρευματολόγους και Παιδιάτρους Ρευματολόγους. 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 
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Ε04ΑΑ12 ΙΝΡϋΧΙΜΑΒ 

ΠΕ: Ενδείκνυται: 1. Ρευματοειδή αρθρίτιδα -για τη ελάττωση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της φυσικής λειτουργίας σε 
ασθενείς με ενεργό νόσο, όταν η ανταπόκριση στα τροποποιητικά της νόσου φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της μεθοτρεξά- 
της, είναι ανεπαρκής. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια έχουν αποδειχθεί μόνο σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη. 2. Νόσος 
του Οτοήη - σε ασθενείς που δεν έχουν ανταποκριθεί, παρά την πλήρη και επαρκή αγωγή με ένα κορτικοστεροειδές ή/και ένα 
ανοσοκατασταλτικό και σε ασθενείς με παρουσία συριγγίων που δεν έχουν ανταποκριθεί, παρά την πλήρη και επαρκή θερα¬ 
πεία με συμβατική αγωγή. 


ΒΕΜ1 ΟΑϋ Ε/ΟθιίΙοοογ 

Ε04ΑΑ13 ΕΕΕΕΙΙΝΟΜΙϋΕ 

ΡΟ.Ο.δΟ.ΙΝ 

ΙΟΟΜΟ/νίΑί 

νΐΑΕΧΙΟΟΜΟ 

ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.53 

ΑΒΑνΑ/Ανθηΐίθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10Μ6/ΤΑΒ 

ΡΕΧ30 

ΠΔ.47 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΡΙΧ30 

ΠΔ.47 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ3(ΒΕΙ8ΤΕΒδ) 

ΠΔ.47 


Ε04ΑΑ14 ΑΝΑΚΙΝΒΑ (ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ ΗϋΜΑΝ ΜΕΤΗΙΟΝΥΕ ΙΝΤΕΠΕΕΙΙΚΙΝ-1 ΒΕΟΕΡΤΟΠ ΑΝΤΑΟΟΝΙ8Τ) 

ΣΕ: Να μην χορηγείται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. 

ΚΙΝΕΒΕΤ/ΟβΠΘθίδ ΙΝύ.δΟί 100ΜΘ/0.67ΜΕ ΡΡ.3ΥΒ. ΒΤΧ28ΡΕ5ΥΒ.Χ0,67ΜΙ ΙΕ, ΠΔ.46 

104ΑΧ Αλλοι ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες 

Ε04ΑΧ01 ΑΖΑΤΗΙΟΡΒΙΝΕ 

ΑΖΑΤΗΙ0ΡΒΙΝΕ/ΡΗΑΒΜΑ0ΗΕΜΙΕ/0ΙΐΘΐτιίρΙΐ3ΠΤΐ 

ΤΑΒ 50ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧΙΟΟ(πλαστ.φιαλίδ) 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. 

ΠΔ.46: Η διάγνωση και η προμήθεια πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα με κατάλληλα διαγνωστικά μέσα, αλλά η χορήγηση και 
η παρακολούθηση των ασθενούν μπορεί να γίνεται και εκτός νοσοκομείου από ειδικούς ιατρούς με εμπειρία οτη διάγνοχτη και την αγωγή της ρευματοει¬ 
δούς αρθρίτιδας. 

ΠΔ.47: Προορίζεται για εξωτερικούς ασθενείς αλλά η χρήση του μπορεί να έχει πολύ σοβαρές παρενέργειες και συνεπώς απαιτείται συνταγή χορηγούμε¬ 
νη κατ’ ανάγκη από ειδικό που εχει εμπειρία στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας καθώς και ειδική παρακολούθηση κατά την 
διάρκεια της αγωγής. 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μ Φάρμακα αρθροπαθείων και μυοσκελετικών παθήσεων 

Μ01 Αντκρλεγμονώδη και αντιρευματικά φάρμακα 

Μ01Α Μη στεροειδή αντκρλεγμονώδη και αντιρευματικά 

Μ01ΑΒ Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις 

ΣΕ: Η χορήγηοή τους ουνιοτάται να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Άτομα ηλικίας >75 ετών, 
2) Προηγούμενο ιστορικό έλκους, 3) Προηγηθείσα αιμορραγία πεπτικού, 4) Συγχορήγηση αντιπηκτικών και 5) Συγχορήγηοη 
κορτικοστεροειδών. 


Μ01ΑΒ01 ΙΝϋΟΜΕΤΑΟΙΝ 


ΒΕΘΙΝΟΑΙΜ/ΟβηβρίΊθίτη 

ΟΑΡ3 

25ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ32 

ΣΕ 

ΡΟΒΤΑΤΗΠΙΝ/Οθρ 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

75ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (2ΒίΙδΤΕΒδΧ10) 

ΣΕ 

1 ΤΑΡ Β Ε ϋ 1 Ν/ΡΜβιτπ 

δϋΡΡ 

ΙΟΟΜΟ/δϋΡ 

ΒΤΧ12 

ΣΕ 

ΒΕίΙΜΑΟΙΟ/ΒβΓηβΚ 

ΟΑΡδ 

25ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒίΙδΤ 3X10) 

ΣΕ 


31ΙΡΡ 

ΙΟΟΜΘ/δϋΡ 

ΒΤΧ6 

ΣΕ 

Μ01ΑΒ05 ϋΙΟίΟΡΕΝΑΟ 





ΑΝΤΗΒΑΧΙΤΟΝ/Χρισπα 

δϋΡΡ 

ΙΟΟΜΟ/δϋΡ 

ΒΤΧ12 

ΣΕ 

ΒΑΤΑΡΙΙ_/ΡιόθΙ 

ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ8Χ3ΜΕ 

ΣΕ 

ΟΕίΙΜΟΝ/Φαρματεν 

ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΟ/3ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 

ϋΙΟΡΟΡΡΙΡΟΟΟΝΤ/ΝονθΓίίδ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟΑΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


ΡΡ.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ 1XI0) 

ΣΕ 


ΡΡ.ΤΑΒ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΟΙΡΕΝΟ/Μθάίουβ 

ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 

ΣΕ 

ΕνΐΝΟΡΟΝ/ΒΓθ3 

ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΟ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 


βυρρ 

ΙΟΟΜΘ/δϋΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 


δϋΡΡ 

δΟΜΘ/δϋΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

ΡΕΝΟΟίΟΡ/Φαρμανελ 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

75ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΒΗΕυΜΑνΕΚ/Φαραν 

ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΘ/ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΡΐυνΟΜΙΝΟΧ/ΡΙείθπη 

ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 

ΣΕ 


Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 


Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ίΙΡϋΟΟΝ/ΟβΓηο 

ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 

ΣΕ 

νθΡΤΑΒΕΝ/Νον3ΐ1ί3 

ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 

ΣΕ 


ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


Ε.Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒίΙ3Τ.3Χ10) 

ΣΕ 


δ.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒΕΙ3Τ.1 ΧΙΟ) 

ΣΕ 


δ.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

75ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


δϋΡΡ 

50ΜΘ/δϋΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

νΟΡΤΑΒΕΝ Α0ΤΙ-<30/Νον3Γίί3 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

νυΡΙΟΟΝ/ΗβΙρ 

ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΘ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΕ 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 


δ.ΡΙ.Ρ.Ο.ΤΑ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 


δϋΡΡ 

ΙΟΟΜΘ/δϋΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 


δϋΡΡ 

50ΜΘ/δϋΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

Μ01ΑΒ08 ΕΤΟϋΟίΑΟ 





ΡΟΝΙΝΕ/ννγβΙίι 

ΟΑΡδ 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (ΒίΙ 3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


δ.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ 1XI0) 

ΣΕ 
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Μ01ΑΒ11 ΑΟΕΜΕΤΑΟΙΝ 


ΟΑΜ ΕδΡΙ 0/0θ3ΐτιορΐΊ3ΠΤΐ 

ΒΑΝΤυ 0Αί/Μβπ3πη ί 

Μ01ΑΒ16 ΑΟΕΟΕΟΡΕΝΑΟ 

ΟΑΡ3 

ΟΑΡ3 

ΟΑΡ.3Ρ 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

90ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3Τ2Χ10) 

ΒΤΧ20 ΣΕ 3ΤΒΙΡ3 

ΒΤΧ20 (ΣΕ 3ΤΒΙΡ3) 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΑΟΕΟίΟΝΑΟ/νβπδίίβΙά 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40(ΒΕΙ3Τ4Χ10) 

ΣΕ 

ΒΙΟΡΕΝΑΟ/ΙΜ) 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΊΧ20(ΡΟΙί2Χ10) 

ΣΕ 

δθνΐΡΑΝ/δ3ηοίί-δγηΐΙΐΘΐ3ΐ3θ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙΕ2Χ10) 

ΣΕ 

Μ01ΑΒ55 ϋΙΟΕΟΡΕΝΑΟ δΟϋΐυΜ + ΜΙδΟΡΡΙΟδΤΟΙ 



ΑΒΤΗ ΡΙΟΤΕΟ/ΡΙΐ3Γηπ3θί3 

ΤΑΒ 

(50ΜΟ+200ΜθνΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΜΟΙΑΟ Οξικάμες 

ΣΕ: Η χορήγηοή τους ουνιατάται να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Άτομα ηλικίας >75 ετών, 
2) Προηγούμενο ιστορικό έλκους, 3) Προηγηθείσα αιμορραγία πεπτικού, 4) Συγχορήγηση αντιπηκτικών και 5) Συγχορήγηση 
κορτικοστεροειδών. 

Μ01Α001 ΡΙΡΪΟΧΙΟΑΜ 


ΒΕΕϋυΡΙΑΝ/Ανφαρμ 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ΒΡΙΕΧΙΝ/Οήίβδί 

ΕΡΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


0Β.0Β.3ϋ 

20ΜΟ/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙ5ΤΕΒ) 

ΣΕ 

00 ΝΖΙΕΑ/Μ εντι νόβα 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40ΤΑΒ3 

ΣΕ 

ΡΕΙϋΕΝΕ/ΡίίζβΓ 

ΙΝύ.30ί 

20ΜΟ/1ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ 

ΣΕ 


3υΡΡ 

20ΜΟ/3υΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 


ϋΙ3Ρ.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ20(2 ΒΕΙ3ΤΕΒΧ10) 

ΣΕ 


0Ι3Ρ.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(1 ΒϋδΤΕΒΧΙΟ) 

ΣΕ 

ΡΙΟΟΕΝΕυ/Βθίτίθοϋηθ 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1 ΡΙ(Ρ\/Ο]Χ10 0ΑΡ3 

ΣΕ 

ΟΡΙΕΟΟΤΕΝδ/Οβηβρίτβπτι 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

ΝΕΟ ΑΧΕϋΙΕ/Νοπτΐ3 

ΙΝϋ.δΟί 

20ΜΟ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ 

ΣΕ 


0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ΡΑΙΝΡΙΕϋΡΤ-Ο/Βιοσταμ 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

ΡΕϋΙΡΑΝ/νίΙοο 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ΡΡΙΟΡΟΝΟΙ/ΗθΙρ 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

ΡίυνΑΜΕϋ/Οουρ 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ40 

ΣΕ 


0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ25 

ΣΕ 

δ 1ΝΑΡΙΤΡΪΟ Ι_/Φα ρμανελ 

ΤΑΒ 

15Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ2Χ15) 

ΣΕ 

ΖΕΡΪΟδΡΑδΜ/ΡΓΟθΙ 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ40 

ΣΕ 

ΖΙΤυΜΕΧ/Ρΐ3ί3ΐττι 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 

Μ01Α002 ΤΕΝΟΧΙΟΑΜ 





Α0ΜΙΡΑΙ/3.3.Α. 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΣΕ 


0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

ΑΙΟΙΝ-νΕΚ/Φαραν 

Ρ3.ΙΝϋ.30ί 

20Μβ/νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑΙ_+1ΑΜΡΧ2ΜΙ 

ΣΕ 


Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙ_13ΤΕΡΙ3Χ10) 

ΣΕ 

ΑΜΟΙΝΑΡΑΙ/ΒθΙγο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_Ι3Τ 1X10) 

ΣΕ 

ΑΜΡΙΒθνΐΧ/Ρ3Π7ΐβοΙί3 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΑΒΤΒΟΧΙΟΑΜ-ΜΕΟΙΟΗΡΟΜ/ΜθςϋοΙίΓΟίτι 





Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΡ13) 

ΣΕ 

ΑδΡΑΟΙΝ/ΡΓΟθΙ 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΊΧ10(ΒίΙ3Τ.) 

ΣΕ 

ΒΙΟΟΡυΡΡ/νίΙοο 

0ΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 

ΣΕ 

ϋΡΙΑΝΑΤ/ΒθίτίθοΙίηβ 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΣΕ 


Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 

ΣΕ 

Η 0 ΒΑΤΙ ΟΑΜ/Φοι νιξφα ρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ 1X10) 

ΣΕ 
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Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ 3X10) 

ΣΕ 

ΙΝΟΟ-ΒΗ03/ΒΓ05 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒΕΙδΤΙΧΙΟ) 

ΣΕ 

Ι3ΤΟΤ03Α1_/Βίθ5ρΓ3γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ 2X10) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ 3X10) 

ΣΕ 

1_ΙΑ0ΕΒΥΙ_/Κ1βν3 

ΟΑΡ8 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΣΕ 


ΟΑΡ8 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΝΕΟ-Α01ΙΒΑΜΙΝ/ΝΟΓΓΠ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΣΕ ΒΕΙ8Τ) 

ΣΕ 

Ν Ε ΟΑΝ ΤΙ Ρ Ε Β3ΤΑΜ/Β ι οστά μ 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΡΕΧ30 

ΣΕ 


Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

ΝΕΟ-ΕΝϋυβΙΧ/Ανφαρμ 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝύ 

20Μ6Λ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ1 νΐΑΕ+ι ΑΜΡΧ2Μ1301 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΣΕ 

00ΤΐνΕΒΑΝ/Β3ί3Π7ΐ 

ΟΑΡ8 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 


ΟΑΡ8 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

ΟΧΥΤΕΕ/Οουρ 

ΟΑΡ8 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ΡΑΕΙΤΕΝΟΧ/Φαρματεν 

ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10 

ΣΕ 

ΡΟΝ30ΕΙΤ/ΒίοιτΐθθΙίθ3-ΟΐΊθΐτιίθ3 

ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒϋδΤΕΒδ) 

ΣΕ 


ΟΑΡδ 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(Βϋ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΒΕϋΑΟ/Γερολυματος 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΣΕ 


ΟΡ.ΟΒ.δϋ 

20ΜΘ/ϋΟδΕ 

ΒΊΧ103ΑΟΗΕΤ8 

ΣΕ 

30ΒΑΕ/ΗθΙρ 

ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΟΑΡδ 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΒ) 

ΣΕ 

ΤΕ ΝΤΕΡΑΝ1 Ε/Εθονβη 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΡΟΙίΙΧΙΟ) 

ΣΕ 

ΤΙΙΧΙΤΙΝ/Βοοήβ 

Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ1Χ10) 

ΣΕ 

Τ050Α0ΑΕΜ/(3θηβρίΐ3πη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι$Τ 3X10) 

ΣΕ 

νΕΕΑ80Π/νοο3ΐβ 

Ρδ.ΙΝϋ.δΟί 

20ΜΘΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑί +1ΑΜΡΧ2ΜΙ 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΙ_Ι3Τ 1X10) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΣΕ 

ν0ΙΡ/νβΙΚ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒϋδΤΙΧΙΟ) 

ΣΕ 

ΖΙΒΕΕΑΝΤ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ 1X10) 

ΣΕ 

Μ01Α005 ΕΟΠΝΟΧΙΟΑΜ 





ΧΕΕΟ/ΝγοοιτίΘεΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

Μ01Α006 ΜΕΕΟΧΙΟΑΜ 





ΕΟΧΙΤΑΝ/νίθηβχ 

ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙδΤ2Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

7.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΙΙ8Τ2Χ10) 

ΣΕ 


δυρρ 

15ΜΘ/81ΙΡ 

ΒΤΧ6(ΡΟΙ3Τ1Χ6) 

ΣΕ 

ΜΟνΑΤΕΟ/ΒοθΙιπηρβί' 

ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΙΙ3Τ 1X20) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρΐ_Ι3ΤΕΡ!3) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

7.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ 1Χ20) 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

15ΜΘ/1.5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1.5ΜΕ 

ΣΕ 


δϋΡΡ 

15ΜΟ/81ΙΡ 

ΒΤΧ6(ΡΟΙΙ_ 1X6) 

ΣΕ 

Μ01ΑΕ Παράγωγα προπιονικού οξέος 




ΣΕ: Η χορήγησή τους συνιστάται να γίνεται με ιδιαίτερη προοοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Άτομα ηλικίας >75 ετών, 

2) Προηγούμενο ιστορικό έλκους, 3) Προηγηθείσα αιμορραγία πεπτικού, 4) Συγχορήγηση αντιπηκτικών και 5) Συγχορήγηση 

κορτικοστεροειδών. 





Μ01ΑΕ01 ΙΒΙΙΡΗΟΡΕΝ 





ΑΕΘ0ΡΒΕΝ/υηϊ-ΡΐΊ3ΐτη3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ 3X10) 

ΣΕ 
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ΒΟυΡΕΝ/Λ/ίβηβχ 

Μ01ΑΕ02 ΝΑΡΒΟΧΕΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

3ΥΒ 

ευρρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

3.0.ΤΑΒ 

3.0.ΤΑΒ 

3ΥΒ 

51ΙΡΡ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

100ΜΟ/5ΜΕ 

500ΜΘ/3ϋΡ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΓΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

100ΜΟ/5ΜΕ 

500ΜΘ/3ϋΡ 

ΒΤΧ24(ΒΕΙ3Τ 2X12) 
ΒΤΧ24(ΒΕΙ3Τ 2X12) 

ΡΕΧ 150ΜΕ 

ΒΤ X12 (3ΤΡ!Ι Ρ 2X6) 
ΒΤΧ24(ΒΕΙ3Τ 3X8) 
ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 
ΒΤΧ24(ΒΕΙ8Τ3Χ8) 

ΡΕΧ150ΜΕ 

ΒΤΧ12 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΑΝΑΡΒΟΧ/Μινερβα 

Ο.ΤΑΒ 

550Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΝΑΡΒΟδΥΝ/Μινερβα 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΙΙ5Τ2Χ14) 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28ΡΕΙ8Τ2Χ14) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

250Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 


51ΙΡΡ 

250ΜΘ/3υΡ 

ΒΤΧ6 

ΣΕ 


ευρρ 

500ΜΘ/3υΡ 

ΒΤΧ6 

ΣΕ 

ΝΥΟΟΡΒΕΝ/ΝγοοιτίθοΙ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΕΙ3Τ) 

ΣΕ 


Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΣΕ ΒΕΙ3Τ) 

ΣΕ 

Μ01ΑΕ03 ΚΕΤΟΡΒΟΡΕΝ 

ΕΑΡΒ0\/ΙΕ/Ε3ητΐ3ΐ6η 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 

ΣΕ 

ΚΕΤΟϋυΡΙ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ2Χ7) 

ΣΕ 

ΟΡίυνΑΙΕ/ΑνθηΙίδ 

ΙΝϋ.30ί 

100ΜΘ/2ΜΙ νΐΑί 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ2ΜΙ 

ΣΕ 


ΟΟΝ.Ρ.ΟΑΡ3 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 

ΣΕ 

ΡΒΟΡΙΝϋΕΟΤ/Φαραν 

ΙΝϋ.30ί 

100ΜΟ/2ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΣΕ 

ΤΟΤΙΡΕΝ/ΕΙρβη 

ΙΝϋ.301 

100ΜΘ/ΑΜΡ 2Μί 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ2ΜΙ 

ΣΕ 


ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒίΙ3Τ2Χ7) 

ΣΕ 

Μ01ΑΕ09 ΡΕΙΙΒΒΙΡΒΟΡΕΝ 

ΒΕϋΙΟΕ/ΟβηβρΙιβιτπ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ΒΟΝΑΤΟΕ-Β/Οουρ 

Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΡΙΧ30 

ΣΕ 


Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ΡΕυΒ0ΡΕΝ/νί3Πθχ 

3.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


3. Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΕΙί3ΐ3χ10) 

ΣΕ 


3ϋΡΡ 

100ΜΘ/3ϋΡ 

ΒΤΧ10(ΡΟΙί2Χ5) 

ΣΕ 

Μ01ΑΕ12 ΟΧΑΡΒΟΖΙΝ 

ΟυΒΑΡΒΟΧ/Γερολυματος 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 

Μ01ΑΕ14 ϋΕΧΙΒΙΙΡΒΟΡΕΝ 

3ΕΒΑ0ΤΙΕ/03ΐβηί03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ 

ΜΟΙΑΟ Φαιναμάτες 

ΣΕ: Δεν πρέπει να χορηγούνται σε περιπτώσεις διαρροϊκών συνδρόμων και σε περιπτώσεις αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας 

ΜΟΙΑΟ ΕΤΟΡΕΝΑΜΑΤΕ 

ΒΟΙΡΕΟΝ/Μβηβπηί 

ΟΙΕΥ.ΙΝϋ 

1Θ/2ΜΕ 

ΒΤΧ3ΑΜΡ3Χ2ΜΕ 

ΣΕ 

ΜΟΙΑΟΟΙ ΜΕΡΕΝΑΜΙΟ ΑΟΙϋ 

ΑΙΟΟΕ/Ρ3Π713Πίθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12ΡΕΙ3ΤΕΒ) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ24 

ΣΕ 


ορίΑΐ.ευερ 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ125ΜΕ 

ΣΕ 
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ΡΟΝδΤΑΝ/Ρίίζβτ 

Μ01Α002 ΤΟΕΡΕΝΑΜΙΟ ΑΟΙϋ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΟΒΑΕ.δϋβΡ 

δϋΡΡ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

50ΜΟ/5ΜΕ 

500ΜΘ/3ϋΡ 

ΒΤΧ15(ΒΕΙ3ΤΕΡ3) 

ΕΕΧ125ΜΕ 

ΒΤΧ8 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΣΕ 

0Ι_0ΤΑΜ/Βπ5ΐοΙ Μγβτδ δςυίββ 

0ΑΡ3 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ8Τ.3Χ10) 

ΣΕ 


0ΑΡ5 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ8Τ.3Χ10) 

ΣΕ 


δ.Π.Ε.Ο.ΤΑ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ8Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΟΒΑΕ.δϋδΡ 

10ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΕΧ125ΜΕ 

ΣΕ 

ΟΑΝΤΙΕ/ΕΙρβη 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(Β1_Ι3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΣΕ 


ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 

ΡΟΙΜΟΝΙΝ/Ρθπτίθπίο 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΕΟΙΕ3Χ10) 

ΣΕ 

ΡυΒΡΑΙΟΧ/ΚΙβνθ 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ΡΙΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΤΟΕΡΑΜΙΟ/Λαμδα 

ΟΑΡδ 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΤΙΙΡΙΒΑυΝΟ/ΡΙθίθίτη 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΡΟΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 

Μ01Α004 δΟϋΙΙΙΜ ΜΕΟΕΟΡΕΝΑΜΑΤΕ ΜΟΝΟΗΥΟΒΑΤΕ 



ΜΕΟΙΟΜΕΝ/ΟθΙθπίοθ 

0ΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


Μ01ΑΗ Κοξίμπες 

ΠΕ: Να μη χορηγούνται σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου ή εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο. 

ΣΕ: Η χορήγησή τους συνιστάται να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Άτομα ηλικίας >75 ετών, 
2) Προηγούμενο ιστορικό έλκους, 3) Προηγηθείσα αιμορραγία πεπτικού, 4) Συγχορήγηση αντιπηκτικών και 5) Συγχορήγηση 
κορτικοστεροειδών. 


Μ01ΑΗ01 ΟΕΕΕΟΟΧΙΒ 

ΠΕ: Να μη χορηγείται σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου ή εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο. 


ΑΟΙΑΒΕΧ/Ρίίζθτ 

0ΕΙ_ΕΒΒΕΧ/Ρ1ΐ3ΐτη3α3 

Μ01ΑΗ02 ΠΟΡΕΟΟΧΙΒ 

ΟΑΡ3 

ΟΑΡ3 

100ΜΘ 

ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(2ΒίΧ10) 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3Τ2Χ10) 

ΠΕ,ΣΕ 

ΠΕ,ΣΕ 

νίΟΧΧ/νίθΠθχ 

ΤΑΒ 

12.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ,ΣΕ 


ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ,ΣΕ 


ΟΡΙΑΕ.δυδΡ 

25ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 

ΠΕ,ΣΕ 


Μ01ΑΗ04 ΡΑΠΕΟΟΧΙΒ 

ΠΕ: Ενδείκνυται για τη βραχυχρόνια θεραπεία του μετεγχειρητικού πόνου όταν οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στα άλλα 
αναλγητικά 

0ΥΝΑδΤΑΤ/ΡΙΐ3ΓΓΠ3ά3 Ρϋ.ΙΝ. 40ΜΘΛ/ΙΑΙ ΒΤΧΐνΐΑΙ+80ΐν 2Μί ΠΕ,ΣΕ 

Μ01ΑΧ 01 Λοιπά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά 

ΣΕ: Η χορήγησή τους συνιστάται να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Άτομα ηλικίας >75 ετών, 

2) Προηγούμενο ιστορικό έλκους, 3) Προηγηθείσα αιμορραγία πεπτικού, 4) Συγχορήγηση αντιπηκτικών και 5) Συγχορήγηση 
κορτικοστεροειδών. 


Μ01ΑΧ01 01 ΝΑΒΙΙΜΕΤΟΝΕ 

ΑΚΒΑΤ0Ε/ΡΪ3ί3ΓΓΠ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΑΜΕΙΝΟΝ/Φοινιξφαρμ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ 2X10) 

ΣΕ 

ΑΝΡΕΒ/Ανφαρμ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

ΣΕ 

ΕΤΗΥΡΕΝ/Μθάίουβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΜΕνΕϋΑΕ/ΗθΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΝΑΒυΜΕΤΟΝΕ/ΝΟΝ/ΕΧΑΕ/ΝονθΧθΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

ΣΕ 

ΝΑΒυΤΟΝ-ΜΕΟΙΟΗΡΪΟΜ/ΜΘάίοΐΊΓΟίτιΡ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΝΑϋΙΤΟΝΕ/ΚΙθνθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΡίΕΕΙΡΕΧ/δτηίΙΐΊ ΚΙίηβ ΒβθοΙίθηι 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 

ΣΕ 
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Μ01ΑΧ02 01 ΝΙΡΕΙΙΜΙΟ ΑΟΙϋ 


ΝΙΡ1_ΑΜ01_/Βπ3ΐοΙ ΜγβΓ3 δριιίββ 

Μ01ΑΧ17 01 ΝΙΜΕδυΐΙϋΕ 

30Ρ.0.0ΑΡ3 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ΑΡΕΟΘΕΝ/Φαραν 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΑΕΕΝΟΑδΤ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ8Τ 2X10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΑΙΟΟδυΕΙϋ/Μβά-Οηθ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ΑΕΘ0\/ΕΡ!/ΐ3ρίΊ3ΓΓη 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

Β7Χ20(Β1_Ι5Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΑΜΟΟΕΤΙΝ/ΡΙβιτίθοΙίηθ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2ΒίΙ3ΤΧ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ 3Τ1Χ30) 

ΣΕ 

ΑΕΙΒΟΜΕΕΙΟ/ΑυΓθΓ3 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρΐ_Ι3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΒΙΟΧΙϋΟΕ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

0ΗΕΜΙδυΐ_Ι0Ε/ΐ33Ϊ3 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

Μχ20(Μδί 2x10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΟΕΙΟνΥΕ/δ.ϋ.Α 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΟΙδΟΟΒΙΟ/ΒΐΌβ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΟΟΕΟδΤΟΡ/υηί-ΡΙΐ3ΠΤΐ3 

0ΒΑ.0Β.31Ι5 

100ΜΟ/5ΑΟΗ. 

ΒΤ Χ203ΑΟΗΕΤ Χ20 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 


3ϋΡΡ 

200Μβ/3ϋΡ 

ΒΤΧ6 

ΣΕ 

ΕΩΡΙΙΟΥΕ/ΑΙΙθη 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΕΕΙΝΑΡ/ΚΙβνβ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΊΧ30(Β1_Ι3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΕΡΙΕΕΟΙΤ/ΟοοΐυΓη 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΕΕΑΟΑΕΟΙΝ/ΡγοθΙ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ΕΕΟΟΟδΤΟΡ/ΒίοβρΓβγ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

0-ΡΙΕνΜ/03ρ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ3Τ 3X10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΚΑΡΓΓΑΕ/Φοινιξφαρμ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ3Τ 3X10) 

ΣΕ 

ΕΑΕΙϋΕ/Φαραν 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΙΙ3Τ 2X10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ 3X10) 

ΣΕ 

ΕΕΜΕδΙΕ/Ανφαρμ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ5Τ 3X10) 

ΣΕ 

ΕΙΖΕΡΑΤ/0θ3ΐτιορΐΊ3[τη 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΜΕΕΙΟΑΤ/Οουρ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΜΕΕΙΜΟΝΤ/ΑηΙΟΓ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΜΕδυΕΙΟ/ΒοβήπηρθΓ 

ΟΒ.ΟΠ.30 

100ΜΟ/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΜΕδυΡΟΝ/ΡΙβιτιβΚ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΣΕ 

ΜΙΝ-Α-ΡΟΝ/Μινερβα 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΜΟδυΟΕΙΤ/ΗθΙρ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ 3Τ1Χ30) 

ΣΕ 

Μ υ Ι_ΤΙ ΡΟΡίΜ 11_/Ε3ΓΐηβεΙ Ϊ3 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3χ10) 

ΣΕ 

ΜΥΧΙΝΑ/Νοιτηβ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΝΑΟΕΙϋ/νβΙΙο 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ1Χ30) 

ΣΕ 

ΝΙΒΕΡΑΝ/ΜθΦΕιθΙ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΕΙ3Τ 2X10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 




8460 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΝΙΜΕΙΙ0Ε/6βηβρΙΐ3ΠΤΐ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΕΟΙΕ32Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΕΟΙΕ33Χ10) 

ΣΕ 

ΝΙΜΕδυΐ/ΜθάίοήΓοιτι 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρϋδΤ3Χ10) 

ΣΕ 

ΝΙΜΕδυυ0Ε/ΒΙΟΜΕ0Ι0Α0ΗΕΜΙ0Α/ΒίθΓΠΘάίθ3-0ΐΊθΓπίθ3 




ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρϋδΤ3Χ10) 

ΣΕ 

Ν1Μ Εδ υ II ϋ Ε/Ν θνΕΧΑΙ_/ΝονβΧ3ΐ 

Ρϋ.ΟΒ.δϋ 

ΙΟΟΜΟ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρϋδΤ3Χ10) 

ΣΕ 

ΒΙδΤΟΙΖΙΤ/Ιβονβη 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΠΛ. ΦΙΑΛ.) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ) 

ΣΕ 

ΡΙΙΤΑΜΙΝΕ/Όθιτιο 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ρϋ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

ΒΟΕΑΚΕΤ/ΕΙρβη 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ 2X10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρϋδΤ3Χ10) 

ΣΕ 


51ΙΡΡ 

200ΜΟ/δϋΡ 

ΒΤΧ6 

ΣΕ 

δΟΑΡΡΑΜ/Ι_3νίρίΐ3ΐτη 

ΘΒ.ΟΒ.δϋ 

ΙΟΟΜΟ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

δΡΕΟΙΕΙ 0/δρθθϊί3Γ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΙΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

δΙΟΝΕΤ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΣΕ 

ΤΒΑΝΖΙΟΑΙΜ/νοοβΙθ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

νΕΝΤ0Β/Ρ(3ί3Πτη 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

νθΙΟΝΤΕΝ/νίοί3Γ 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 

ΣΕ 

Μ01ΑΧ22 01 ΜΟΡΝΙΡΕΙΙΜΑΤΕ 





ΝΙΡΕΑΜΟΕ/ΒπδίοΙ ΜγβΓ3 δςυίΐοβ 

βυρρ 

700ΜΟ/δυΡ 

ΒΤΧ8 

ΣΕ 

Μ01ΑΧ 02 Νεώτερα φάρμακα κατά της οστεοαρθρίτιδας 



ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο στην επιβεβαιωμένη οστεοαρθρίτιδα 



Μ01ΑΧ05 02 0ΕΙΙ003ΑΜΙΝΕ 





ϋΟΝΑΡΙΟΤ/Φαραν 

ΡΟϋδϋ 

1,884(1,5)0/3Α0ΗΕΤ 

ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 

ΠΕ 

Μ01ΑΧ21 02 ϋΙΑΟΕΡΕΙΝ 





ΡΕΝΤΑΟΡΙΙΝ/ΕΙρθη 

ΟΑΡδ 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ1Χ30) 

ΠΕ 

ΥΕΡΙΒΟΡΙΙΕ/Φαραν 

ΟΑΡδ 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ΠΕ 

Μ010 Ειδικοί αντιρευματικοί παράγοντες 




Μ01ΟΒ Σκευάσματα χρυσού 





ΣΕ: Να μη χορηγούνται σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. 



Μ010Β03 ΑίΙΡΑΝΟΡΙΝ 





ΡΙΙΟΑΙΙΡΙΑ/νίθηΘΧ 

Ρ.αΤΑΒ 

3Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΛΣΤ.ΦΙΑΛ.) 

ΣΕ 


ΜΟΙΟΟ Πενικιλλαμίνη και παρόμοιοι παράγοντες 

ΣΕ: Να μη χορηγούνται σε ασθενείς με μυοπάθεια και ιδιαίτερα οε ασθενείς με βαριά μυασθένεια. 

Μ010001 ΡΕΝΙΟΙΙΙΑΜΙΝ Ε 

ΡΕΝΙΟΙ Ι_Ι_ΑΜΙ ΝΕ/ΙΦΕΤ/Ιφετ ΟΑΡ3 250ΜΟ/ΟΑΡ ΒΊΧ100 ΣΕ 
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Μ03 Μυοχαλαρωτικά 

Μ03Α Περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά 

Μ03ΑΒ Παράγωγα χολίνης 

Μ03ΑΒ01 δΙΙΧΑΜΕΤΗΟΝΙΙΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ 

Ι_ΥΟΙΤΒΟΡΕ/Κοπερ ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 500ΜΘΛ/ΙΑΕ ΒΤΧίνίΑΙ ΠΔ.17 

Μ03ΑΟ Λοιπές ενώσεις του τεταρτοταγούς αμμωνίου 

Μ03Α003 νΕΟΙΙΒΟΝΙΙΙΜ ΒΒΟΜΙϋΕ 

Ν0Ρ0υΡ0Ν/0Γ93ηοη ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ ΙΟΜΘ/νίΑΕ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 4ΜΟ/ΑΜΡ 

Μ03Α004 ΑΤΡΑΟΕΙΒΙΕΙΜ ΒΕ5ΙΕΑΤΕ 

ΤΒΑ0ΒΙΕΙΜ/0Ι3ΧΟ διτιίΙίιΕΙίηΘ ΙΝϋ.30Ι_ ΙΝϋ.3ΟΙ_.10Μ0/1 ΜΙ_ ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ5ΜΕ ΠΔ.17 

ΙΝϋ.δΟΕ ΙΝϋ.δΟΕ.ΙΟΜΟ/1 ΜΙ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2.5ΜΙ ΠΔ.17 

Μ03Α009 ΒΟΟΕΙΒΟΝΙΕΙΜ ΒΒΟΜΙϋΕ 

ΕδΜΕΒΟΝ/Οι^ηοη ΙΝϋ.δΟΕ 10ΜΟ/1ΜΕ νΐΑΕ ΒΊΧΙΟνΙΑΕδΧΙΟΜΕ ΠΔ.17 

ΙΝϋ.δΟΕ 10Μ6/1ΜΙ_νΐΑΙ_ ΒΤΧ12νΐΑΕ3Χ5ΜΕ ΠΔ.17 

Μ03Α010 ΜίνΑΟΕΙΒΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ 

ΜίνΑΟΒΟΝ/ΟΙβχο δίΓΐίΙΐΊΕΙίηΘ ΙΝϋ.δΟΕ 10ΜΟ/5ΜΕΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΙ ΠΔ.17 

ΙΝϋ.δΟΙ 20ΜΘ/10ΜΙΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ ΠΔ.17 

Μ03Α011 ΟΙδΑΤΡΑΟΕΙΒΙΕΙΜ ΒΕδΙΕΑΤΕ 

ΝΙΜΒΕΧ/ΏΙ3Χ0 διηίΐίιΧΙίηβ ΙΝϋ.δΟΙ 2ΜΟ/ΜΕ 

ΙΝϋ.δΟί 2ΜΟ/ΜΕ 

Μ03ΑΧ Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά 

ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο στην αντιμετώπιση τύπων σπαστικότητας που αναφέρονται οτο 8ΡΟ του σκευάσματος. Η χορήγηση, σε 
μη εγκεκριμένες ενδείξεις από τον ΕΟΦ, απαγορεύεται και επαφίεται στους ασφαλιστικούς φορείς ο έλεγχος της συνταγογρά- 
φησής τους. 

Μ03ΑΧ01 ΒΟΤυυΝΙΙΜ ΤΥΡΕ Α ΤΟΧΙΝ ΗΑΕΜΑΟΕΕΠΊΝΙΝ ΟΟΜΡΕΕΧ 

ΒΟΤΟΧ/ΑΙΙΘΓ93Π Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ ΙΟΟϋΛ/ΙΑί 

ϋΥδΡΟΒΤ/Ιρδθη ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 500ϋΛ/ΙΑί 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 500ϋΛ/ΙΑί 

Μ03Β Κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά 

Μ03ΒΟ Αιθέρες χημικώς συγγενείς με τα αντιϊσταμινικά 

Μ03Β001 ΟΒΡΗΕΝΑϋΒΙΝΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

Ν0ΒΕΕΕΧ/03Π3 ΙΝϋ.δΟΙ 60ΜΟ/2ΜΕΑΜΡ ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20ρίΙ3Τ1Χ20) 

Μ03Β051 ΡΑΒΑΟΕΤΑΜΟΕ + ΟΒΡΗΕΝΑϋΒΙΝΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

Ν0Β0ΕδΙ0/03Π3 ΤΑΒ (450+35)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 


ΠΔ.16: Μόνο για νοοοκομειακή χρήση από εξειδικευμένους ιατρούς 

ΠΔ.17: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες με κατάλληλο εξοπλισμό για μηχανική υποστήριξη) 

ΠΔ.53: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/2/1578/02. 
ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 


ΒΤΧίνίΑΙ ΠΕ, ΠΔ.16, ΠΔ.54 

ΒΤΧίνίΑΙ ΠΕ, ΠΔ.16, ΠΔ.53, ΠΔ.54 

ΒΤΧ2\/ΙΑ13 ΠΕ, ΠΔ.16, ΠΔ.53, ΠΔ.54 


ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΙ ΠΔ.17 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΕ ΠΔ.17 


ΒΤΧΙΟνίΑΙδ ΠΔ.17 

ΙΟΑΜΡ+ΙΟΑΜΡΧΙΜΙδΟίν ΠΔ.17 
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Μ03ΒΧ Άλλα κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά 

Μ03ΒΧ01 ΒΑΟΕΟΡΕΝ 


ΜΙ0ΒΕΙ_/Κ1βν3 

ΤΑΒ 

ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50ρΐ_Ι3Τ5Χ10) 

νΐΟΒΙϋΟΝ/νίοίθΓ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙδΤ5Χ10) 

Μ03ΒΧ02 ΤΙΖΑΝΙϋΙΝΕ 

δΙΒϋΑΕυΟ/ΝονθΓίίθ 

ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒίΙδΤ 3X10) 


Μ03ΒΧ05 ΤΗΙΟΟΟίΟΗΙΟΟδΙϋΕ 

Μυδ00-ΒΙΙ/δ3ηοίί-δγηΐΜβΐ3ΐ3Ο ΙΝύ.δΟΙ 4ΜΟ/2ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧ10ΑΜΡΧ2ΜΙ 


Μ04 Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας 

Μ04Α Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας 

Μ04ΑΑ Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού οξέος 

ΣΕ: Να μη αυγχορηγούνται με μερκαπτοπουρίνη και να μη χορηγούνται στην οξεία κρίση ουρικής αρθρίτιδας ως θεραπεία 
έναρξης. 

Μ04ΑΑ01 Α1_1_ΟΡυΡίΙΝΟΙ_ 


δ0ΐυΒΙ0/υηί-ΡΙΐ3ΠΌ3 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΙ_Ι3Τ1Χ25) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒϋδΤ2Χ14) 

ΣΕ 

δΤΒΑΟυΜΕΙ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

ΣΕ 

ΖΥΙΑΡθυΒ/Ρ3ΠΤΐ3ηίο 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΡΙΧ30 

ΣΕ 

ΖΥΙΟΒΙΟ/(3ΐ3Χθ δΓηϊΐίτΚΙϊηβ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(ΣΕ ΒΙΙδΤΕΒ) 

ΣΕ 


Μ04ΑΟ Φάρμακα που δεν επηρεάζουν το μεταβολισμό του ουρικού οξέος 
Μ04Α001 ΟΟΙΟΗΙΟΙΝΕ 

ΣΕ: Να μη χορηγείται σε ασθενείς με λευκοπενία. 

Μ05 Φάρμακα για τη θεραπεία παθήσεων των οστών 

Μ05Β Φάρμακα δρώντα στην οστική δομή και στην προσθήκη μετάλλων 

Μ05ΒΑ Δκρωσφονικά 

ΣΕ: Όλα τα διφωσφονικά να μη χορηγούνται σε ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. 


Μ05ΒΑ01 ΕΤΙϋΡΙΟΝΑΤΕ ϋΙδΟϋΙΙΙΜ 


ΑΝΡΟΖΑΝ/ΡγοθΙ 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ρίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ϋΡ!ΑΙ_ΕΝ/3ρΘαί3Γ 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ΡΙΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΕΤΙϋΡΙΟΝ/Φαρμανελ 

ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 

ΟΑΡδ 

ΕΤΙ ϋΡΙΟΝΑΤΕ/ΡΗ ΑΡΪΜΑΟΗ ΕΜ/Ρίΐ3ΐτη3θΙΐΘΐτι 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ3θρίΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 


ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ρίΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 


ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ρίΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 

ΕΤΙΡΙ_υδ/Βίθ5ρΓ3γ 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(3Β1_ΙδΤΧ10) 

ΣΕ 

ΡΕΜΙΝΟΡΙ_ΕΧ/Μθάίου3 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ρΕΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 

ΜΑΧΙΒΡΙΑΕ/ϋθίτιο 

ΟΑΡδ 

400ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ρΐ_ΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 

0Ρ100ΙΝ/Ρ3ΠΌθάί3 . 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ρίΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 

0δΡ0/03ρ 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρΐ_ΙδΤ3Χ10) 

ΣΕ 

ΟδΤΕΟΡίΟΝ/ΚΙβνθ 

ΟΑΡδ 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ρΐ_ΙδΤ 5X6) 

ΣΕ 

ΟδΤΕΟϋΡΐυΟ/ΜΘά-ΟηΘ 

ΟΑΡδ 

400ΜΟ/ΌΑΡ 

ΒΤΧ30ρΐ_Ι3Τ 5X6) 

ΣΕ 
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ΟδΤΕΟΤΟΝ/Γερολυματος 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΟδΤ 0(3 ΕΝ Ε/Οβηβρήβιτη 

0ΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(Β1_Ι5Τ3Χ10) 

ΣΕ 


0ΑΡ3 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι8Τ 3X10) 

ΣΕ 

0δΤ0Ρ0Π/υηί-Ρή3πτΐ3 

0ΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΊΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


0ΑΡ3 

400ΜΟ/ΌΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

δ0ΜΑΡΙ_ΕΧ/0θ3ΐηορή3πη 

0ΑΡ3 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΊΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


0ΑΡ3 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

δνΐΡ0ΧΙΤ/Ρ3ί3πη 

0ΑΡ3 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


0ΑΡ3 

400Μ6/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30ΡΡΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΤΙΙΡΕΡΑΝ/νοο3ΐθ 

0ΑΡ3 

400ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι8Τ3Χ10) 

ΣΕ 

Μ05ΒΑ03 ΡΑΜΙϋΒΟΝΑΤΕ ϋΙδΟϋΐυΜ ΡΕΝΤΑΗΥΟΠΑΤΕ 



ΑΡΕ0ΙΑ/Νον3Γίί3 

ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

30Μ(3/νΐΑί 

ΒΤΧ2\/ΙΑ1_8+2ΑΜΡ3Χ10ΜΙ_ 

ΣΕ 


ΙΎ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

60ΜΘΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧΐνΐΑΙ_+1 ΑΜΡΧ10Μ18Ο 

ΣΕ 


ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

90Μ6/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί+ι ΑΜΡΧ10Μ13Ο 

ΣΕ 

Μ05ΒΑ04 ΑΕΕΝϋΒΟΝΑΤΕ δΟϋΐυΜ 




Ρ0δΑΜΑΧ/νί3Πθχ 

ΤΑΒ 

10Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_Ι3Τ 1Χ10) 

ΣΕ 

ΡΟδΑΜΑΧ Οποθ \Λ/θθΙ<Ιγ/νί3ηβχ 

ΤΑΒ 

70ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4(ΒΙΙ5Τ) 

ΣΕ 

ΡΟδΑΡΕΝ/ΟθΠθρήβπτι 

ΤΑΒ 

10Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(1ΒίΙ3ΤΧ10) 

ΣΕ 

0δΤΑΙΕΡΤ/νθΠ3?ίθΙά 

ΤΑΒ3 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_Ι3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΣΕ 

Μ05ΒΑ07 ΒΙδΕϋΡίΟΝΑΤΕ δΟϋΙΙΙΜ 




ΑΟΤΟΝΕΙ/ΑνβηΙίβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 

ΣΕ 


Μ09 
Μ09Α 
Μ 09 ΑΧ 
Μ09ΑΧ01 


Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία 
Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία 
Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία 
ΗΥΑΕΙΙΒΟΝΑΤΕ δΟϋΙΙΙΜ 


των μυοσκελετικών παθήσεων 
των μυοσκελετικών παθήσεων 
των μυοσκελετικών παθήσεων 


ΡΙΥΑΕΑΡΓΓ/Φαραν 


ΙΝϋ.301 


20Μ<3/2ΜΙ_ 


ΒΤΧ1ΡΡ3ΥΒ.Χ2ΜΙ 
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Ν 

Ν01 

Ν01Α 

Ν01ΑΒ 

Ν01ΑΒ06 

Νευρικό σύστημα 

Αναισθητικά 

Γενικά αναισθητικά 

Αλογονωμένοι υδρογονάθρακες 
ΙδΟΡίυΡΑΝΕ 




ΡΟΡΪΕΝΙΕΙΜ/ΑΕΕοΐΙ: 

νο.ίΐο.α.Α 

99.9 % νν/\Λ/ 

ΡΙ_Χ100ΜΙ_ 

ΠΔ.17 

Ν01ΑΒ07 

ϋΕδΡΕΕΙΒΑΝΕ 





δ υ Ρ ΠΑΝ Ε/ΒθχΙθγ 

δΟΙ.ΙΝΗ 

100% 

ΡΙΧ240ΜΕ 

ΠΔ.17 

Ν01ΑΒ08 

δΕΥΟΡΕΕΙΒΑΝΕ 





δΕνΟΡΐΑΝΕ/ΑΕΕοΙΙ 

νΟ.ΕΙΟ.Θ.Α 

100 % νν/νν 

ΡΕΧ250 ΜΕ (ΓΥΑΛ. ΦΙΑΛΙΔΙΑ) 

ΠΔ.17 


νΟ.ΙΙΟ.Θ.Α 100%νν/\Λ/ ΡΙ_Χ250 ΜΙ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ)ΠΔ.17 


Ν01ΑΡ Βαρβιτουρικά, αμιγή 

Ν01ΑΡ03 ΤΗΙΟΡΕΝΤΑΕ δΟϋΙΕΙΜ 


ΡΕΝΤΟΤΡΙΑΕ/ΑΒΒΟΤΤ/ΑΕΕοΐΐ ϋΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 1ΘΆΊΑΕ 

ΤΡΙΙ0ΡΕΝΤΑΕ/(3ΑΡ/03ρ ΟΒ.ΡΟ.ΙΝϋ ΙΘ/νίΑΕ 

Ν01ΑΗ Οπιοειδή στην γενική αναισθησία 

Ν01ΑΗ01 ΡΕΝΤΑΝ ΥΕ 

ΒΤΧ10νΐΑΕ3 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΠΔ.4, ΠΔ.δ 

ΠΔ.4, ΠΔ.δ 

ΡΕΝΤΑΝΥΕ/ϋΑΝ55ΕΝ/ϋ3η33θη-0ίΐ39 ΙΝϋ.30Ε 

0.5Μ<3/10ΜΕ(0.05ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΠΔ.1,ΠΔ.δ 


ΙΝϋ.30Ε 

0.05ΜΘ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

ΠΔ.1,ΠΔ.δ 

Ν01ΑΗ06 ΡΕΜΙΡΕΝΤΑΝΙΕ 





ΠΕ: Ενδείκνυται ως αναλγητικός παράγοντας κατά τη διάρκεια της ειοαγωγίις και/ή της διατήρησης της γενικής αναισθησίας 

υΕΤίνΑ/ΟΙθχο 3ιηίΐΐΊΐ<Ιίηβ 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

1ΜΘΑ/ΙΑΕ 

ΒΤΧδνίΑΕδ 

ΠΕ,ΠΔ.1,ΠΔ.δ 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

2ΜΟΛ/ΙΑΕ 

ΒΤΧ5\/ΙΑΕ3 

ΠΕ,ΠΔ.1.ΠΔ.δ 


ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 

5ΜΟΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧ5\/ΙΑΕ3 

ΠΕ,ΠΔ.1,ΠΔ.δ 

Ν01ΑΧ Άλλα γενικά αναισθητικά 




Ν01ΑΧ07 ΕΤΟΜΙϋΑΤΕ 





ΗΥΡΝΟΜ1 ΟΑΤΕ/ϋ3η33θη-ΟΝ39 

ΙΝϋ.501 

20ΜΘ/10ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΠΔ.17 

Ν01ΑΧ10 ΡΠΟΡΟΡΟΕ 





0ΙΡΒΐνΑΝ/03η3 

ΙΝϋ.ΕΜϋ 

1% 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜϋ 

1% 

ΒΤΧ100ΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜϋ 

1% 

ΒΤΧ50ΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜϋ 

2% 

ΒΤΧ1 ΡΡ.3ΥΒ.Χ50ΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜϋ 

2% 

ΡΕΧ50ΜΕ 

ΠΔ.17 

Μ0ΒΡΗΕΑ3/Β3ΧΙΘΓ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝ 

2% 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΔ.17 

ΡΒΟΡΟΡΟΕ/ΑΒΒΟΤΤ/ΑΕΕοΙΙ 

ΙΝϋ.ΕΜϋ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ20ΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜϋ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧ5\/ΙΑΕ3Χ20ΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜϋ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜϋ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧ1VIΑΕΧ100Μ Ε 

ΠΔ.17 

ΡΡ!ΟΡΟΡΟΕ/ΡΒΕ3ΕΝΙΕΙδ/ΡΓθ3θηίυ3 

ΙΝϋ.ΕΜϋ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧδΑΜΡ3Χ20ΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜϋ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜϋ 

1% (10ΜΘ/ΜΕ) 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΟΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜ 

2% 

ΒΤΧδΑΜΡ3Χ20Μ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜ 

2% 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΠΔ.17 

ΠΔ.1: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Β, Γ) 



ΠΔ.4: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Δ, ΓΣ) 



ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 





ΠΔ.17: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες με κατάλληλο εξοπλισμό για μηχανική υποστήριξη) 
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ΙΝϋ.ΕΜ 

2% 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΟΜΕ 

ΠΔ.17 

ΡΠΟΡΟΕΟί-ίΙΡϋΠΟ/Βιοσερ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝ 

1 %νν/ν 

ΒΤΧ5\/ΙΑΕ3Χ20ΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝ 

1 %νν/ν 

ΒΟΤΤΕΕΧ50ΜΕ 

ΠΔ.17 


ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝ 

1% νν/ν 

ΒΟΤΤΕΕΧΙΟΟΜΕ 

ΠΔ.17 


Ν01Β Τοπικά αναισθητικά 

Ν01ΒΑ Εστέρες του αμινοβενζοϊκού οξέος 

Ν01ΒΑ02 ΡΠΟΟΑΙΝΕ ΗΥΟΠΟΟΗίΟΠΙϋΕ 


ΠΡΟΚΛΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ-ΕΝΕΣΙΜΟ/ΟΕΜΟ/Οθιπο 

ΙΝϋ.δΟί ΙΟΟΜΟ/ΙΟΜίΑΜΡ 

ΙΝϋ.δΟΙ 100ΜΟ/5ΜΕΑΜΡ 

Ν01ΒΒ Αμίδια 

Ν01ΒΒ02 ϋϋΟΟΑΙΝΕ 

ΒΤΧδΟΑΜΡΧΙΟΜί 

ΒΤΧ50ΑΜΡΧ5Μί 


ΧΥΕ00ΑΙΝΕ/03Π3 

ΟΕί.ΕΧΤ.ϋδ 

2%\Ν/\Ν 

ΤϋΒΧ30Μί 




ΙΝϋ.δΟί 

2% (20Μ6/Μί) 

ΒΤΧ5νΐΑίδΧ50Μί 




δΡΒ 

10% ννΛ/ 

ΡίΧ50Μί(500 ϋΟδΕδ) 


Ν01ΒΒ09 

ΠΟΡΙΥΑΟΑΙΝΕ 





ΝΑΒ0ΡΕΙΝΕ/03Π3 

ΙΝϋ.δΟί 

0.2%(2ΜΟ/1Μί) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΠΔ.17 



ΙΝϋ.δΟί 

0.2%(2ΜΘ/1Μί) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΕ 

ΠΔ.17 



ΙΝϋ.δΟί 

0.75% (7.5ΜΟ/1 Μί) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΠΔ.17 



ΙΝϋ.δΟί 

0.75% (7.5ΜΟ/1 Μί) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΕ 

ΠΔ.17 



ΙΝϋ.δΟί 

1%(10ιηο/1 ιπΙ) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΠΔ.17 



ΙΝϋ.δΟί 

1 %(10ηο/1 ιηΙ) 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΕ 

ΠΔ.17 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

0.2%(2ΜΘ/1Μί) 

ΒΤΧ5ΒΑΘ3Χ100ΜΕ 

ΠΔ.17 



ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

0.2%(2ΜΘ/1Μί) 

ΒΤΧ5ΒΑ03Χ200Μί 

ΠΔ.17 

Ν01ΒΒ10 

ΕΕνΟΒίΙΡίνΑΟΑΙΝΕ 





ΟΗ1ΒΟΟΑΙΝ Ε/Α6βοΐΐ 

ΙΝϋ.δΟί 

5ΜΘ/Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡ3Χ10Μί(Φύσιγ 

ΠΔ.17 

Ν01ΒΒ52 

ϋϋΟΟΑΙΝΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ ΜΟΝΟΗΥΟΒΑΤΕ + ΕΡΙΝΕΡΗΒΙΝΕ ΒΙΤΑΒΤΒΑΤΕ 


ΧΥΕΟΟΑΙΝΕ ΑΟΒΕΝΑΕΙΝΕ/Α3ΪΓ3ΖΘΠΘ03 






ΙΝϋ.δΟί 

2%+1:200000 

ΒΤΧ5νΐΑίδΧ50Μί 



Ν02 Αναλγητικά 

Ν02Α Οηιοειδή 

Ν02ΑΑ Φυσικά αλκαλοειδή του οπίου 

Ν02ΑΑ01 ΜΟΒΡΗΙΝΕ 31ΙΕΡΑΤΕ 

ΜΟΝΟΟί/Γερολυματος ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60(ΒίΙδΤ6Χ10) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

30ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60(ΒίΙδΤ6Χ10) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60(ΒίΙ5Τ6Χ10) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60(ΒίΙδΤ6Χ10) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(ΒίΙδΤΕΒδ) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙδ(ΒίΙδΤΕΒδ) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (ΒίΙ 3ΤΕΒ3) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28ρίΙ3ΤΕΒ3) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒίΙδΤΕΒδ) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧδδ(ΒίΙδΤΕΒδ) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

200ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧδΟ(ΒίΙδΤΕΒδ) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧΙΟΟ(ΒίΙδΤΕΒδ) 

ΠΔ.1 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

5ΒΤΧ100(ΒίΙδΤΕΒδ) 

ΠΔ.1 


ΠΔ.1: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Β, Γ) 

ΠΔ.17: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες με κατάλληλο εξοπλισμό για μηχανική υποστήριξη) 
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Ν02ΑΑ59 ΡΑΡίΑΟΕΤΑΜΟΕ + ΟΟϋΕΙΝΕ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΗΕΜΙΗΥϋΡΑΤΕ 


1_ΟΝΑ1_(3Α1_/ΒθθΙιπη9θΓ ΤΑΒ (500+30)Μ(3/ΤΑΒ ΒΤΧ10 (ΒΙ_Ι3Τ.1 ΧΙΟ) 

8ϋΡΡ (1000+30)Μα/3ϋΡΡ ΒΊΧ6 (ΡΟΙ3Τ 1X6) 

Ν02ΑΑ59 ΟΟϋΕΙΝΕ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΗΕΜΙΗΥϋΡΑΤΕ + ΟΑΡΡΕΙΝΕ + ΡΑΡΑΟΕΤΑΜΟΕ 

ΠΔ.4 

ΠΔ.3 

Ι_ΟΝΑΡΙΙϋ-Ν/ΒθΘΐιπη 9 θΓ 

3ϋΡΡ 

(400+20+50 )ΙΥΙ(3/3υΡ. 

ΒΤΧ6 (ΡΟΙ3Τ1Χ6) 

ΠΔ.3 

Ν02ΑΒ 

Παράγωγα της φαινυλοπιπεριδίνης 



Ν02ΑΒ03 

ΡΕΝΤΑΝΥΕ 





ϋΙΙΡ!ΟΟΕδΙΟ/33η55θη-Οίΐ39 

ΤΤ3 

25ΜΟΟ/ΗΒ 

ΒΤΧ5Χ10ΟΜ 

ΠΔ.1 



ΤΤ3 

50ΜΟΘ/ΗΒ 

ΒΤΧ5Χ20ΟΜ 

ΠΔ.1 



ΤΤ3 

75ΜΟΟ/ΗΒ 

ΒΤΧ5Χ30ΟΜ 

ΠΔ.1 



ΤΤ3 

ΙΟΟΜΟΘ/ΗΡΙ 

ΒΤΧ5Χ40ΟΜ 

ΠΔ.1 

Ν02ΑΟ 

Παράγωγα διφαινυλοπροπυλαμίνης 



Ν02Α004 

ϋΕΧΤΒΟΡΡΙΟΡΟΧΥΡΗΕΝΕ 




ΒΟΜΙϋΟΝ/ΒβΙγο 

ΟΑΡδ 

65ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.1 



ΙΝϋ.δΟί 

75ΜΟ/2ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΠΔ.1 

Ν02ΑΕ 

Παράγωγα οριπαβίνης 




Ν02ΑΕ01 

ΒΙΙΡΠΕΝΟΡΙΡΗΙΝΕ 




δυΒυΤΕΧ/δοήθπηθ ΡΙουθΤι 

ευΒί.τΑΒ 

0.4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΒίΙ3Τ1Χ7) 

ΠΔ.49 



51ΙΒΙΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΒίΙ5Τ1Χ7) 

ΠΔ.49 



ευΒί.τΑΒ 

8ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ7(ΒίΙ3Τ1Χ7) 

ΠΔ.49 

Ν02ΑΡ 

Παράγωγα μορφινάνης 




Ν02ΑΡ02 

ΝΑΕΒΙΙΡΗΙΝΕ 





ΝΙΙΒΑΙΝ/νίθΠΘΧ 

ΙΝϋ.301 

20ΜΟ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΠΔ.1 

Ν02Β 

Άλλα αναλγητικά και αντιπυρετικά 



Ν02ΒΑ 

Σαλικυλικό οξύ και παράγωγα 




Ν02ΒΑ 

ΑΟΕΤΥΕδΑΕΙΟΥΕΑΤΕ ΕΥδΙΝΕ 




ΑδΡΙΟΑΙ_Μ-ΜΕϋΙΟΗΡ)ΟΜ/ΜβοΙίοΙΐΓθΓη 






Ρϋ.ΟΒ.30 

ΙΟΟΟΜΟ/δΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ20 3ΑΟΗΕΤ3 

ΠΕ 


ΠΕ: Δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του από τα ΜΜΕ 



Ε0Ι0ΑΙ_Μ/δ3ηοίί-δγηΐήθΐ3ΐ3θ 

Ρϋ.ΟΡΙ.30 

900(500)ΜΘ/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ20 3ΑΟΗΕΤ5 

ΠΕ 



ΡΟ.ΟΠ.δϋ 

1.8(1 )(3/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ20 3ΑΟΗΕΤ5 

ΠΕ 


ΠΕ: Δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του από τα ΜΜΕ 



Ε0Ι0ΑΕΜ/δ3ηοίί-δγηΐήθΐ3βο 

ϋΒ.Ρ0.ΙΝ3 

1.8(1 )Θ/νΐΑί 

ΒΤΧ4νΐΑί+4ΑΜΡΧ5Μί30ί 

Ν02ΒΑ01 

ΑΟΕΤΥΕδΑΕΙΟΥΕΙΟ ΑΟΙϋ 





ΠΕ: Δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του από τα ΜΜΕ 



δΑΙ_0δΡΙΡΙ/υηί-ΡΐΊ3ητΐ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ3Τ5Χ10) 

ΠΕ 



Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΙΙ3Τ2Χ10) 

ΠΕ 



Ε.Ο.ΤΑΒ 

650ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΕ 



Ε.Ο.ΤΑΒ 

1000ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΕ 

ΠΔ.1: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Β, Γ) 



ΠΔ.3: Μόνο με ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία 




ΠΔ.4: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Δ, ΓΣ) 



ΠΔ.49: Χορήγηση μόνο από ΟΚΑΝΑ ή άλλα εξουσιοδοτημένα κέντρα από το Υπ.Υ.Π. 
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Ν02ΒΑ11 ϋΙΡΕΙΙΝΙδΑΕ 

ΑΝΑΕΕΡΙ0/νί3Πβχ 

Ν02ΒΕ Ανιλίδες 

Ν02ΒΕ01 ΡΑΡίΑΟΕΤΑΜΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΑΡ0ΤΕΕ/υηί-Ρίΐ3πτΐ3 

ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ5Τ 10X2) 

ΠΕ 


Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ 2X10) 

ΠΕ 


03.500 

ΙΟΟΜΟ/ΜΕ 

ΡΕΧ30ΜΕ+Δοσιμετρικο 

ΠΕ 


ΕΕΙΧ 

120ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 

ΠΕ 


3ΥΡ 

120ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 

ΠΕ 


51ΙΡΡ 

125ΜΘ/3ϋΡ 

ΒΤΧ5 

ΠΕ 


8ΕΙΡΡ 

250ΜΘ/3ϋΡ 

ΒΤΧ5 

ΠΕ 


31ΙΡΡ 

500ΜΘ/3ϋΡ 

ΒΤΧ5 

ΠΕ 

ΠΕ: Δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του από τα ΜΜΕ 



ΑΡ0ΤΕΕ/υηί-Ρή3ΓΓΤΊ3 

ΙΝΤ501 

600ΜΘ/4ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ4ΜΕ 


ϋΑΕΜ 1Ν ΕΤΤΕ/Νοππ3 

ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ 2X10) 

ΠΕ 

ΠΕ: Δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του από τα ΜΜΕ 



ΟΟΕΑΕ/ΡΙθιτιθΚ 

3ΥΡ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 

ΠΕ 


3ϋΡΡ 

150Μ<3/5ϋΡ 

ΒΤΧ6(ΣΕ ΡΟΙ3Τ) 

ΠΕ 


3ϋΡΡ 

250Μ«3/3ϋΡΡ 

ΒΤΧ6(ΣΕ ΡΟΙ3Τ) 

ΠΕ 

ΠΕ: Δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του από τα ΜΜΕ 



ΟΕΝ3ΡΙΡ!/νοο3ΐθ 

ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΠΕ 


0ΡΑΕ.301 

160ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΙΧ120ΜΕ 

ΠΕ 

ΠΕ: Δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του από τα ΜΜΕ 



ΡΑΝΑϋΟΕ/ΟΙβχο δΓηίΙΙιΚΙίηΘ 

0ΒΑΕ.30Ε 

160ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 

ΠΕ 


3υρρ 

250Μ<3/3ϋΡ 

ΒΤΧ5 

ΠΕ 


3υρρ 

500Μ(3/3υΡ 

ΒΤΧ5 

ΠΕ 

ΠΕ: Δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του από τα ΜΜΕ 



ΡΑΡΙΑΟΕΤΑΜΟΕ/ΖΙΚΟδ/ΒίοβρΓβγ 

ΙΝϋΑΑ 

600ΜΟ/4ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡ3Χ4ΜΕ 


Ν02ΒΕ51 ΡΑΡίΑΟΕΤΑΜΟΕ + ΟΑΡΡΕΙΝΕ + ΟΟϋΕΙΝΕ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΗΕΜΙΗΥϋΒΑΤΕ 


ΕΟΝΑΡΙΙΟ-Ν/ΒοθίιπηρθΓ 

ΤΑΒ 

(400+50+10)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ3Τ2Χ10) 

ΠΔ.3 


Ν02Ο Σκευάσματα κατά της ημικρανίας 

Ν020Α Αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας 

Ν020Α01 ϋΙΗΥΟΠΟΕΡαΟΤΑΜΙΝΕ 

ΟΙΗΥΟΕΟΟΟΤ/ΝονεήίΒ ΤΑΒ 2.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ2Χ15) 

ΡΕΟνΟΝΕ/δεηοίί-δγηΙΐΊθΙεϋο ΟΑΡ.3Β 5ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ.3Χ10) 

Ν020Α52 ΕΒΟΟΤΑΜΙΝΕ ΤΑΠΤΡΑΤΕ + ΟΑΡΡΕΙΝΕ 

0ΑΡΕΡ00Τ/Νον3Γίί5 3ϋΡΡ (2+100)ΜΘ/3ϋΡ ΒΤΧ5(ΙΕ ΒΕΙ5ΤΕΒ) 


Ν0200 Εκλεκτικοί αγωνιστές υποδοχέων σεροτονίνης (5-ΗΤ) 

ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο οτην οξεία φάση της κρίσης ημικρανίας που συνεπάγεται ανικανότητα για εργασία εφόσον δεν έχουν 
αποτέλεσμα τα κοινά αναλγητικά. Δεν ενδείκνυνται οτην ημιπληγική μορφή ημικρανίας και την ημικρανία της βασικής αρτηρίας 


Ν020001 δυΜΑΤΡΙΡΤΑΝ 

ΙΜΚ3 ΡΑΝ/0Ι3Χ0 διτιίΐήΕΙίηθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ2 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4 

ΠΕ 


ΙΝϋ.δΟΕ 

6ΜΘ/0.5ΜΕ 3ΥΡ1ΙΝΟ 

ΒΤΧ23.Χ0.5ΜΕΑυΤΟΙΝϋΕ 

ΠΕ 


Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

20ΜΘ/ϋΟ3Ε 

ΒΤΧ2ΡΕΧ0.1 ΜΕΧ20ΜΘ(ϋΟ 

ΠΕ 


3ΕΙΡΡ 

25ΜΘ/3υΡ 

ΒΤΧ4 

ΠΕ 


ΠΔ.3: Μόνο με ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία 
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Ν020002 ΝΑΒΑΤΒΙΡΤΑΝ 


ΝΑΒΑΜ 1(3/(313X0 ΒηπϊΐΙηΚΙίηβ 

Ν020003 ΖΟΕΜΙΤΒΙΡΤΑΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ4(ΒΙ_Ι3ΤΕΒ) 

ΠΕ 

Ζ0ΜΚ30Ν/Α5ΪΓ3ΖΘΠΘ03 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ3(ΒΙ_Ι3Τ1Χ3) 

ΠΕ 


ϋΙΟΡ.ΤΑΒ 

2.5 ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ2 (ΒΕΙ5Τ 1X2) 

ΠΕ 

Ν020004 ΠΙΖΑΤΠΙΡΤΑΝ 

ΜΑΧΑΙΤ”ΒΑΡΙϋ 301. ΤΑΒ”/νί3ηβχ 

ΕΙΝΘ.ΤΑΒ 

10Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ33ΑΟΗΕΤ3Χ1ΤΑΒ 

ΠΕ 

Ν020006 ΕΕΕΤΠΙΡΤΑΝ 

ΒΕΕΡΑΧ/ΡίίζθΓ Ρ.Ο.ΤΑΒ 40Μ6/ΤΑΒ 

Ν020Χ Άλλα φάρμακα κατά της ημικρανίας 

Ν020Χ01 ΡΙΖΟΤΙΡΕΝ 

ΒΤΧ3(ΒΕΙ3ΤΕΒ) 

ΠΕ 

ΜΟδΕΟΟΡ/ΝονειΙίθ 

5ΥΒ 

0.25ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙΧΙΟΟΜί 



Ν03 Αντιεηιληπτικά 

ΠΕ: Ο προαδιοριομός των επιπέδων στο πλάσμα ειδικά για την φαινυτοϊνη και λιγότερο για την φαινοβαρβιτάλη και την καρβα- 
μαζεπίνη μπορεί να οδηγήσει στο βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Προοοχή, στην εναλλαγή των ιδιοσκευασμάτων της φαι- 
νυτοϊνης, καρβαμαζεπίνης και του βαλπροϊκού λόγω πιθανών διαφορών στην βιοϊσοδυναμία. Να συνταγογραφούνται μόνο από 
Νευρολόγους. 


Ν03Α 

Ν03ΑΑ 

Ν03ΑΑ02 

Αντιεηιληπτικά 

Βαρβιτουρικά και παράγωγα 
ΡΗΕΝΟΒΑΠΒΙΤΑΕ 




ΟΑΒΟΕΝΑΙ/Ανθηίίδ ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΙ_Ι3Τ.1Χ20) 

ΠΕ, ΠΔ.4 

ΐυΜΙΟΠΟΡ8/υηί-Ρίΐ3Γηΐ3 ΟΒ.30.0 

26ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ15ΜΕ 

ΠΕ, ΠΔ.4 

Ν03ΑΑ03 

ΡΠΙΜΙϋΟΝΕ 




ΜΥ30ΕΙΝΕ/03Π3 ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

ΠΕ 

Ν03ΑΒ 

Παράγωγα υδαντο'ίνης 




Ν03ΑΒ02 

ΡΗΕΝΥΤΟΙΝ 




ΕΡΑΝυΤΙΝ/ΡίίζθΓ 0ΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 

ΠΕ 


ΙΝϋ.301 

250(229,95)ΜΘ/5ΜΙ_ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΙ 

ΠΕ 


0ΒΑί.3ϋ3Ρ 

30ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΕΧ125ΜΕ 

ΠΕ 

Ν03ΑΒ52 

ΡΗΕΝΥΤΟΙΝ 30ϋΐυΜ + ΡΗΕΝΟΒΑΗΒΙΤΑΙ 



ΟΙΡΗΕΝΑΙ/Μινερβα ΤΑΒ 

(100+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΕΙ3ΤΕΡ2Χ10) 

ΠΕ, ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

(100+50)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΕ, ΠΔ.4 

Ν03Αϋ 

Παράγωγα σουκκινιμιδίου 




Ν03Αϋ01 

ΕΤΗΟδΙΙΧΙΜΙϋΕ 




ΖΑΒΟΝΤΙΝ/ΡίίζθΓ 30Ρ.Θ.0ΑΡ3 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

ΡΙΧ25 

ΠΕ 


8ΥΒ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΙΧ200ΜΕ 

ΠΕ 

Ν03ΑΕ 

Παράγωγα βενζοδιαζεπίνης 




Ν03ΑΕ01 

ΟίΟΝΑΖΕΡΑΜ 




ΡίνΟΤΡΙΙ/Ροοίιβ 0Β.30.0 

2.5ΜΟ/ΜΙ 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΠΕ. ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

0.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

ΠΕ, ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΕ, ΠΔ.4 


ΠΔ.4: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Δ, ΓΣ) 
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Ν03ΑΡ01 

Ν03ΑΡ01 

Παράγωγα καρβοξαμιδίου 

01 ΟΑΡίΒΑΜΑΖΕΡΙΝΕ 




ΤΕ0ΡΙΕΤ0Ι_/Νον3Πί3 

ΟΟ.ΡΙ.Ρ.Ο.Τ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΊΧ50(ΒΙ_Ι3Τ5Χ10) 

ΠΕ 



ΟΟ.Β.Ρ.Ο.Τ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 

ΠΕ 



ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ8Τ5Χ10) 

ΠΕ 



5ΥΒ 

100ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΙ_Χ250ΜΙ_ 

ΠΕ 


Ν03ΑΡ 02 Νεώτερα παράγωγα καρβοξαμιδίου 
Ν03ΑΡ02 02 ΟΧΟΑΠΒΑΖΕΡΙΝΕ 


ΤΒΙΕΕΡΤΑΕ/ΝονθΠίβ 

ΤΑΒ 

300Μ6/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ8Τ3Χ10) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ8Τ 3X10) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΕΙ3Τ5Χ10) 

ΠΕ 


ΟΒΑΕ.3ΕΙ5Ρ 

300ΜΟ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΕ 

ΠΕ 


Ν03ΑΟ Παράγωγα λιπαρών οξέων 

Ν03Α001 ΥΑΕΡΠΟΑΤΕ δΟϋΙΕΙΜ 

□ΕΡΑΚΙΝΕ/δθηοίί-δγηΙήβΙθΕο Ε.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40 

ΠΕ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ40 

ΠΕ 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝά 

400Μ6Α/ΙΑΕ 

ΒΤΧ4νΐΑΕ3+4ΑΜΡΧ4ΜΕ30Ε 

ΠΕ 

0ΡΑΕ.30Ε 

200Μ6/ΜΕ 

ΡΕΧ40ΜΕ+ΔΟΣΙΜ.ΣΤΑΓΟΝ 

ΠΕ 


Ν03Α001 νΑΕΡΠΟΑΤΕ δΟϋΙΕΙΜ + νΑΕΡΠΟΙΟ ΑΟΙϋ 

ϋΕΡΑΚΙΝΕ ΟΗΒΟΝΟ/δβηοίί-δγηΙίιβΙβΕιο 

3.Π.Ρ.0.ΤΑ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 (ΒϋδΤδΧΙΟ) ΠΕ 

Ν03ΑΧ Νεώτερα αντιεπιληπτικά 

Ν03ΑΧΛ1 νΐΟΑΒΑΤΡΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται μόνο στην συμπληρωματική αγωγή για την θεραπεία των εστιακών κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευ¬ 
ση, οι οποίες δεν ελέγχονται με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα. 

δΑΒΒΙΕ/ΑνθΠΐίβ Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30(ΒίΙ5Τ3Χ10) ΠΕ 

Ν03ΑΧΛ2 ΤΙΑΟΑΒΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ (ΜΟΝΟΗΥϋΠΑΤΕ) 

ΠΕ: Ενδείκνυται μόνο στην συμπληρωματική αγωγή για την θεραπεία των εστιακών κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευ¬ 
ση, οι οποίες δεν ελέγχονται με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα. 


0ΑΒΙΤΡϋΕ/δ3ηοίί-δγηΐίΐθΐ3Εο 

Ν03ΑΧ09 ΕΑΜΟΤΠΙΟΙΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5Μ0/ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(πλαστ.φιαλ.) 
ΒΤΧ50(πλαστ. φιαλ.) 
ΒΤΧ50(πλαστ. φιαλ.) 

ΠΕ 

ΠΕ 

ΠΕ 

ΕΑΜΙ0ΤΑΕ/0Ι3ΧΟ διτιίΙήΕΙίηθ 

ΤΑΒ 

25ΜΟ 

ΒΤΧ30 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 


ΟΗΥν.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 


ΟΗΥΥ.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΕ 

Ν03ΑΧ11 ΤΟΡΙΡΑΜΑΤΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται μόνο στην συμπληρωματική αγωγή για την θεραπεία των εστιακών κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευ¬ 
ση, οι οποίες δεν ελέγχονται με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα. 

Τ0ΡΑΜΑ0/33Π33βη-0Ν39 

0ΑΡ3 

15ΜΘ/0ΑΡ 

ΒΟΤΤΕΕ Χ60 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(πλαστ.φιαλ.) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(πλαστ. φιαλ.) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(πλαστ. φιαλ.) 

ΠΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(πλαστ. φιαλ.) 

ΠΕ 
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Ν03ΑΧ12 ΟΑΒΑΡΕΝΤΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται μόνο οτην ουμπληρωματική αγωγή για την θεραπεία των εατιακών κρίαεων με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευ¬ 
ση, οι οποίες δεν ελέγχονται με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα. 

ΝΕΕΙΠΟΝΤΙΝ/ΡίίζβΓ ΟΑΡ5 300ΜΘ/ΟΑΡ ΒΊΧ50(ΒΕΙ5Τ5Χ10) ΠΕ 

ΟΑΡ5 400ΜΘ/ΟΑΡ ΒΊΧ50(Β1_Ι5Τ5Χ10) ΠΕ 


Ν04 Αντιπαρκινσονικά 

Ν04Α Αντιχολινεργικοί παράγοντες 


Ν04ΑΑ 

Ν04ΑΑ02 

Τριτοταγείς αμίνες 
ΒΙΡΕΒΙϋΕΝ 





ΑΚΙΝΕΤΟΝ/νίθΠθχ 

ΙΝΦ501 

5ΜΟ/1ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1ΜΕ 

ΠΔ.3 



5Β.50.ΤΑΒ 

4Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50ΒΙΙ3Τ5Χ10) 

ΠΔ.3 



ΤΑΒ 

2Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (ΒΙΙ3Τ5Χ10) 

ΠΔ.3 

Ν04ΑΒ 

Αιθέρες, χημικά παρεμφερείς των 

αντισταμινικών 



Ν04ΑΒ02 

ΟΠΡΗΕΝΑϋΠΙΝΕ 





ϋΙδΙΡΑΕ/Γερολυματος 

3.0.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 




3.0.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ500 



Ν04Β Ντοπαμινεργικοί παράγοντες 

Ν04ΒΑ Ντόπα και παράγωγα ντόπα 

Ν04ΒΑ02 ΕΕνΟϋΟΡΑ + ΒΕΝδΕΠΑΖΙϋΕ ΗΥΟΠΟΟΗΕΟΠΙΟΕ 


ΜΑϋΟΡΑΒ/Βοοίιβ 00Ν.Ρ.0ΑΡ3 

ΤΑΒ 

Ν04ΒΑ02 ΕΕΥΟϋΟΡΑ + ΟΑΒΒΙϋΟΡΑ 

(100+25)Μ<3/ΟΑΡ 
(200+50)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ30 

ΒΤΧ1ΡΕΧ30 

δΙΝΕΜΕΤ/νίθηθχ 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

(200+50)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 



ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

(100+25 )ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



ΤΑΒ 

(250+25)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΖΙΜΟΧ/Φαραν 

ΤΑΒ 

(250+25)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ 3X10) 

Ν04ΒΒ 

Παράγωγα αδαμαντίνης 



Ν04ΒΒ01 

ΑΜΑΝΤΑϋΙΝΕ 




δΥΜΜΕΤΠΕΕ/ΝονεΠίδ 

30Ρ.Θ.0ΑΡ5 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60 (ΒΙΙ3Τ.6Χ10) 

Ν04ΒΟ 

Αγωνιστές ντοπαμίνης 



Ν04ΒΟ 

ΕΙδυΠΙϋΕ 




ΟΙΡΕΒΘΟΝ/δοίΐθπης 

ΤΑΒ 

0.20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

Ν04Β001 

ΒΒΟΜΟΟΒΙΡΤΙΝΕ 




ΡΑΒΕΟΟΕΕ/ΝονθΓίίδ 

ΟΑΡ3 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



ΟΑΡ3 

10ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

Ν04Β002 

ΡΕΠΟΟΕΙϋΕ 




ΣΕΛΑΝΣ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΤΑΒ 

0.05ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



ΤΑΒ 

0.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 



ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΠΔ.3: Μόνο με ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία 
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Ν04Β003 ϋΙΗΥΟΗΟΕΡαΟΟΡίΥΡΤΙΝΕ ΜΕ3ΙΕΑΤΕ 


ΟΑνΕΒΙϋΜ/Φαρμανελ 

Ν04Β004 ΒΟΡΙΝΙΠΟΕΕ 

ΟΑΡ5 

ΤΑΒ 

5Μ0/0ΑΡ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι3Τ3Χ10) 
ΒΤΧ20ρΐ_Ι3Τ2Χ10) 


ΒΕ01ΙΙΡ/0Ι3ΧΟ δίτιίΐΙπΚΙίηΘ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ126(ΒΙ_Ι5Τ2Χ63) 




Ρ.Ο.ΤΑΒ 

0.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21(ΒΙ_Ι5Τ1Χ21) 




Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤΧ84(Πλαοτ.φιαλιδιο 




Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤΧ84(Πλαστ.φιαλιδιο 




Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤΧ84(Πλαστ.φιαλιδιο 


Ν04Β005 

ΡΒΑΜΙΡΕΧΟΕΕ 





ΜΙΒΑΡΕΧΙΝ/Ρή3ΠΌ3ά3 & ΙΙρ]οήη 

ΤΑΒ 

0,18ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 




ΤΑΒ 

0.18ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 




ΤΑΒ 

0.7ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 




ΤΑΒ 

0.7ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 


Ν04Β007 

ΑΡΟΜΟΒΡΗΙΝΕ 





ΑΡΟ-ΟΟ/Ιΐί 


ΙΝΦ501 

10ΜΘ/ΜΙ 

ΒΤΧ10ΑΡΤΡ,Χ3ΜΙ_ 




ΙΝϋ.301 

10ΜΘ/ΜΙ 

ΒΤΧ50ΑΒΤΡ,Χ3ΜΙ_ 




ΙΝΦ501 

ΙΟΜΟ/ΜΙ 

ΒΤΧ10ΟΑΡΤΡ.Χ3ΜΙ 


Ν04Βϋ 

Αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης τύπου Β 



Ν04Βϋ01 

δΕΕΕΟΙΕΙΝΕ 





ΟΟδΜΟΡΠΙΕ/Οθ5ΓηορΙΐ3ΐ7η 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(Βϋ5Τ5Χ10) 


ΡΕίΙδΕίΙΝ/Ρ3ί3ΓΓΠ 

ΤΑΒ 

5Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ50(ΒίΙ3Τ 5X10) 


ΚΠΑΙΙΤΙΝ/Φαρμανελ 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΙ_Ι$Τ5Χ10) 


ίΕΘΙί/ΑΙΙβϋβο 

ΤΑΒ 

5Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΙΙ3Τ5Χ10) 




ΤΑΒ 

5Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1 ΡίΧ50((ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ 


ΡΡΟΟΥΤΗΟΕ/δβηοίί-δγηΐΙιβΙβΕο 

ΤΑΒ 

5Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 


ΒΕδΟδΤΥΕ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

5Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(Βϋ5Τ5Χ10) 


δΕ1_Ε(3ΙΙ_ΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ/ΡΗΑΒΜΑΤΗΕΝ/Φαρματεν 





ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒΙ_Ι5Τ5Χ10) 


Ν04ΒΧ 

Αλλοι ντοπαμινεργικοί παράγοντες 



Ν04ΒΧ02 

ΕΝΤΑΟΑΡΟΝΕ 





00ΜΤΑΝ/Νον3Γΐί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΟΤΤΙΕΧ60 


Ν05 

Ψυχοληπτικά 





Ν05Α 

Αντιψυχωσικά 





Ν05ΑΑ 

Φαινοθειαζίνη με αλειφατική πλευρική άλυσο 



Ν05ΑΑ01 

ΟΗΕΟΒΡΒΟΜΑΖΙΝΕ 





Ι_ΑΒ(3 ΑΟΤΙ Ε/Ανθηΐί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 (ΒΙΙ3Τ.5Χ20) 

ΠΔ.25 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (ΒΙΙ3Τ.2Χ25) 

ΠΔ.25 

δΟΙΙΟΟΝ/ΑάβΙοο 

3.0.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

ΠΔ.25 

ΖυΡΕΟΙΝΕ/ϋβιτιο 

ΙΝϋ.δΟί 

25ΜΘ/5ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ5ΜΙ 

ΠΔ.25 

Ν05ΑΑ02 

ΕΕνΟΜΕΡΠΟΜΑΖΙΝΕ 




ΝΟΖΙΝΑΝ/ΑνβηΙίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΙΙ3Τ.2Χ10) 

ΠΔ.25 

ΠΔ.25: Με ιατρική συνταγή μόνο από Νευρολόγους και Ψυχιάτρους 
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Ν05ΑΒ Φαινοθειαζίνη με δομή πιπεραζίνης 

Ν05ΑΒ06 ΤΒΙΡΕΙΙΟΡΕΒΑΖΙΝΕ 


3ΤΕΙ_ΑΖΙΝΕ/νί3ηβχ 

Ν05ΑΒ08 ΤΗΙΟΡΒΟΡΕΒΑΖΙΝΕ 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΟΑΡ 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

15ΜΟ/ΟΑΡ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΒΤΧ20 

ΒΤΧ15 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.25 

ΠΔ.25 

ΠΔ.25 

ΠΔ.25 

ΜΑϋΕΡΤΙΙ/Ανβηΐίδ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10Μ6/ΓΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΒΕΙ3Τ.1Χ20) 

ΠΔ.25 

Ν05ΑΟ 

Φαινοθειαζίνη με δομή πιπεριδίνης 



Ν05Α002 

ΤΗΙΟΒΙϋΑΖΙΝΕ 





ΜΕ1_1_ΕΡΙΙ_/Νον3Γΐί3 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.25 



ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.25 

Ν05Αϋ 

Παράγωγα βουτυροφαινόνης 




ΝΟδΑϋΟΙ 

ΗΑΕΟΡΕΒΙϋΟί 





Α1_ΟΡΕΡΙΟΙΝ^3η33θη-Οίΐ39 

ΙΝύ.501 

5ΜΟ/1ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 Μί 

ΠΔ.25 



ΟΙίΥ.ΙΝϋ 

50ΜΟ/1ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙΜί 

ΠΔ.25 



ΟΙίΥ.ΙΝϋ 

150ΜΟ/3ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ3ΜΙ 

ΠΔ.25 



ΟΡ.ΒΟ.ϋ 

2Μ6/ΜΙ 

ΡΙΧ15ΜΙ 

ΠΔ.25 



0Β.30.Ρ 

ΙΟΜΟ/ΜΙ 

ΡΙΧ15ΜΙ 

ΠΔ.25 



ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.25 



ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.25 



ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.25 



ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.25 



ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.25 

Ν05ΑΩ05 

ΡΙΡΑΜΡΕΠΟΝΕ 





ϋΙΡΙΡΕΡΟΝ Ρ-3345/ύ3η38βη-ΟΝ39 

ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.25 

Ν05Αϋ07 

ΒΕΝΡΕΠΙϋΟί 





ΟΙΙΑΝΙΜΟΝ/Μθηβπηί 

0Β,30.ϋ 

2ΜΟ/ΜΙ 

ΡΙΧ20ΜΙ 

ΠΔ.25 



ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2 3ΤΒΙΡ3 ΧΙΟ) 

ΠΔ.25 



ΤΑΒ 

1.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2 3ΤΒΙΡ3 ΧΙΟ) 

ΠΔ.25 

Ν05ΑΕ 

Παράγωγα ινδολίου 





Ν05ΑΕ04 

ΖΙΡΒΑΖΙΩΟΝΕ 






ΠΕ: Ενδείκνυται μόνο οτις περιπτώσεις όπου οι ασθενείς δεν απαντούν στα άλλα αντιψυχωσικά 


ΟΕΟΟΟΝ/ΡίίζβΓ 

ΟΑΡ3 

40ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5δρίΙ3Τ4Χ14) 

ΠΕ,ΠΔ.25 



ΟΑΡ3 

60ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5δ(Β1_Ι3Τ4Χ14) 

ΠΕ,ΠΔ.25 



ΟΑΡ3 

80ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5δ(Βϋ3Τ4Χ14) 

ΠΕ,ΠΔ.25 



Ρ3.ΙΝϋ.30ί 

20ΜΘ/ΜΙ 

ΒΤΧ1\/ΙΑΙ+1ΑΜΡΧ1,2ΜΙ 

ΠΕ,ΠΔ.25 

Ν05ΑΡ 

Παράγωγα θειοξανθενίου 




Ν05ΑΡ05 

ΖυΟΕΟΡΕΝΤΗΙΧΟί 





ΟΙ_ΟΡΙΧΟΙ_/Ι_υηά6βοΙ< 

<3.ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(πολυπροπυλένιο 

ΠΔ.25 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ 

ΠΔ.25 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ 

ΠΔ.25 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ 

ΠΔ.25 



ΙΝϋ.30Ι_ 

10ΜΟ/1ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1ΜΕ 

ΠΔ.25 



ΟΙΙΥ.ΙΝύ 

50ΜΘ/1ΜΙ 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙΜί 

ΠΔ.25 

ΠΔ.25: Με ιατρική συνταγή μόνο από Νευρολόγους και Ψυχιάτρους 
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ΟΙΙΥ.ΙΝϋ 50ΜΟ/1ΜΙ 

ΟΙΙΥ.ΙΝϋ 100ΜΟ/2ΜΙ 

ΟΙΙΥ.ΙΝϋ 200ΜΟ/ΜΙΑΜΡ 

ΟΙΙΥ.ΙΝϋ 200Μ(3/ΜΙ_ΑΜΡ 

ΟΒ.δΟ.ϋ 20ΜΟ/ΜΙ 

Ν05ΑΟ Παράγωγα διφαινυλοβουτυλοπιπεριδίνης 

Ν05Α002 ΡΙΜΟΖΙϋΕ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1 ΜΙ_ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΙ 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1 Μ1_ 

ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1ΜΙ 

ΒΤΧΐνΐΑΙ_Χ20ΜΙ 

ΠΔ.25 

ΠΔ.25 

ΠΔ.25 

ΠΔ.25 

ΠΔ.25 

ΡΙΡΐυΜ/ϋ3η55ΘΠ-0ίΐ39 

ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25(Β1_ΙδΤ 1Χ25) 

ΠΔ.25 

Ν05Α003 ΡΕΝΕΕΙΙΡΙϋΟΙ- 





ΡΙ_υΡΙΟΟΙ_/ϋ3η33θη-Οίΐ39 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΙ_Ι3Τ1 XI2) 

ΠΔ.25 

Ν05ΑΗ Διαζεπίνες, οξαζεπίνες και θειαζεπίνες 



Ν05ΑΗ02 ΟΕΟΖΑΡΙΝΕ 





ΙΕΡΟΝΕΧ/Νον3Γίί3 

ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (ΒϋδΤ,2Χ25) 

ΠΔ.5, ΠΔ.25 


ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (ΒΙΙ3Τ5Χ10) 

ΠΔ.5,ΠΔ.25 

Ν05ΑΗ03 ΟΕΑΝΖΑΡΙΝΕ 





ΖΥΡΡΕΧΑ/ΕΜ-ϋΙΙγ 

Ο.ΤΑΒ 

2,5Μ<3 

ΒΤΧ28 ΣΕ ΒίΙδΤΕΡδ 

ΠΔ.25 


Ο,ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 ΣΕ ΒίΙδΤΕΡδ 

ΠΔ.25 


ϋΙδΡΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

ΠΔ.25 


ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

ΠΔ.25 


Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΙ 

ΙΟΜΟ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 

ΠΔ.25 

Ν05ΑΗ04 (21ΙΕΤΙΑΡΙΝΕ 





5ΕΡΟΩυΕΙ/Α3{Γ3Ζβηβθ3 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ+100ΜΟ+200ΜΘ 

ΒΤΧ10[ΒΙ_Ι3Τ 1 ΧΙΟ 





(6χ25ιη9+3χ100ιη9+1χ200ιη9) ΠΔ.25 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60(ΒΙΙ3Τ6Χ10) 

ΠΔ.25 

Ν05ΑΙ_ Βενζαμίδια 





Ν05ΑΕ01 ΒΙΙΕΡΙΡΙϋΕ 





ΟΑΙΜΟΡΙΟΒΙΝΕ/Οουρ 

ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.25 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15 

ΠΔ.25 

ΟΑΒΕΕΤΟΝ/Ανφαρμ 

ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ24 

ΠΔ.25 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

ΠΔ.25 

ΟΟΘΜΑΤΥΙ_/δ3ηοίί-δγηΙΙΐθΐ3ΐϋο 

ΟΑΡδ 

50ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ24(ΒίΙ3Τ2Χ12) 

ΠΔ.25 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

ΠΔ.25 


ΙΝϋ.δΟί 

100ΜΟ/2ΜΙΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΙ 

ΠΔ.25 


δΥΡ 

25ΜΟ/5ΜΙ 

Ρ1_Χ125ΜΙ_ 

ΠΔ.25 

Ε0Ι_0ΒΙ0Ν/Νοπτΐ3 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

ΠΔ.25 

ΝυΡΑΡΟΙ/Ρβίβιτη 

ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.25 

ΝΥίΙΡΑΡΚ/Ρ3ΓΓΠ3Πί0 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

ΠΔ.25 

ΠΕδΤΡΙ_ΙΙ_/ΒΐΌ3 

ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.25 


ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.25 


ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

ΠΔ.25 

δΤΑΜ ΟΝ ΕΥΡΟ Ι_/Β ιοστα μ 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

ΠΔ.25 

νΑΙΙΡΕΜ/ΟθηθρΙπβητι 

ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_ΙδΤ2Χ15) 

ΠΔ.25 


ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12 

ΠΔ.25 


δΥΡ 

25ΜΟ/5ΜΙ 

ΡΙ_Χ125Μ1_ 

ΠΔ.25 

ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση, 





ΠΔ.25: Με ιατρική συνταγή μόνο από Νευρολόγους και Ψυχιάτρους 
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Ν05ΑΕ03 ΤΙΑΡΗΙϋΕ 


ΤΙΑΡΒΙΟΑΕ/δθηοίί-δγηΐίιβΙθβο 

Ν05ΑΕ05 ΑΜΙδΙΙΕΡΗΙϋΕ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 

ΠΔ.25 

5θυΑΝ/33ηοίί-3γηΙήβΐ36ο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ8Τ3Χ10) 

ΠΔ.25 

Ν05ΑΝ 

Λίθιο 






ΣΕ: Προοοχή, στην εναλλαγή των ιδιοσκευασμάτων λόγω πιθανών διαφορών στην βιοϊσοδυναμια. 



Συνιστάται ο προσδιορισμός των επιπέδων στο πλάσμα 12 ώρες μετά την αρχική δοσολογία και μετέπειτα κάθε 3 μήνες 

Ν05ΑΝ01 

υτΗΐυινι 





ΕΙΤΗΙΟΡΟΡ/Α. Νικολακοπουλος 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

660ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ,ΠΔ.25 

ΜΙϋΤΗΙΝ/Μινερβα 

ΟΑΡδ 

300ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ,ΠΔ.25 

Ν05ΑΧ 

Αλλα αντιψυχωσικά 





Ν05ΑΧ08 

ΗΙδΡΕΒΙϋΟΝΕ 





ΡΙ3ΡΕΡ0ΑΙ_/ϋ3η33θη-0ίΐ39 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (Β1_Ι3Τ. 2X10) 

ΠΔ.25 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

2Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 

ΠΔ.25 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

3ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 

ΠΔ.25 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 

ΠΔ.25 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

6ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒίΙδΤ4Χ7) 

ΠΔ.25 



ΟΡίΑΙ.δΟΙ 

1ΜΟ/1ΜΙ 

ΡΙΧ100ΜΙ 

ΠΔ.25 

Ν05Β 

Αγχολυτικά 





Ν05ΒΑ 

Παράγωγα βενζοδιαζεπίνης 




Ν05ΒΑ01 

ϋΙΑΖΕΡΑΜ 





ΑΡΟΙΙΟΝ3ΕΤ/Ρ3ΓΓΠ3ηίο 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3ΤΕΒ) 

ΠΔ.4 



ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙ3ΤΕΒ) 

ΠΔ.4 



3ΥΒ 

2ΜΟ/5ΜΙ 

ΡΙΧ125ΜΙ 

ΠΔ.4 

ΑΤΑΡΥΙΤΟΝ/Ερφαρ 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ5Τ3Χ10) 

ΠΔ.4 



ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ3Τ3Χ10) 

ΠΔ.4 



ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ3Τ3Χ10) 

ΠΔ.4 

δΤΕϋΟΝ/ΑάθΙοο 

ΙΝϋ.δΟί 

10ΜΟ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΙ 

ΠΔ.4 



ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΠΔ.4 



ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΠΔ.4 



ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΙΙ3ΤΕΒ3) 

ΠΔ.4 

3ΤΕ3ΟΙΙ0/ΡθγτιθΙ< 

ΕΝΕΜΑ 

10ΜΘ/3ΙΝΟΙΕ ϋ03Ε 

ΒΤΧ5Π Ε ΡΙΚΤΕΣΧ2.5 Μ1 

ΠΔ.4 

Ν05ΒΑ02 

ΟΗΕΟΠϋΙΑΖΕΡΟΧΙϋΕ 




0Α3ΙΙ/03ρ 


ΟΟΝ.Β.ΟΑΡδ 15ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.4 

Ν05ΒΑ05 

ϋΙΡΟΤΑδδΙΙΙΜ ΟΕΟΡΑΖΕΡΑΤΕ 




ΤΡΑΝΧΕΝΕ/33ηοίί-3γηΐΙΐΘΐ3Ριο 

ΟΑΡδ 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 



ΟΑΡδ 

ΙΟΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 



ΟΑΡδ 

15ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΔ.4 

Ν05ΒΑ06 

ΕΟΗΑΖΕΡΑΜ 





ΑΡΙΡΑΧ/ΕΓΪ3Γ 

ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.4 



ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.4 

ϋΟΡ!Μ/Νοπτΐ3 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.4 



ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.4 

ΠΔ.4: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Δ, ΓΣ) 



ΠΔ.25: Με ιατρική συνταγή μόνο από Νευρολόγους και Ψυχιάτρους 
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ΜΟϋΐυΜ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.4 

ΝΙ ΡΑΙ_Ι Ν/Ρ3ΓΓΠ3ηίο 

ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ρΐ_ΙδΤΕΒ) 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ρΐ_ΙδΤΕΒ) 

ΠΔ.4 

ΝΟΝ/Η ΕΡΑΠ/Οουρ 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 

ΤΑνΟ Ρ/ννγθΐή 

ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ18 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ18 

ΠΔ.4 

ΤΙΤυδ/ΗβΙρ 

ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ρΕΙδΤ2Χ10) 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

2.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ρΕΙδΤ2Χ10) 

ΠΔ.4 

Ν05ΒΑ08 ΒΡΟΜΑΖΕΡΑΜ 





ΑΝΟΟΝΕνΒΟΝ/Ρ3ΐπΐ3ηίο 

ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

ΠΔ.4 

ΕνΑΟΕΙΙΝ/ΗβΙρ 

ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 

ΕΕΧΟΤΑΝ1 Ε/Βοοήβ 

ΤΑΒ 

1.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙδΤΕΒ5) 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

3ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙδΤΕΒ$) 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

6ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤΕΒδ) 

ΠΔ.4 

1_ΙΒΒΟΝΙΙ_-Β/Οουρ 

ΤΑΒ 

3ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 

ΝΟΤΟΒΙΙΙΜ/ΑοΙθΙοο 

ΤΑΒ 

1.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

6ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 

ΡΑδΟΑΕΙΕΙΜ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

1.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

3ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 

Ν05ΒΑ09 ΟΕΟΒΑΖΑΜ 





ΡΒΙ5ΐυΜ/ΑνΘηίί3 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.4 

Ν05ΒΑ11 ΡΒΑΖΕΡΑΜ 





ΟΕΝΤΒΑΟ/ΡίίζβΓ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 (ΣΕ ΒίΙδΤΕΒδ) 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΔ.4 

Ν05ΒΑ12 ΑΕΡΡίΑΖΟΕΑΜ 





δΑΤΕΙΡΙΝΙΕ/ΑάθΙοο 

ΤΑΒ 

0.25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

0.50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤ3Χ10) 

ΠΔ.4 

ΧΑΝΑΧ/ΡΙΐ3ΓΓΤΙ3θί3 

ΤΑΒ 

0.5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

0.25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΒ) 

ΠΔ.4 


ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ1 ΡΙΧ30 

ΠΔ.4 

Ν05ΒΒ Παράγωγα διφαινυλομεθανίου 




Ν05ΒΒ01 ΗΥϋΒΟΧΥΖΙΝΕ 





ΑΤΑΡΙΑΧ/ΕΙοβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρΕΙδΤ 3X10) 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 



ΙΝϋ.δΟΕ 

100ΜΘ/2ΜΙ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΕ 



ΟΠΑΕ.δΟΙ 

10ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΕΧ150ΜΕ 


ΙΒΕΜ0ΡΑΒ/υηΡΡίΊ3ΓΓΠ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ 

ΒΤΧ30 



ΟΒΑΕ.δΟΙ 

10ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΕΧ150ΜΕ 


Ν05ΒΕ Παράγωγα αζασπιροδεκανοδιόνης 




Ν05ΒΕ01 Βυ3ΡΙΡ!ΟΝΕ 





ΑΝΟΡΙ 00ΑΕΜ/ΘθηθρΙΐ3Γτη 

ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ρΐ1δΤ2Χ10) 



ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ρΐ1δΤ2Χ10) 


ΠΔ.4: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1 729/87 (Φάρμακα Πίνακα Δ, ΓΣ) 
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ΑΝΤΙΡ3Ι0Η03/ΡιόθΙ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι5Τ2Χ10) 


ΒΕΡ(3ΑΜΟΙ_/ΜβοΙίοΐΊΓθΓη 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι5Τ2Χ10) 


ΒΕβΡΑΒ/νίεηθχ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


ΒΟΡΙΟΝΕΧ/Πβιηβάίηβ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ 


ΒΕΙ3ΡΙΠΟΝΕ ΗΥΩΠΟΟΕΙΕΟΠΙΟΕ/ΝΟνΕΧΑΕ/ΝονβχβΙ 





ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ1Χ20) 


ΕΡ3ΙΕΑΤ/Οουρ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 


ΗΙΒΕΜΟΝ/Οβηιο 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ2Χ10) 


ΕΙΟΒΑΤ3ΤΠΕ33/Φοινιξφαρμ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ2Χ10) 


ΚΟΜΑβΙΝ/Μεντινοβα 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι5Τ2Χ10) 


ΕΑΝΑΜΟΝΤ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 


ΕΕΒΙΕΟΝ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 



ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ8Τ2Χ10) 


ΕΕϋΙΟΝ/ΗθΙρ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


ΕΟΧΑΡΙΝ/Νοπτι3 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ 2X10) 


ΝΑΟΒΙΕΟΡΙ/ΚΐΘν3 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΙΙ5ΤΕΒ3) 



ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΝΕΡνθ5ΤΑΕ/Ε3Πτη3ηίο 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3ΤΕΒ) 


ΝΕΕΙΒΟΡΙΕ5ΤΟΕ/ΒΙΌ3 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι$Τ2Χ10) 



ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤ Χ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 


ΝΟΡΒΑΕ/ΡΙβΙγο 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Βϋ3Τ1Χ20) 


ΡΕΝ0ΐυΜ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 


5ΤΡΙΕ55ΙΟΑΕ/Ανφαρμ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ 1X20) 


3\/ΙΤΑΕΑΡ1Κ/Εθον3η 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 



ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(σε φιαλίδιο) 


ΤΕΝ3Ι3ΡΕ3/3ρβοίί3Γ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΣΕ ΒΙΙ5ΤΕΒ5) 


υΜ0ΕΙΤ/Β3ί3ΓΓΤ1 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι5Τ 2X10) 


ΝΟδΟ Υπνωτικά και ηρεμιστικά 




ΝΟδΟϋ Παράγωγα βενζοδιαζεπίνης 




ΝΟδΟϋΟΘ ΕΕΙΙΝΙΤΠΑΖΕΡΑΜ 





ΗΙΡΝΟβΕϋΟΝ/ΒοοΙίθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι5Τ3Χ10) 

ΠΔ.4 

ΙΕΜΑΝ/Οθγπο 

ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι5Τ3Χ10) 

ΠΔ.4 

ΝΕΟ ΝΙΕΑΕΐυΜ/Ε3ΓΓΠ3ηίο 

ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 

ΝΙΕίυΜ/ΗβΙρ 

ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΠΔ.4 

νυΕΒΕΟΑΕ/Οουρ 

ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΔ.4 

ΝΟδΟϋΟδ ΤΠΙΑΖΟΕΑΜ 





ΕΙΑΕΟΙΟΝ/ΡΙΐ3ΠΤΐ3θί3 

ΤΑΒ 

0.25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΔ.4 

ΝΟδΟϋΟδ ΕΟΠΜΕΤΑΖΕΡΑΜ 





ΕΟΒΑΜΕΤ/ννγθΙΙι 

ΤΑΒ 

2ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΙΙ3Τ2Χ10) 

ΠΔ.4 

Ν0δ0ϋ07 ΤΕΜΑΖΕΡΑΜ 





ννΥΕΤΗ Ν0ΒΜΙ30Ν/ννγθΙΙι 

30Ρ.0.0ΑΡ5 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒΙ_Ι5ΤΕΒ) 

ΠΔ.4 

ΝΟδΟϋΟδ ΜΙϋΑΖΟΕΑΜ 





ΟΟΒΜΙΟυΜ/ΒοοΙίθ 

ΙΝΦ301 

15ΜΟ/3ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ3ΜΙ 

ΠΔ.4.ΠΔ.5 


ΙΝϋ.801 

50ΜΟ/10ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΠΔ.4.ΠΔ.5 


ΠΔ.4: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Δ, ΓΣ) 
ΠΔ.5:Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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Ν050Ρ Φάρμακα ανάλογα βενζοδιαζεπινών 

Ν050Ε01 ΖΟΡΙΟΕΟΝΕ 


ΙΜΟνΑΝΕ/Ανβηΐίδ 

Ν050Ρ02 ΖΟΕΡΙϋΕΜ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

7.5ΜΟ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΕΙ8Τ3Χ10) 

ΠΔ.4 

δΤΙΕΝΟΧ/δθηοίί-δγηΙίιβΙθβο 

Ν050Ρ03 ΖΑΕΕΡΕΟΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ΡΙ_Ι3Τ2Χ15) 

ΠΔ.4 

δΟΝΑΤΑ/\Λ/γβίίι 

ΟΑΡ3 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(Β1_Ι5ΤΕΡ13) 

ΠΔ.4 


Ν06 Ψυχοαναληπτικά 

Ν06Α Αντικαταθλιπτικά 

ΣΕ: Η δράοη όλων των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων εμφανίζεται μετά από 3 έως 4 εβδομάδες. Συνιστάται η αποφυγή αλλα¬ 
γής μεταξύ των ιδιοσκευαομάτων εάν δεν παρέλθουν 4 έως 6 εβδομάδες θεραπείας με τις αντίστοιχες θεραπευτικές δοσολο¬ 
γίες. Ειδικότερα, οι αναοτολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης έχουν συνδεθεί με στερητικά συμπτώματα κατά τη διακοπή 
χορήγησης. Συνιστάται η σταδιακή ελάττωση της δόσης για 4 εβδομάδες. 


Ν06ΑΑ Μη εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης μονοαμινών 

Ν06ΑΑ04 (ΧΟΜΙΡΒΑΜΙΝΕ 


ΑΝΑΡΡΑΝ11/ΝονθίΤίδ 

Ν06ΑΑ09 ΑΜΙΤΡΙΡΤΥΕΙΝΕ 

ΙΝΦ301 

3.Β.ΒΟ.ΤΑ 

Ο.ΤΑΒ 

3.0.ΤΑΒ 

25ΜΟ/2ΜΙΑΜΡ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

25ητ9 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10Χ2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ20(ΣΕΒΙΙ3ΤΕΒ3) 
ΒΤΧ30(3Βί,Χ10) 
ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ,ΠΔ.25 

ΣΕ,ΠΔ.25 

ΣΕ,ΠΔ.25 

ΣΕ,ΠΔ.25 

δΑΡΟΤΕΝ/ΙυηοΙΙάβοΚ 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

25ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (3ΤΒΙΡ32Χ10) 

ΣΕ,ΠΔ.25 


ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

75ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 (3ΤΒΙΡ3 2X10) 

ΣΕ,ΠΔ.25 


3. Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (δΙπρεδχΙΟ) 

ΣΕ,ΠΔ.25 


3. Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 (3ΤΒΙΡ35Χ10) 

ΣΕ,ΠΔ.25 

δΤΕΕΜΙΝΑΕ/Οουρ 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

ΣΕ,ΠΔ.25 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ100 

ΣΕ,ΠΔ.25 

Ν06ΑΑ10 ΝΟΡΤΡΙΡΤΥϋΝΕ 

ΝΟΡΤΡΙΙΕΝ/ΕυηάΙτΘοΧ 

3. Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50(ΒίΙ3Τ5Χ10) 

ΣΕ,ΠΔ.25 


3. Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

ΣΕ,ΠΔ.25 

Ν06ΑΑ12 ΡΟΧΕΡΙΝ 

δΙΝΕΩυΑΝ/ΡίίζθΓ 

ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ,ΠΔ.25 

Ν06ΑΑ21 ΜΑΡΠΟΤΙΕΙΝΕ 

ΐυΟΙΟΜΙΙ/ΝονθίΙίΒ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ,ΠΔ.25 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΣΕ ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ,ΠΔ.25 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 75ΜΟ/ΤΑΒ 

Ν06ΑΒ Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης 

Ν06ΑΒ03 ΡΕΙΙΟΧΕΤΙΝΕ 

Β7Χ20(ΣΕ ΒΙΙ3ΤΕΒ3) 

ΣΕ,ΠΔ.25 

□ΑΘΡΙΡΑΝ/Ρίΐ3ητΐ3ογρπ3 

ΟΑΡ3 

20ΜΟ 

ΒΊΧ12(Βϋ3Τ2Χ6) 

ΣΕ.ΠΔ.25 

ϋΙ ΝΑΕΕΧΙ Ν/Φαρματεν 

ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ3Τ2Χ6) 

ΣΕ,ΠΔ.25 

ΕΧΟδΤΡΕΡΤ/ΒίθΓηθάίθ3-Οίΐθΐτιίθ3 

ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΡΟΙ3Τ3Χ4) 

ΣΕ.ΠΔ.25 

ΡΕΟΝΙΤΑΕ/Ανφαρμ 

ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ12(ΒΙ_Ι3Τ 1XI2) 

ΣΕ,ΠΔ.25 


ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ 2X14) 

ΣΕ,ΠΔ.25 


ΠΔ.4: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Δ, ΓΣ) 
ΠΔ.25: Με ιατρική συνταγή μόνο από Νευρολόγους και Ψυχιάτρους 
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Ρΐυ0ΧΕΤΙΝΕ/ΒΙ00ΗΕΜΙΕ/Νον3Γίί3 

ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒίΙ3Τ1Χ12) 

ΣΕ,ΠΔ.25 

ΕΕυΧΑϋΙΡΙ/ΑηΐΟΓ 

ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ3Τ 2X6) 

ΣΕ,ΠΔ.25 

Ε0ΚΕδΤ0Ν/Β3ί3πη 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΙ_Ι3Τ3Χ4) 

ΣΕ.ΠΔ.25 

ΕΑϋΟδΕ/Φαρμασερβ Λιλλυ 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 

ΣΕ.ΠΔ.25 


0Ι3Ρ.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14) 

ΣΕ.ΠΔ.25 


0Ι3Ρ.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ8Τ2Χ14) 

ΣΕ. ΠΔ.25 


0Ρ1Α1.30ί 

20ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ70ΜΕ 

ΣΕ. ΠΔ.25 

0ΒΤΗ0Ν/ΒβΓηβάίη3 

ΟΑΡ5 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΣΕ ΒίΙδΤ) 

ΣΕ. ΠΔ.25 


ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΣΕ ΒΕΙ3Τ) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

δΑΒΤυΖΙΝ/ΗβΙρ 

ΟΑΡ3 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ3Τ3Χ4) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

δΟΕΕΕΙΝ/ΑΙΙβιΙθο 

ΟΑΡ5 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 

ΣΕ, ΠΔ.25 

δΤΕΡΗΑΟΙΙΑΤ-δ/ΒΐΌβ 

ΟΑΡ5 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12(ΒΕΙ3Τ2Χ6) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΑΡ5 

20ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ24(ΒΕΙ3Τ4Χ6) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

δΤΒΕδδΕΕδδ/Φαραν 

0Ρ!Αί.30ί 

20ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1ΡΙΧ70ΜΕ 

ΣΕ, ΠΔ.25 

ΤΗ 1Β ΑΜ1 Ε/ΕθππθοΙ 13 

0ΡΙΑ1.30ί 

20ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕ Χ70ΜΕ 

ΣΕ, ΠΔ.25 

ΖΙΝ0νΑΤ/υηί-ΡΜ3ΓΓΠ3 

0ΒΑΕ.50Ε 

20ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕ Χ70ΜΕ 

ΣΕ, ΠΔ.25 

Ν06ΑΒ04 ΟΙΤΑΕΟΡΡΑΜ 





δΕΒΟΡΡΙΑΜ/ΕυηοΙβθοΚ 

Ο/δ.δΟί.ΙΝϋ 

40Μ6/ΜΙ 

ΒΤΧΙΟΑΜΡδΧΙΜΕ 

ΣΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.25 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΒδϋΒ 

40ΜΟ/ΜΙ 

ΡΕΧ15ΜΕ 

ΣΕ, ΠΔ.25 

Ν06ΑΒ05 ΡΑΒΟΧΕΤΙΝΕ 





δΕΒ0ΧΑΤ/0ΐ3χο διτιίΙΙιΚΙίηβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ, ΠΔ.25 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΡΙΑΕ,δϋδΡ 

10ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙΧ150ΜΕ 

ΣΕ, ΠΔ.25 

Ν06ΑΒ06 3ΕΒΤΒΑΕΙΝΕ 





ΖΟΕΟΕΤ/ΡίίζθΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ1Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

Ν06ΑΒ08 ΡΕΙίνΟΧΑΜΙΝΕ 





ΟυΜΥΒΟΧ/δοΙνβγ Ρ(13ΠΠ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ2Χ15) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

ΜΥΡΙΟΧΙΝ Ε/Νον3ΐ1ί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ 3X10) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

Ν06ΑΟ Αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης τύπου Α 



Ν06Α002 ΜΟΟΕΟΒΕΜΙϋΕ 





ΑυΡΙΟΡΙΙΧ/ΒοοΙίθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΙΙ3ΤΕΡ3) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

Ν06ΑΧ Αλλα αντικαταθλιπτικά 




Ν06ΑΧ05 ΤΒΑΖΟϋΟΝΕ 





ΤΒΙΤΤΙΟΟ/Φαραν 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(Β1_Ι3Τ3Χ10) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

Ν06ΑΧ06 ΝΕΡΑΖΟϋΟΝΕ 





ΝΕΡΙΡ!ΕΙ_/Βπ3ΐοΙ ΜγθΓ3 δριιίββ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(2Χ14) 

ΣΕ. ΠΔ.25 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 

ΣΕ. ΠΔ.25 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση, 

ΠΔ.25: Με ιατρική συνταγή μόνο από Νευρολόγους και Ψυχιάτρους 
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Ν06ΑΧ11 ΜΙΗΤΑΖΑΡΙΝΕ 

ΡΕΜΕΠΟΝ/θΓ93ηοη Ε.Ο.ΤΑΒ 30ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΣΕ. ΠΔ.25 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 45ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ1Χ10) ΣΕ. ΠΔ.25 


Ν06ΑΧ16 

ΥΕΝΡΕΑΧΙΝΕ ΗΥϋΡΟΟΗίΟΡΙϋΕ 




ΕΡΕΧΟΡ/\Λ/γθΙίι 

ΤΑΒ 

37.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ8Τ2Χ14) 

ΣΕ. ΠΔ.25 



ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ42(ΒΕΙ3Τ2Χ21) 

ΣΕ. ΠΔ.25 



ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

ΕΡΕΧΟΠΧΡ/ννγβΐή 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 

75ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14(Βϋ3Τ1Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 



ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 

75ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 



ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 

ΙδΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14ΡΕΙ3Τ1Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 



ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ5 

ΙδΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΕΙ3Τ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

Ν06Β 

Ψυχοδιεγερτικά και νοοτρόπα 




Ν06ΒΑ 

Κεντρικώς δρώντα συμπαθητικομιμητικά 



Ν06ΒΑ07 

ΜΟϋΑΡΙΝΙί 






ΠΕ: Να χορηγείται μόνο ατη ναρκοληψία. Προσοχή στη χορήγηση γιατί είναι δυνατό να προκαλέσει εθισμό. 
ΜΟΟΙΟΟΑΕ/ΟθΠθδίδ ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30(ΒΕΙ$Τ3Χ10) ΠΕ, ΠΔ.4, ΠΔ.25 


Ν06ΒΧ Αλλα ψυχοδιεγερτικά καί νοοτρόπα 

ΣΕ: Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας δεν φαίνεται να παρουσιάζουν αποδεδειγμένο κλινικό όφελος στην άνοια. 

Ν06ΒΧ03 ΡΙΒΑΟΕΤΑΜ 


ΑΜΙΝΟΤΡΙΟΡΗΥίίΕ-88/ΡΐΌθΙ 

0ΒΑΕ.30Ε 

ΙΟΟΟΜΟ/δΜί 

ΡίΧΙδΟΜί 

ΣΕ 

ΟΕΒΒΑΟΙί/Μεντιμαρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

ΟΕΒΠΑΟΙΙ/ΟΐΌουδ 

ΟΒΑί.δΟί 

10Β/5ΜΕ 

ΡίΧΙδΟΜί 

ΣΕ 

008ΜΟΧΙΜ/Οθ3ΐτιορΙΐ3ΠΤΐ 

Ρ.Ο,ΤΑΒ 

1200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΟΒΑί.δΟί 

1000ΜΘ/5Μί 

ΡίΧΙδΟΜί 

ΣΕ 

ίΑΤΥδ/ίβονβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(πλαστικο φιαλ) 

ΣΕ 


ΟΒΑΙ.δΟί 

1000ΜΘ/5Μί 

ΡίΧΙδΟΜί 

ΣΕ 

ΕΟΒΕίΟ/ΡΜθΙΊΌ 

Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ 

ΒΤΧ30 

ΣΕ 


ΟΒΑΙ.δΟί 

200ΜΘ/ΜΕ 

ΡίΧΙδΟΜί 

ΣΕ 

ΜΕϋΙΤΑΜ/ΗθΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

800ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΟΒΑί.δΟί 

1000Μ(3/5Μί 

ΡίΧΙδΟΜί 

ΣΕ 

ΝΟΡΟΡΙΤ/Κίΐθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΡίΧδΟ 

ΣΕ 

ΝΟΟΤΡΟΠ/υοΙά 

Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

3Θ/15Μί ΑΜΡ 

ΒΤΧ12ΑΜΡ3Χ15Μί 

ΣΕ 


ΟΒΑί.δΟί 

1000ΜΘ/5Μί 

ΡίΧΙδΟΜί 

ΣΕ 

0ΧΥΝΐυΜ/υηί-ΡΡΐ3ΓΓΠ3 

Ο.ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ 3X10) 

ΣΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


ΘΒ.ΟΒ.δϋ 

1250ΜΘ/3ΑΟΗΕΤ 

ΒΤΧ30 3ΑΟΗΕΤ3 

ΣΕ 


ΙΝά.δΟί 

1000ΜΘ/5ΙΥΙί ΑΜΡ 

ΒΤΧ12 ΑΜΡΧδΜί 

ΣΕ 


ΟΒΑί.δΟί 

1000ΜΘ/5Μί 

ΡίΧΙδΟΜί 

ΣΕ 

ΡΙΒΑΟΕΜ/δρβοίί3Γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

1200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 

δΤΑΜΙΝ/Φαραν 

Ο.ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30ρίΙ3Τ3Χ10) 

ΣΕ 


3ΥΒ 

1000ΜΘ/5Μί 

ΡίΧΙδΟΜί 

ΣΕ 


ΠΔ.4: Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Δ, ΠΣ) 
ΠΔ.25: Με ιατρική συνταγή μόνο από Νευρολόγους και Ψυχιάτρους 
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ΝΟΘΟ Ψυχοληπτικά και ψυχοαναληπτικά σε συνδυασμό 

ΝΟΘΟΑ Αντικαταθλιπτικά σε συνδυασμό με ψυχοληπτικά 

Ν060Α01 ΑΜΙΤΠΙΡΤΥϋΝΕ ΗΥϋΗΟΟΗΙ-ΟΒΙΟΕ + ΡΕΒΡΗΕΝΑΖΙΝΕ 


ΜΙΝΙΤΠΑΝ/ΑάθΙοο δ.Ο.ΤΑΒ (10+2)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

δ.Ο.ΤΑΒ (10+4)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

δ.Ο.ΤΑΒ (25+4)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

δ.Ο.ΤΑΒ (25+2)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

Ν060 Φάρμακα κατά της άνοιας 

ΣΕ: Η χορήγηση των φαρμάκων αυτών πρέπει να ελέγχεται ανά 6μηνο και να συνεχίζεται μόνο εφόσον παρατηρείται βελτίωση 
των συμπτωμάτων της άνοιας (κλίμακα ηΊΐτΐ3β>12). 

ΝΟβϋΑ Αναστολείς της χοληνεστεράσης 

ΝΟΘϋΑΟΙ ΤΑΟΠΙΝΕ 

ΟΟΘΝΕΧ/Οβηβδίδ 

ΟΑΡ8 

ΙΟΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒΙΙ5Τ2Χ28) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΑΡ8 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒίΙ3Τ2Χ28) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΑΡ8 

30ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒίΙ3Τ2Χ28) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΑΡ8 

40ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒίΙ3Τ2Χ28) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

Ν06ϋΑ02 ϋΟΝΕΡΕΖΙΕ 





ΑΡΙΟΕΡΤ/ΡίίζθΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 (ΒΙΙ3Τ 2X14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(Βϋ8Τ 2X14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

Ν06ϋΑ03 ΡίνΑδΤΙΟΜΙΝΕ 





ΕΧΕΙΟΝ/Νον3Πί3 

ΟΑΡ3 

1.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(Βϋ3Τ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΑΡ3 

3ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΊΧ28(Β1_Ι3Τ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΑΡ3 

4.5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒϋδΤ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΑΡ3 

6ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(Β1_Ι3Τ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


0Ρ1Α1.301 

2ΜΟ/ΜΙ 

ΒΤΧΒΟΤΤΙΕΧ1 20Μί 

ΣΕ, ΠΔ.25 

ΡΡΟΜΕΤΑΧ/ΝονβΠίδ 

ΟΑΡ3 

1.5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΙΙ3Τ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΑΡ3 

3ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(Βϋ3Τ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΑΡ3 

4.5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_Ι3Τ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΑΡ3 

6ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28(ΒΙΙ3Τ2Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 

Ν06ϋΑ04 ΟΑΕΑΝΤΑΜΙΝΕ 





ΡΕΜ1 ΝΥΙ_^3Π33θη-0ίΐ39 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(Β1_Ι3Τ 1X14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

8ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ56(ΒΙΙ3Τ4Χ14) 

ΣΕ, ΠΔ.25 


ΟΒΑΙ.δΟΕ 

4ΜΟ/1ΜΙ 

ΒΟΤΤΙΕΧ100ΜΙ(ΓΥΑΛΙΝΗ 

ΣΕ, ΠΔ.25 


Ν07 

Ν07Α 

Ν07ΑΑ 

Ν07ΑΑ01 

Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος 
Παρασυμπαθητικομιμητικά 

Αναστολείς της χοληνεστεράσης 

ΝΕ03ΤΙ0ΜΙΝΕ 


ΝΕ05ΤΙΘΜΙΝΕ /ΟΟΟΡΕΡ/Κοπερ 

ΙΝϋ.δΟΙ 2.5ΜΘ/1ΜΙ ΑΜΡ 

ΒΤΧ50ΑΜΡΧ1 ΜΙ 

Ν07ΑΑ02 

ΡΥΡΙϋΟδΤΙΟΜΙΝΕ 



ΜΕ5ΤΙΝΟΝ/Ιοη ΙΙ)Θηο3 

3.0.ΤΑΒ 60ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(σε Ρί) 

ΠΔ.25: Με ιατρική συνταγή μόνο από Νευρολόγους και Ψυχιάτρους 
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Ν07ΑΧ Άλλα παρασυμπαθητικομιμητικά 

Ν07ΑΧ01 ΡΙΕΟΟΑΗΡΙΝΕ 

5ΑΙ_Α0ΕΝ/Νον3ΐ1ί3 Ρ.Ο.ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ84(ΒΙ_Ι3Τ4Χ21) 

Ν07Β Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης 

Ν07ΒΒ Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από την αλκοόλη 

Ν07ΒΒ04 ΝΑΙΤΒΕΧΟΝΕ 

ΝΑ1_0ΒΕΧ/νί3ΠΘΧ Ρ.Ο.ΤΑΒ Ρ.Ο.ΤΑΒ 50ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ14(ΒΙ_Ι3ΤΕΡΙ) ΠΔ.50 

Ν070 Προϊόντα κατά του ιλίγγου 

Ν070Α Προϊόντα κατά του ιλίγγου 

Ν070Α01 ΒΕΤΑΗΙ3ΤΙΝΕ ΗΥΟΠΟΟΗΙΟΠΙΟΕ 

ΑΝΤΙ\/0Μ/υηί-Ρή3ΠΤΐ3 ΤΑΒ 

ΤΑΒ 

ΟΒ.3Ο.0 

ΒΕΤΑ3ΕΒ0/3οΙν3γ ΡΪΙ3ΠΠ3 ΤΑΒ 


Ν070Α01 ΒΕΤΑΗΙ3ΤΙΝΕ ΜΕ3ΙΕΑΤΕ 


ΒΙΒΒΑΙΝ/03ΐθηί03 

ΤΑΒ 

6ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

Ν070Α02 ΟΙΝΝΑΒΙΖΙΝΕ 





ϋΕΒΟΖΙΝ ΟΑΡ/Οβρ 00Ν.Ρ1.0ΑΡ3 150ΜΟ/ΟΑΡ 

5Τυ0ΕΒ0Ν/ϋ3η33θη-0Ν39 0ΑΡ3 75ΜΟ/ΟΑΡ 

ΤΑΒ 25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΟΒ.δυΌ 75ΜΘ/1ΜΙ 

Ν070Α03 ΡΕΙΙΝΑΠΙΖΙΝΕ 

3ΙΒΕίΐυΜ/ϋ3η88θη-0ϊΐ39 0ΑΡ3 5ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ20 


ΒΤΧ30 

ΒΤΧ20 (ΒΙΙ3ΤΕΒ 2X10) 
ΒΤΧ5 (ΒΙΙ3ΤΕΒ 5X10) 
Ρ1_Χ20Μί 


8ΜΟ/ΤΑΒ 

16ΜΟ/ΤΑΒ 

8Μ6/ΜΙ 

8ΜΟ/ΤΑΒ 


ΒΤΧ50(ΒΙΙ8ΤΕΒ3) 
ΒΤΧ50(ΒΙ_Ι8Τ 5X10) 
ΡΙΧ30ΜΙ 
ΒΤΧ50(ΒίΙ3Τ5Χ10) 


Ν07Χ Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος 

Ν07ΧΧ Άλλα φάρμακα του νευρικού συστήματος 

Ν07ΧΧ02 ΒΙΕυΖΟΕΕ 

ΒΙΙ_υΤΕΚ/ΑνβηΙί3 Ρ.Ο.ΤΑΒ 50ΜΟ/ΤΑΒ ΒΊΧ56(ΒΙΙ3Τ4Χ14) ΠΔ.52, ΠΔ.54 


ΠΔ.50: Η χορήγηση τους επιτρέπεται ως συμπληρωματική αποτρεπτική αγωγή σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης από οπιοειδή και αλκοόλης 
υπό την προϋπόθεση της συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης 

ΠΔ.52: Η αρχική διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο ή νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά η παρακολούθηση των ασθενών μπορεί να γίνεται και εκτός 
νοσοκομείου. 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 
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Ρ Αντιπαρασιτικά φάρμακα, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά 

Ρ01 Αντιπρωτοζωικά 

Ρ01Α Παράγοντες κατά της αμοιβάδωσης και των άλλων πρωτοζωικών παθήσεων 

Ρ01ΑΒ Παράγωγα νιτροϊμιδαζολίου 

Ρ01ΑΒ01 ΜΕΤΠΟΝΙΟΑΖΟίΕ 


ΟΟΙΡΟΟΙΝ-Τ/ϋΘΐηο ΤΑΒ 250ΜΟ/ΤΑΒ 

ΡίΑΘΥί/Ανβηΐίβ 0ΑΡ3 500Μ6/ΟΑΡ 

ΟΒΑί.δϋδΡ 200ΜΘ/5ΜΙ 
0Ν08Τ01 _/Βγο 3 ΟΑΡδ 500Μ6/ΟΑΡ 


ΒΤΧ40 

ΒΤΧ30 (Β1_ΙδΤ.3Χ10) 
ΡΙ_Χ120ΜΙ_ 
ΒΤΧ30(ΒΙ_ΙδΤ3Χ10) 


Ρ01ΑΧ Αλλοι παράγοντες κατά της αμοιβάδωσης και άλλων πρωτοζωικών παθήσεων 

Ρ01ΑΧ06 ΑΤΟνΑΟυΟΝΕ 


\Λ/ΕΙ_Ι_\/ΟΝΕ/(3ΐ3Χθ 5ιηίΙήΙ<Ιίηθ ΟΒΑί.δϋδΡ 750Μ6/5ΜΙ ΡΙ_Χ226Μί 


Ρ01Β Ανθελονοσιακά 

Ρ01ΒΑ Αμινοκινολίνες 

Ρ01ΒΑ02 ΗΥϋΒΟΧΥΟΗίΟΒΟΟυΐΝΕ 


ΡΟΙΒΟ Μεθανολκινολίνες 

Ρ01Β002 ΜΕΡΕΟΟίΙΙΝΕ 

ίΑΒΙΑΜ/Βοοίΐθ ΤΑΒ 250 ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ8 

Ρ01ΒΧ Αλλα ανθελονοσιακά 

Ρ01 ΒΧ ΑΒΤΕΜΕΤΗΕΠ + ίΙΙΜΕΡΑΝΤΠΙΝΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται στη θεραπεία της οξείας μη επιπλεγμένης ελονοσίας που προκαλείται από το ΡΙοδτηοάίυιη ίαΙοίροτυτη σε 
ασθενείς ηλικίας 12 και άνω ετών και σωματικού βάρους 35 και άνω χιλιόγραμμων. 

ΡΙΙΑΜΕΤ/Νονβιΐίβ ΤΑΒ ( 20 + 120 )ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ24(ΒίΙδΤ3Χ8) ΠΕ 

Ρ010 Παράγοντες κατά της λεϊσμανίασης και τρυπανοσωμίασης 

Ρ010Χ Αλλοι παράγοντες κατά της λεϊσμανίασης και τρυπανοσωμίασης 

Ρ010Χ01 ΡΕΝΤΑΜΙϋΙΝΕ 


Ρ02 Ανθελμινθικά 

Ρ02Β Φάρμακα κατά των τρηματωδών σκωλήκων 

Ρ02ΒΑ Παράγωγα κινολίνης και συναφείς ουσίες 

Ρ02ΒΑ01 ΡΠΑΖΙΟυΑΝΤΕΕ 

Ρ020 Φάρμακα κατά των νηματωδών σκωλήκων 

Ρ020Α 01 Παράγωγα βενζιμιδαζολίου 

Ρ020Α01 01 ΜΕΒΕΝϋΑΖΟΕΕ 

\/ΕΡΙΜ0Χ/33η33θη-0ίΐ39 ΟΗνν.ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ6 

ΟΒΑί.δϋδΡ 100ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧ30ΜΙ 

Ρ020Α 02 Φάρμακα κατά της εχινοκοκκίασης 

Ρ020Α03 02 ΑΙΒΕΝϋΑΖΟΙΕ 

ΖΕΝΤΕί/νί3ΠΘΧ Ρ.Ο.ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ60(ΒΙΙ3Τ) 

Ρ0200 Παράγωγα τετραϋδροπυριμιδίνης 

Ρ020001 ΡΥΡΙΑΝΤΕΙ 

ΟΟΜΒΑΝΤΒΙΝ/ΡίίζθΓ 0ΗΥΥ.ΤΑΒ 250ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ3 (ΒίΙδΤ.1Χ3) 

ΟΒΑί.δϋδΡ 250ΜΘ/5Μί ΡΙΧΙΟΜί 

Ρ03 Εξωπαρασιτοκτόνα, περιλαμβανόμενων των αντιψωρικών, εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών 

Ρ03ΑΧ Άλλα εξωπαρασιτοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων κατά της ψώρας 

Ρ03ΑΧ01 ΒΕΝΖΥί ΒΕΝΖΟΑΤΕ 

ΠΕ: Μόνο στη θεραπευτική αγωγή της ψώρας. 

ΒΕΝΖΟΟΑί/ΒθίθΠΤί ΕΜϋί.ΕΧΤ.ϋ 25%νν/νν ΡΙΟ<80Θ ΠΕ 
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Β Αναπνευστικό σύστημα 

Β01 Ρινικά σκευάσματα 

Β01Α Ρινικά αποσυμφορητικά και άλλα ρινικά σκευάσματα για τοπική χρήση 

ΒΟΙΑΟ Αντιαλλεργικοί παράγοντες, εκτός κορτικοστεροειδών 

Β01Α001 ΟΒΟΜΟαυΟΑΤΕ δΟϋΙΙΙΜ 


ΑΙΙΕΠΟΟϋΟ\/Ι3/ΒίοιτΐθθΙίθ3-ΟΐΊθΓηίθ3Μ.Ο.ΝΑ3.3Ρ 

2% 

ΡΕΧ26ΜΕ(18 ΡΟδΕδ) 

ΑΙΙΕΒ(303Τ0Ρ/Φαραν 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

2%(2,6ΜΟ/ΡΟδΕ) 

ΡίΧ26ΜΕ(185ΡΟδΕδ) 

ΒΟΤΑδΤΙΝ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

2.6ΜΟ/0Ο3Ε 

ΡΙΧ26ΜΕ(200ΡΟδΕδ) 

ΟΒΟΜΟ-ΡΟδ/Φαρμεξ 

ΝΑδΡΡ.δΟί 

2% 

ΒΟΤΤΙΕΧ15ΜΙ (107 

ΟυΟΒΕΤΙΟ/ΗβΙρ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

2%(2,6ΜΘ/Ρ03Ε) 

ΡΕΧ26ΜΕ 

ΕΒΥδΤΑΜΙΝΕ-Κ/Βιοσταμ 

ΝΑδ.δΟί 

2% 

ΡΕΧ15ΜΕ 

ΚΑΟδΥΙ/Ανφαρμ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

2%(2,6Μ(3/ΡΟδΕ) 

ΡΙΧ26ΜΕ 

ΙΟΜΙΙΟΑΙ/ΑνθηΙίβ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

2% 

ΡΕΧ26ΜΕ 

δΡΑΖΙΒΟΝ/νίΙοο 

ΝΑ3.3ΡΒ 

2% 

ΡΙΧΙΟΜί 

νΐνΐϋΡΙΝ/Κίΐβ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

2% 

ΡίΧΙδΜί 

ΖΙΝΕΙΙ/Ρΐ3ί3πη 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

2% 

ΡΕΧ26ΜΕ 

ΖυΐΒΟΒΑΙ/Ρ3ΠΌθθΙί3. 

ΝΑδΡΒ.δϋδ 

2% 

ΒΟΤΤΙΕΧ26ΜΙ 

Β01Α007 ΝΕϋΟΟΒΟΜΙί δΟϋΙΙΙΜ 



ΤΙΙΑΟΕ/ΑνβηΙίβ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

1.3Μ0/Ρ03Ε 

ΡίΧ15ΜΙ(114ΡΟδΕδ) 

ΒΟΙΑϋ Κορτικοστεροειδή 




ΒΟΙΑϋΟΙ ΒΕΟΕΟΜΕΤΑδΟΝΕ 




ΟΙ_ΕΝΙ1_/Οήίθ3ί 

ΝΑδΡΒ.δϋδ 

δΟιπος/άοεθ 

ΡΙΧ30ΜΕ 

ΙΒΙΝΙΟΖΟΙ/ΡΜβπτι 

ΝΑδ.δΡΒ 

0.05% 

ΡίΧΙδΜί 

ΡϋΝΟδΟΙ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΘ/ΡΟ3Ε 

ΡίΧ26Μί(200 ΡΟδΕδ) + 

ΠΟΙΑϋΟδ ΒίΙΟΕδΟΝΙϋΕ 




ΑΒΕΙΙΤΑΝ/ίβονβη 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

100ΜΟ/ΡΟ3Ε 

ΡίΧ10Μί(200 ΡΟ) 

ΑΙϋΕδΟΝΙΤ/ΗθΙρ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟΘ/ΡΟδΕ 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 


ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΟ/ΡΟ3Ε 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 

ΑΙΙΒΙϋ/Φαρματεν 

ΝΑδΡΒ.δϋδ 

ΙΟΟΜΟ/ΡΟδΕ 

ΡίΧΙΟΜί 


ΝΑδΡΒ.δϋδ 

50ΜΟ/ΡΟ3Ε 

ΡίΧΙΟΜί 

ΒΙΟδΟΝΙΟΕ/Μθάίουβ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟΟ/ΡΟδΕ 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 


ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΘ/ΡΟ3Ε 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 

ΒυϋΕΝΙΤΕ/Φαρμανελ 

ΝΑδΡΒ.δϋδ 

ΙΟΟΜΟΟ/ΡΟδΕ 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 


ΝΑδΡΒ.δϋδ 

50ΜΟΟ/ΡΟ3Ε 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟ) 

ΒυϋΕδΑΝ/ΒίοβρΓβγ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟΟ/ΡΟδΕ 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 


ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΟ/ΡΟ3Ε 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 

ΒυΟΕδΟΝΑΙ/νβπβίίθΙά 

ΝΑδΡΒ.δϋδ 

ΙΟΟΜΟ/ΡΟδΕ (σταθ.δοσ) 

ΒΤΧΡίΧΙΟΜί+Μ.ΡϋΜΡ (200 ΡΟδΕδ) 


ΝΑδΡΒ.δϋδ 

50ΜΟ/ΡΟ3Ε(σταθ.δοσ.) 

ΒΤΧΡίΧΙΟΜί+Μ.ΡϋΜΡ (200 ΡΟδΕδ) 

ΒυΟΕδΟΝΙϋΕ/Νοπηθ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΟ/ΡΟ3Ε 

ΒΤΧ1 ΡίΧ10Μί(200ΡΟδ) 

ΒυΤΕΚΟΝΤ/Μθά-Οηθ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟ/ΡΟδΕ 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 


ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟ/ΡΟ3Ε 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 

ΒΙΙΥΑΜΙΝ/Βιοσταμ 

ΝΑδΡΒ.ΕΜϋ 

50ΜΟΟ/ΡΟ3Ε 

ΒΤΧ1 ΡίΧΙΟΜί 

ΕδΟΝΙϋΕ/ΚΙθν3 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟ/ΡΟδΕ 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 


ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

50 ΜΟ/ΡΟδΕ 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 

ΡΑΒΙΙΟΟΝΕ/ΑυίΌΐΉ 

ΝΑδΡΒ.δϋδ 

ΙΟΟΜΟ/ΡΟδΕ 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 


ΝΑδΡΒ.δϋδ 

50ΜΟ/ΡΟ5Ε 

ΡίΧ10Μί(200ΡΟδΕδ) 

ΜΙΝΑΕΕΒΘ/Μινερβα 

ΝΑδΡΒ.δϋδ 

ΙΟΟΜΟΟ/ΡΟδΕ 

ΡίΧΙΟΜί 

ΟΒΕΟΙΒΟΙ_/Ρ3ΠΤΐΘθΙί3 

ΝΑδΡΒ.δϋδ 

ΙΟΟΜΟΟ/ΡΟδΕ 

ΒΤΧΙΒΟΤΤίΕ ΧΙΟΜί 


ΝΑδΡΒ.δϋδ 

50ΜΟΟ/ΡΟ3Ε 

ΒΤΧΙΒΟΤΤίΕ ΧΙΟΜί 

ΟΒυδΟΝΙϋ/νθΙΙο 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟ/ΡΟδΕ 

ΡίΧ10Μί(200 ΡΟδΕδ)με 

ΟΡΡΟδΟΝΙΟΕ/13313 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

ΙΟΟΜΟΟ/ΡΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΡίΧΙΟΜί 


ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΟ/ΡΟ3Ε 

ΒΤΧ1 ΡίΧΙΟΜί (200ΡΟδΕδ) 
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Ρ υ ΙΜ 100 ΡΓΓ/ΑδΙί'ΗΖβη Θ03 

Μ.ϋ.ΝΑ3.5Ρ 

50Μ03/003Ε 

ΕΩ<10ΜΕ(200 ΔΟΣΕΙΣ) 

ΡΕδΑΤΑ/Ρβίβιτη 

Μ.0.ΝΑ3.3Ρ 

ΙΟΟΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΕΕΧ10ΜΕ(200ϋΟ3Ε3) 

ΡΗΙΝΟδΙΟΕ/ΒίοιτΐθθΙίθ3-ΟήθΓηίθ3 

Μ.ϋ.ΝΑ3.3Ρ 

ΙΟΟΜΟΟ/ϋΟδΕ 

Ρ1_Χ10ΜΕ(200ϋΟ8Ε5) 


Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

50ΜΟΟ/ΌΟ5Ε 

ΕΕΧ10ΜΕ(200ϋΟ3Ε3) 

ΡΙΝΟδΤΕΡ/ΖννίΐΐβΓ 

ΝΑ3ΡΒ.31Ι3 

100ΜΟ/ΌΟ3Ε 

ΕΕ Χ10ΜΕ(200ϋ03Ε3) 

ΤΑΕΟΑΝ/Ανφαρμ 

ΝΑ3ΡΡ.31Ι3 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

Ε1_Χ10ΜΕ(200ϋΟ8Ε3) 

υϋΕδΟδΡΡΑΥ/Φαραν 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 

ΙΟΟΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΕΙ_Χ10ΜΕ(200008Ε8) 

νΕΡΙ00ΡΤ/νίοί3Γ 

ΜΌ.ΝΑ3.5Ρ 

ΙΟΟΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΕΕΧ10ΜΕ(200ϋ08Ε3 


ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 

50ΜΟΟ/ΟΟ5Ε 

ΒΤΧ1 ΕΕΧ10ΜΕ(200ϋ08Ε3 

νΐΝΕ00ΡΤ/Θβηβρή3ππ 

ΝΑ5ΡΒ.31Ι5 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1VIΑΕΧ10ΜΕ(2Ο0 


ΝΑ8ΡΡ.31Ι3 

50ΜΟ/ϋΟ3Ε 

ΒΤΧ1 νΐΑΕΧΙ 0ΜΕ(200 

ΖΕΡΕΟΟΡΤ/νοο3ΐθ 

3ΡΝ81Ι 

ΙΟΟΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ10ΜΕ(200ΔΟΣΕΙΣ) 

ΖΥΜΑΟΤΕΡ/Πολυχρονης 

3ΡΝ31Ι 

ΙΟΟΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧνίΑΕΧΙΟΜΕ 

ΙΧΩΡ/Φοινιξφαρμ 

3ΡΝ31Ι 

ΙΟΟΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΡΟΙΑϋΟδ ΡΕΙΙΤΙΟΑδΟΝΕ 




ΡΡΙΧΟΤΙϋΕ/ΟΙθχο δΓΠΪΐΐΊ^Ιίηθ 

ΜΌ.ΝΑ5.5Ρ 

50ΜΟ/ϋΟ3Ε 

ΡΙ_Χ16Θ(120 ϋ08Εδ) 

ΡΕΙΧΟΤΙϋΕ ΝΑδυΐΕδ/ΟΙβχο δΓπίΐΡι^Ιίηβ 




ΝΑδϋΒ.δΑδ 

400ΜΟΟ/0.4ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ28ΑΜΡ3 

ΡΟΙΑϋΟΘ ΜΟΜΕΤΑδΟΝΕ ΡυΡΟΑΤΕ + ΜΟΜΕΤΑδΟΝΕ ΡΙΙΠΟΑΤΕ ΜΟΝΟΗΥϋΡΑΤΕ (ΜΙΟΡΟΝΙδΕϋ) 

ΝΑδΟΝΕΧ/δοΙίθπηρ ΡΙουρή 

ΝΑ3ΡΡ.3ϋ3 

0,05% νν/νν 

ΒΤΧ1 ΡΙΧ18Θ+δοσομε- 

ΡΟΙΑϋΙΙ ΤΡΙΑΜΟΙΝΟΕΟΝΕ 




ΝΑδΑΟΟ ΡΤ/ΑνβηΙίδ 

ΝΑδΡΒ.δϋδ 

55Μ0/0Ο5Ε 

ΡΙ_Χ16,50Β(120005Εδ) 

Ρ01Αϋ53 ϋΕΧΑΜΕΤΗΑδΟΝΕ ΙδΟΝΙΟΟΤΙΝΑΤΕ + ΤΡΑΜΑΖΟΙΙΝΕ ΗΥΟΡΟΟΗΕΟΡΙϋΕ 

0ΕΧΑ-ΡΗΙΝΑδΡΡΑΥ-Ν/Βθθήππ9θΓ 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

(0.028+0.1717)ΜΟ/ΟΟδ 

ΡίΧΙΟΜΕ(ΙΟΟϋΟδΕδ) 

Ρ01ΑΧ Άλλα ρινικά σκευάσματα 

Ρ01ΑΧ03 ΙΡΡΑΤΡΟΡίυΜ ΒΡΟΜΙϋΕ 



ΑΤΡΟνΕΝΤ/Βοθήπηςθτ 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

21 ΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ15ΜΕ(200ΔΟΣΕΙΣ) 

Π01ΑΧ06 ΜυΡΙΡΟΟΙΝ ΟΑΕΟΙίΙΜ 



ΒΑΟΤΡΟΒΑΝ/διτιίΙΙι ΚΙίηβ ΒθθοΙιβιτι 

ΝΑδ.ΟΙΝΤ 

2% νν/νν 

ΤΙΙΒΧ30 

Ρ02 Σκευάσματα για τον φάρυγγα 

Ρ02Α Σκευάσματα για τον φάρυγγα 



Β02ΑΒ Αντιβιοτικά 

Ρ02ΑΒ03 ΡΙΙδΑΡΙΙΝΟΙΝΕ 




ΕΟΟΑΒΙΟΤΑΕ/Σερβιε 

δΟί.ΙΝΗ 

1% 

ΡΙ_Χ5ΜΕ(Δοσομετρικο 


Ρ03 Φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών 

Ρ03Α Αδρενεργικά, εισπνεόμενα 

Ρ03ΑΘ Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων 


Ρ03Α002 3ΑΕΒΙΙΤΑΜΟΕ 

ΑΕΡ0ΕΙΝ/0Ι3ΧΟ διτιίΙΙιΚΙίηθ 

ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ 

ΙΟΟΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΣΥΣΚΕΥΗ200ΔΟΣΕΙΣ(170 


ΟΑΡ3.ΙΝΗ 

200ΜΟ3/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 


ΟΑΡ3.ΙΝΗ 

400ΜΟΘ/ΌΑΡ 

ΒΤΧ100 


ΡΟ.ΙΝΗ.Μϋ 

200ΜΟΟ/ΡΟ3Ε 

Ταινία X 60 ΒΕΙ3ΤΕΒ3 


δΟί.ΙΝΗ 

5Μ<3/Μί(0,5%) 

ΕΕΧ20ΜΕ 

ΑΕΡΟϋΝ ΝΕΒυΐ_Εδ/0ΐ3Χθ διτιιΙΙιΚΙίηΘ 




ΙΝΗ.30Ε.Ν 

2.5ιπ9/2,5ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ20(ΑΜΡ.ΠΛ.Χ2,5ΜΕ 
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ΙΝΗ.30Ε.Ν 

5ηΐ9/2,5ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ20(ΑΜΡ.ΠΛΧ2,5ΜΕ 


ΒυνΕΝΤ01/ΡθΓΓθΓ-03ΐβηί03 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

ΙΟΟΜΟΟ/ϋΟΒΕ 

ΒΤΧ1 ΙΝΗΑΕΕΡΧ200ϋΟ3Ε 



Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

200ΜΟΟ/ϋΟ3Ε 

ΒΤΧ1 ΙΝΗΑΕΕΡΧ200ϋΟ3Ε 


ΝΟΒΜΟΒΠΟΝ/ΟΝβδί 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

Ο.ΙΜΟ/ϋΟΒΕ 

ΕΕΧ12.5ΜΙ_(200ϋΟ3Ε3) 


ΝΟΠΜΟΒΠΟΝ ΡυΐνίΝΑΙ/ΟΜίβδί 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

200ΜΟ/ϋΟ3Ε 

Συσκευή ΧΙΟΟϋΟΒΕΒ 


δΑΕΒϋΝ0νΑ/ΐ3νίρΜ3Γίη 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

ΙΟΟΜΟΟ/ϋΟΒΕ 

ΡΙΧ200ΔΟΣΕΙΣ 


Β03Α003 ΤΕΡΒΙΙΤΑϋΝΕ 





ΟΒΑΟΑΝΥΙ_/Α5ίΓ3ΖΘηβθ3 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

0.5ΜΟ/ϋΟ3Ε 

ΡΙΧ0.10(200 ϋΟΒΕΒ) 


Β03Α004 ΡΕΝΟΤΕΒΟΙ 





ΡΤΑ0ΙΒ01_/Βίθ3ρΓ3γ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

0.2ΜΟ/ϋΟ3Ε 

ΡίΧ(300ΔΟΣΕΙΣ) 


Β03Α012 5ΑΙ_ΜΕΤΕΡ!ΟΙ_ 





3ΕΡ!ΕνΕΝΤ/0ΐ3Χθ διηίΙΙιΚΙίηθ 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

50ΜΟΟ/ϋΟ3Ε 

ΤΑΙΝΙΑ δΟΒΕΙΒΤΕΡΒΑΕ 



ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

25ΜΟΟ/ΟΟΒΕ 

ΣΥΣΚΕΥΗΧ120ϋΟ8. 


Β03Α013 ΡΟΒΜΟΤΕΒΟΕ 





ΡΟΡΙΑΟΙΕ/Νονθίΐίβ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

12ΜΟΘ/ϋΟΒΕ 

ΡίΧ4Μί(50 ϋΟΒΕΒ) 



ΟΑΡΒ.ΙΝΗ 

12ΜΟΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30(ΒϋδΤ3Χ10) 



ΟΑΡ3.ΙΝΗ 

12ΜΟΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60(ΒΙΙ8Τ 6X10) 


ΟΧΕΖ/Α31γ3ζθπθο3 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

9(12)ΜΟΟ/ϋΟΒΕ 

Πλαστική δοσομετρικη 


Π03ΑΚ Αδρενεργικά και άλλα φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών 


ΣΕ: Η χρήση των συνδυασμών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, τόσο στην επιλογή των ασθενών, όσο και στην παρακολούθηση της 
θεραπείας. Η καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών στα φάρμακα δεν σημαίνει ότι αποτελεί απαραίτητα θεραπεία πρώτης επι- 

λογής του βρογχικού άσθματος. 




Π03ΑΚ03 ΡΕΝΟΤΕΒΟΕ + ΙΡΡίΑΤΡίΟΡΙΙΙΜ 




ΒΕΡ1Ο0υΑΕ/ΒθΘΐιπη9ΘΓ 

ΟΑΡΒ.ΙΝΗ 

(40+100)ΜΟΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100(ΒΙ_Ι3Τ 10X10) 

ΣΕ 


30Ε.ΙΝΗ 

0.05%+0.025% 

ΡΕΧ20ΜΕ 

ΣΕ 

Ρ03ΑΚ04 ΙΡΠΑΤΒΟΡΙΙΙΜ ΒΡΟΜΙϋΕ ΜΟΝΟΗΥϋΡίΑΤΕ + 5ΑΕΒΙΙΤΑΜΟΕ 51ΙΕΡΑΤΕ 


ΒΕΒΟνΕΝΤ/ΒοβΙτπηθβΓ 

ΑΕΡ.Μϋ.ΙΝΗ 

(0.020+0.120)ΜΟ/ϋ03Ε 

ΡίΧ10Μί(200ϋΟΒΕΒ) 

ΣΕ 


ΙΝΗ.ΝΕ.501 

(0,5+2,5)Μ(3/2,5Μί 

ΒΤΧ30 φιαλιδια από ΕϋΡΕ 





(σε συσκευασία μιας δόσηςχ2,5ιηΙ) ΣΕ 

ΡΙ03ΑΚ06 ΡΕΙΙΤΙΟΑδΟΝΕ ΡΒΟΡΙΟΝΑΤΕ + 8ΑΕΜΕΤΕΒΟΕ ΧΙΝΑΡΟΑΤΕ 



ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο όταν έχει εδραιωθεί η ανάγκη για τη χορήγηση εισπνεομένων κορτικοστεροειδών και β2-διεγερτών στις 

σταθερές δοσολογίες του έτοιμου συνδυασμού 



δΕΡΙΕΤΙϋΕ ΟΙδΚυδ/ΑΙΙθη 

ΙΝΗ.Ρϋ.ϋΟΒ 

(50+100)ΜΟ/ϋΟ8Ε 

ΒΤΧ1 ϋΙΒΚΧδΟϋΟΒΕΒ 

ΠΕ, ΣΕ 


ΙΝΗ.Ρϋ.ϋΟΒ 

(50+250)ΜΟ/ϋΟΒΕ 

ΒΤΧ1 ϋΙΒΚΧδΟϋΟΒΕΒ 

ΠΕ, ΣΕ 


ΙΝΗ.Ρϋ.ϋΟΒ 

(50+500)ΜΟ/ϋΟΒΕ 

ΒΤΧ1 ϋΙΒΚΧδΟϋΟΒΕΒ 

ΠΕ, ΣΕ 

δΕΡΕΤΙϋΕ (ΙΝΗΑΙ_ΕΡ)/ΑΙΙθπ 

ΙΝΗ.ΒϋΒ.Ρ 

25+125ΜΟΟ/ϋΟΒΕ 

ΡΕΧ12Ο(120 ϋΟΒΕΒ) 

ΠΕ, ΣΕ 


ΙΝΗ.ΒϋΒ.Ρ 

25+50ιηος)/ϋΟ3Ε 

ΡΙΧ120(120 ϋΟΒΕΒ) 

ΠΕ, ΣΕ 

νΐΑΝΙ 0Ιδ0υδ/0ΐ3Χθ δηηίΐΡιΚΙίηβ 

ΙΝΗ.Ρϋ.ϋΟΒ 

(50+250)ΜΟΘ/ϋΟΒΕ 

ΒΤΧ1 ϋΙΒΚΧδΟϋΟΒΕΒ 

ΠΕ, ΣΕ 


ΙΝΗ.Ρϋ.ϋΟΒ 

(50+100)ΜΟ/ϋΟΒΕ 

ΒΤΧ1 ϋΙΒΚΧδΟϋΟΒΕΒ 

ΠΕ, ΣΕ 


ΙΝΗ.Ρϋ.ϋΟΒ 

(50+500}ΜΟ/ϋΟΒΕ 

ΒΊΧ1 ϋΙΒΚΧδΟϋΟΒΕΒ 

ΠΕ, ΣΕ 

νΐΑΝΙ (ΙΝΗΑΕΕΒ)/Οΐ3χο δηηίΐΡιΚΙίηθ 

ΙΝΗ.ΒϋΒ.Ρ 

25+125ιτιθ9/άθ3θ 

ΡΕΧ12Ο(120 ϋΟΒΕΒ) 

ΠΕ, ΣΕ 


ΙΝΗ.ΒϋΒ.Ρ 

25+50ηηο9/άθ3Θ 

ΡΕΧ12Ο(120 ϋΟΒΕΒ) 

ΠΕ, ΣΕ 
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Β03ΑΚ07 ΡΟΒΜΟΤΕΒΟΕ + ΒΙΙϋΕδΟΝΙϋΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυνται μόνο όταν έχει εδραιωθεί η ανάγκη για τη χορήγηαη ειαπνεομένων κορτικοατεροειδών και β2-διεγερτών ατις 
αταθερές δοαολογίες του έτοιμου συνδυασμού. 
δΥΜΒΙΟΟΒΤ ΤυΠΒΟΗΑΙ_ΕΠ/Α3ΐΓ3Ζβηθθ3 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

(160+4,5)ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1ΑΡΡΕΧ60 ϋΟδΕδ 

ΠΕ, ΣΕ 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

(160+4,5)ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1ΑΡΡΕΧ120ϋΟδΕδ 

ΠΕ, ΣΕ 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

(80+4.5)ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧΙΑΡΡΕΧβΟϋΟδΕδ 

ΠΕ, ΣΕ 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

(80+4,5)ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1ΑΡΡΕΧ120ϋΟδΕδ 

ΠΕ, ΣΕ 


Β03Β Αλλα φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών, εισπνεόμενα 

Β03ΒΑ Γλυκοκορτικοειδή 

Β03ΒΑ01 ΒΕΟΕΟΜΕΤΑδΟΝΕ 


ΒΕΟΕΟΜΕΤ/ΡθΓΓθΓ-ΟβΙθηίοβ 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

200ΜΟ(3/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1ΣΥΣΚ.200ϋΟδΕδ ΣΕ 

ΒΕ0ΟΤΙ0Ε/0Ι3ΧΟ δΓηίΙήΜίηβ 

ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

250ΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ200ϋΟδΕδ(17Θ) 


ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

50ΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ200ϋΟδΕδ(170) 


ΟΑΡδ.ΙΝΗ 

ΙΟΟΜΟΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 ΒΟΤΑΟΑΡδ 


ΟΑΡδ.ΙΝΗ 

200ΜΟΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ100 ΒΟΤΑΟΑΡδ 

ΟΕΕΝΙΕ ΡΟΒΤΕ ϋΕΤ/Οήίθδί 

ΙΝΗ.δΟΕ.Ρ 

250ΜΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ12,5ΜΕ(200ϋΟδΕδ) 

ΟνΑΡΙ ΑυΤ0ΗΑΕΕΡΙ/Ε3νίρίΊ3ΓΠΊ 

ΙΝΗ.δΟί.Ρ 

100ΜΟ/ϋΟδΕ(ΑΕ)ΤΟΗΑΕΕΒ 

ΒΤΧ1ΡΕ ΑΕΙΤΟΗΑΕΕΒΧ1 ΟΟϋΟδΕ 


ΙΝΗ.δΟΕ.Ρ 

100ΜΟ/ϋΟδΕ(ΑΕΙΤΟΗΑΕΕΒ 

ΒΤΧ1 ΡΕ ΑΕΙΤΟΗΑΕΕΒΧ200ϋΟδΕδ 


ΙΝΗ.δΟΕ.Ρ 

50ΜΟ/ϋΟδΕ(ΑΕΙΤΟΗΑΕΕΒ) 

ΒΤΧ1ΡΕ ΑϋΤΟΗΑΕΕΒΧΙΟΟ ϋΟδΕδ 


ΙΝΗ.δΟΕ.Ρ 

50ΜΟ/ϋΟδΕ(ΑΕΙΤΟΗΑΕΕΒ) 

ΒΤΧ1 ΡΕ ΑΕΙΤΟΗΑΕΕΒΧ200 ϋΟδΕδ 

ΩνΑΡΙ ΙΝΗΑΕΕΡΙ/Ε3νίρή3πη 

ΙΝΗ.δΟΕ.Ρ 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΡΕ ΙΝΗΑΕΕΒΧ100 


ΙΝΗ.δΟΕ.Ρ 

ΙΟΟΜΟ/ϋΟδΕ 

ΒΤΧ1 ΡΕ ΙΝΗΑΕΕΒΧ200 


ΙΝΗ.δΟΕ.Ρ 

50ΜΟ/ϋΟ3Ε 

ΒΤΧ1 ΡΕ ΙΝΗΑΕΕΒΧ100 άοδθδ 


ΙΝΗ.δΟΕ.Ρ 

50ΜΟ/ϋΟ3Ε 

ΒΤΧ1 ΡΕ ΙΝΗΑΕΕΒΧ200 άοδθδ 

ΡΙΕδΡΟΟΟΡΓΓ/Εθνίρήθπτι 

ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

ΙΟΟΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕΧ200ϋΟδΕ ΑϋΤΟ 


ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

250ΜΟ<3/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕΧ200ϋΟδΕ ΑΕΙΤΟ 


ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

50ΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕΧ200ϋΟδΕ ΑΕΙΤΟ 

ΒΙΝΟδΟΕ/ΒίοβρΓβγ 

ΙΝΗ.δΟΕ.Ρ 

250ΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ200ϋΟδΕδ 

Β03ΒΑ02 ΒυϋΕδΟΝΙϋΕ 




ΜΙΡΕΟΝΙΟΕ/Νον3Πί3 

ΟΑΡδ.ΙΝΗ 

200ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙδΤ6Χ10) 


ΟΑΡδ.ΙΝΗ 

400ΜΟΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ60(ΒΕΙδΤ6Χ10) 

0ΕΥδΡΑΕ/0θ3ΐτιορή3ΠΠ 

Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

200ΜΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋΟδΕδ) με 

ΡΕΙΕΜΙΟΟΡΙΤ/Α3ΐΓ3Ζθηθθ3 

ΙΝΗ.ΝΕ.δίΙ 

0.25ΜΟ/ΜΕ 

ΒΤΧ4Φακ.Χ5πλαστ.Χ2ιηΙ 


ΙΝΗ.ΝΕ.δίΙ 

0.5ΜΘ/ΜΕ 

ΒΤΧ4φακ.Χ5πλαστ. 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

200Μ03 

Τϋ ΒΒΕΙ ΗΑΕΕΒΧ200ϋΟδΕδ 

Β03ΒΑ03 ΡΕΙΙΝΙδΟΕΙϋΕ 




ΒΒΟΝΑΕΙΟΕ/ΒοθήπηςθΓ 

ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

250ΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ6ΜΕ(120ϋΟδΕδ) 


ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

250ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ6ΜΕ(120 ϋΟδΕδ)+ΣΥΣΚΕΥΗ 

Β03ΒΑ05 ΡΕΙΙΤΙ0Α50ΝΕ 




ΡΕΙΧΟΤΙϋΕ/ΟΙθχο δηηίίίιΚΙίηθ 

ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

125ΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ12ΟϋΟδΕδ(1Ο.20) 


ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

250ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΙ_Χ120ϋΟδΕδ(10.2Θ) 


ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 

50ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ΡΕΧ120ϋΟδΕδ(10.2Θ) 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

250ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

Ταινία χ 60 ΙοΙίεΙβιε 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

δΟΟΜΟΟ/ϋΟδΕ 

ΤαινιαχβΟόΙίεΙθΓδ ΑΙ 


Ρϋ.ΙΝΗ.Μϋ 

50ΜΟΘ/ϋΟδΕ 

ταινιαχβΟΕΙίεΙθτε ΑΕ 


ΡΕΙΧΟΤΙϋΕ ΝΕΒυΕΕδ/ΟΙβχο διτιίΙΙιΚΙίηΘ 

ΙΝΗ.δϋδ.Ν 


Ο,διηο/άοδθ 


ΒΤΧ10 
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Β03ΒΒ Αντιχολινεργικά 

Β03ΒΒ01 ΙΡΒΑΤΒΟΡΙΙΙΜ ΒΒΟΜΙϋΕ 

ΑΤΒΟνΕΝΤ/ΒοθήπηςθΤ ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ 20ΜΟΘ/ΟΟ3Ε ΡΕΧ15ΜΕ (300 0Ο3Ε3) 

30Ε.ΙΝΗ 250ΜΟΘ/2ΜΕ ΒΤΧ10ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ2ΜΕ 

30Ε.ΙΝΗ 500ΜΟΘ/2ΜΕ ϋ03Ε ΒΤΧ10ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ2ΜΕ 

Β03ΒΒ04 ΤΙΟΤΒΟΡίυΜ ΒΒΟΜΙϋΕ 

δΡΙΒίνΑ/ΒοβίΊΠηθΘΓ ΟΑΡ5.ΙΝΗ 18ΜΟΟ/ΟΑΡ Β7Χ30(3ΒΕΙ5ΊΧ10) 

Β03ΒΟ Αντιαλλεργικά, εκτός κορτικοστεροειδών 

Β03Β001 ΟΒΟΜΟΟΕΙΟΑΤΕ δΟϋΐυΜ 

ΕΟΜΕΙϋΑΕ/ΑνβηΙίδ ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ 5ΜΘ/0Ο3Ε ΡΙ_Χ17ΜΙ_(112 ϋ03Ε3) 

Β03Β003 ΝΕϋΟΟΒΟΜΙΕ δΟϋΙΙΙΜ 

ΤΙΕΑϋΕ/Ανθηΐίδ ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ 2ΜΘ/0Ο3Ε ΡΕΧ20,40(112 ϋ03Ε3) 

Β030 Αδρενεργικά για συστηματική χορήγηση 

Β030Β Μη εκλεκτικοί αγωνιστές α- και (3-αδρενεργικών υποδοχέων 

Β030Β03 ΟΒΟΙΡΒΕΝΑΕΙΝΕ 


Β0300 Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων 

Β030002 δΑΕΒΙΙΤΑΜΟΕ 


ΑΕΒΟΕΙΝ/ΟΙβχο δηίΙΙιΚΙίηβ 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ56(ΒΕΙ3Τ4Χ14) 


ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

8ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ56 (ΒΕΙ3Τ. 4X14) 


3ΥΒ 

2ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 

ΑδΤΗΜ0ΤΒΑΤ/υηί-Ρή3ΠΠ3 

3ΥΒ 

2ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ150ΜΕ 

δΑΕΒΕΙΜΟΕ ΟΗΒΟΝΟ/ΗβΙρ 

ΟΑΟΟΒ 

4ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒΕΙ3Τ4Χ14) 


ΟΑΟΟΒ 

8ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ56(ΒΙΙ3Τ4Χ14) 

Β030013 ΟΕΕΝΘΙΙΤΕΒΟΕ 




δΡΙΒΟΡΕΝΤ/Βοθίιπηρβτ 

3ΥΒ 

0.005ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 

Β03ϋ Άλλα φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών, για συστηματική χορήγηση 

Β03ϋΑ =ανθίνες 

Β03ϋΑ01 ϋΙΡΒΟΡΗΥΕΕΙΝΕ 




δΙΕΒΕΡΗΥΕΕΙΝΕ/Μινερβα 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ6ΑΜΡΧ2ΜΕ 


ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ25(ΒΕΙ3ΤΕΒ3) 


3ϋΡΡ 

400ΜΟ/5ΕΙΡ 

ΒΤΧ6 

Β03ϋΑ02 ΟΗΟϋΝΕ ΤΗΕΟΡΗΥΕΕΙΝΑΤΕ 



ΟΗΟΕΕϋΥΕ/θ3ΐθηίθ3 

ΕίΙΧ 

100(63.65)ΜΟ/5Μί 

ΡΕΧ200ΜΕ 


3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

400(256)ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ.3Χ10) 


5.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

600(384)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ.3Χ10) 


3ΥΒ 

62.5(40)ΜΘ/5ΜΙ_ 

ΡΕΧ200ΜΕ 

Β03ϋΑ04 ΤΗΕΟΡΗΥΕΕΙΝΕ 




ΑΒΕΒΤΕΝ/Μθηβπηί 

3Β.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 2X15) 


3Β.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ 3Τ 2Χ15) 


3Β.ΤΑΒ 

350ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 2X15) 

ΜΕϋΙΡΗΥΕΕΙΝΕ ΟΗΒΟΝΟ/Μθάίουδ 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 
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ΤΗΕΟ-ΒΒΟδ/ΒΐΌ5 

3Β.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒΕΙ3Τ 3X10) 

ΤΗΕ0-ϋυΡ!/Ι_3νίρΐΊ3ΐτη 

3Β.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3Χ10) 


3Β.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(3Χ10) 

ΤΗΕ0Ρΐυδ/Ρίΐ3ΠΠ3ί3ί)Γβ 

ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ3Τ.3Χ10) 

ίΙΝΙΡΗΥίίΙΝ/ίΙηί-Ρή3ίϊτΐ3 

ΕϋΧ 

50ΜΟ/5ΜΙ 

ΡΕΧ200ΜΕ 


ΙΝϋ.δΟί 

240(218)Μ(3/4ΜΙ ΑΜΡ 

ΒΤΧ3ΑΜΡΧ4ΜΕ 


3Β.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΓΑΒ 

ΒΤΧ30 (ΒΕΙ8Τ 3X10) 


3ΥΒ 

50Μ6/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 


3ϋΡΡ 

350ΜΘ/3ϋΡ 

ΒΤΧ5 


Η03ϋΑ05 ΑΜΙΝΟΡΗΥϋ-ΙΝΕ 

ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ /ΟΕΜΟ/Οθγπο 

ΙΝϋ.δΟί 250ΜΟ/10ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧΙΟΑΜΡΧΙΟΜί (Γυάλινες φύσιγγες) 

ΙΝϋ.δΟί 250ΜΟ/10ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧΙΟΑΜΡΧΙΟΜΙ. (Πλαστικές φύσιγγες) 

Η03ϋΑ54 ΟίΙΑΙΡΕΝΕδΙΝ + ΤΗΕΟΡΗΥΕΕΙΝΕ 

ΟίΙίΑΜΥί/ΕΙρθη δΥΒ (50+30)Μ6/5Μί ΡΕΧ200ΜΙ 

Β03ϋ0 Ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων 

Η03ϋ003 ΜΟΝΤΕίίΙΟΑδΤ 

δΙΝΟίΙίΑΙΠ/νίβηθΧ Ρ.Ο.ΤΑΒ 10Μ6/ΤΑΒ ΒΤΧ10 (Βϋ8Τ 1X10) 

ΟΗΥ/ΤΑΒ 5ΜΘ/ΓΑΒ ΒΤΧ10 (ΒΙ_Ι3Τ 1X10) 


Β05 Αντιβηχικά 

Β050 Αποχρεμπτικά εξαιρουμένων των συνδυασμών με αντιβηχικά 

Β050Β Βλεννολυτικά 

Ρ050Β06 ΑΜ ΒΡΟΧΟΙ 


ΜυΟΟδΟίνΑΝ/ΒοβήπηοβΓ 

ΙΝϋ.δΟί 

15ΜΟ/2ΜΙ ΑΜΡ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΡΙ050Β13 ϋΟΠΝΑδΕ ΑΕΡΑ 





ΠΕ: Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από κυστική ίνωση ηλικίας 5 ετών και άνω, για τη βελτίωση 
της πνευμονικής τους λειτουργίας 

ΡίΙίΜΟΖΥΜΕ/Βοοήθ δΟί.ΙΝΗ 2.500 υ(2.5Μ<3)/2.5ΜΙ ΒΤΧ6ΦΥΣΙΓ.1 ΔΟΣΗΣΧ2.5 ΠΕ, ΠΔ.5, ΠΔ.54 


ΒΟδϋ Αντιβηχικά, εκτός συνδυασμών με αποχρεμπτικά 

ΒΟδϋΑ Αλκαλοειδή του οπίου και παράγωγα 

Β05ϋΑ04 ΟΟϋΕΙΝΕ - ΡΟΙΎ (δΤΥΒΕΝΕ ϋΜΝΥίΒΕΝΖΕΝΕ) δίΙίΡΟΝΑΤΕ + ΟΟϋΕΙΝΕ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ 
ΗΕΜΙΗΥϋΡΙΑΤΕ 

ΟΟϋΙ ΡΒΟΝΤ-Ν/ΟεΙθπίοθ ΟΒ.δϋδ.ΟΒ 11.11ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ90ΜΙ ΠΔ.3 


ΒΟδϋΒ Άλλα αντιβηχικά 

ΒΟδϋΒΟδ ΡΕΝΤΟΧΥΥΕΒΙΝΕ 

ΤίΙΟίΑ3Ε/ίΙοβ 

Ρ!05ϋΒ13 ΒυΤΑΜΙΡίΑΤΕ 

ΟΒΑί.δΟί 

6.75ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 

ΑΝΤΙδ/Γερολυματος 

δΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΕΕΧ200ΜΕ 

ΑΝΤΙΤ0δδ/ΚΙθν3 

δΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 

ΒΕΤΑνΐΧ/(3θηθρίΐ3ΓΓΠ 

δΥΒ 

7.5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 

ΒΟΕΙΤΑνίΧΑΕ/ΡΐΌθΙ 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 

ΒίΙΤΑΟΟϋΙΝ/Ζαρμπη 

3ΥΒ 

7.5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 


ΠΔ.3: Μόνο με ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία 
ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.54: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 
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Β υΤΑΜ 1 Β/Φα ρμα νελ 

3ΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙ_Χ200ΜΙ_ 

ΒυΤΒΙΝ/ΑιΐΓ0Γ3 

3ΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙ_Χ200ΜΙ_ 

ΒυνΑδΤΙΝ/ΕΙρβη 

3ΥΡ 

3.9ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΙΧ125ΜΙ 


3ΥΡ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΙ 

0ΗΕΜΙ30ΐν/ΐ3δί5 

3ΥΒ 

7.5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 

ΟΗΒΙΒυΤΑΝ/Χρισπα 

3ΥΒ 

7.5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΙ_Χ200ΜΙ_ 

ΟΟϋΕΧΙΝΕ-Β/Οουρ 

3ΥΒ 

3.9ΜΟ/5ΜΙ 

ΡΕΧ125ΜΕ 


3ΥΒ 

7.5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ(πλαστ.φιαλ) 

ΟΟΟΙΜΙΝ/ΒίθΓηβάίθ3-ΟΙΐΘίηίθ3 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΙΧ200ΜΕ 

ϋΕνίΧ/Φοινιξφαρμ 

3ΥΒ 

7.5Μ6/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 

ΟΒΟδΤΕΝ/νοο3ΐθ 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 

ΕΕΟΟΕΙΜΙΕ/Εθονβη 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 

ΜΙΝΑΤΕΙδδ/Μινερβα 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΙ 

ΝΟΝΤΟδδ/νβΠδίίθΙά 

3ΥΒ 

7.5ΜΟ/5ΜΕ 

ΒΤΧ200ΜΙ ΒΟΤΤΙΕ 

ΝΟνΑΜΙΒ/Χρισπα 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΕ 

0ΑΧΕΝ/Β3ί3ΓΠΐ 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΙΕΧ200ΜΙ 

ΡΑΝ0Ι0ΑΕ/Βίθ3ρΓ3γ 

3ΥΒ 

7.5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΙΧ200ΜΙ 

ΡΙΝΤΑΕ/δρθάί3Γ 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 

Β00ΤΥΕΑΝ/Ε3ΠΤΊθάί3 . 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ200ΜΙ 

ΒΟΝΟθνΕΒ/ΐ3ρή3ητι 

5ΥΒ 

7.5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΙΧ200ΜΙ 

δΑΕΑΒΟΕ-ΜΕϋΙΟΕΙΒΟΜ/ΜΘοΙίοΙίΓοηι 3ΥΒ 

7.5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΙΧ200ΜΙ 

δΙΝΕΟΟϋ/ΝονθΓΐίβ 

00.Β.3.0.Τ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΙΧ200ΜΙ 

δΤΙΕΕΧ/Εβπτιβηίο 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧ1ΡΙΧ200ΜΙ 

νΕΕΚΑΟΕΤ/νβΙΙο 

3ΥΒ 

75ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΙ_Χ200ΜΙ_(πλαστ.φιαλ) 

νΕΒ000ϋ/νίοί3Γ 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙΧ200ΜΙ 

ΖΕΤΑΡΒ0Ν/υηί-ΡΙΐ3ητΐ3 

3ΥΒ 

7.5ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙ Χ200ΜΙ 

Π05ϋΒ27 ΕΕνΟϋΒΟΡΒΟΡΙΖΙΝΕ 



ϋΕΙΟΡΑνίΧ/Φαρμανελ 

3ΥΒ 

30ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙΧ125ΜΙ 

ΕΕνΟΤυδδ/ΒοθήπηθβΓ 

3ΥΒ 

30ΜΘ/5ΜΕ 

Ρ1_Χ125ΜΙ_(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ. 

Β06 Αντιϊσταμινικά για συστηματική χορήγηση 

Β06Α Αντιϊσταμινικά για συστηματική χορήγηση 

Β06ΑΑ Αμινοαλκυλαιθέρες (Αιθανολαμίνες) 

Β06ΑΑ02 ϋΙΡΗΕΝΗΥΟΒΑΜΙΝΕ ΗΥϋΒΟΟΗΕΟΠΙϋΕ 


ΒΕΝΑϋΒΥΕ/ΡίίζθΓ 

ΕίΙΧ 

12.5ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙΧ125ΜΙ 

Β06ΑΒ Υποκατεστημένες αλκυλαμίνες 



Β06ΑΒ03 ϋΙΜΕΤΙΝΟΕΝΕ 




ΕΕΝ ΙδΤΙ Ε/Νον3ΐ1ί3 

ΟΑΡ3Β 

4ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ2Χ10) 


3.0.ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3ΤΕΒ 2X10) 


3ΥΒ 

0.5ΜΘ/5ΜΙ 

ΡΙΧ100ΜΙ 


Β06ΑΒ04 ΟΗΕΟΠΡΗΕΝΑΜΙΝΕ 


ΙδΤΑΜΕΧ/ΑάβΙοο ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


3ΥΒ 

2ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΙΧ100ΜΕ 

Β06Αϋ 

Παράγωγα φαινοθιαζινών 



Β06Αϋ02 

ΡΒΟΜΕΤΗΑΖΙΝΕ 




ΤΙΤΑΝΟΧ/ϋθίτιο 


ΙΝϋ.δΟί 


50ΜΘ/2ΜΙΑΜΡ 


ΒΤΧ50ΑΜΡΧ2ΜΙ 
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Ρ06ΑΕ Παράγωγα πιπεραζινών 

Η06ΑΕ06 ΟΧΑΤΟΜΙϋΕ 

ΤΙΝδΕΤ^3η33βη-0ίΐ39 

ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 

Η06ΑΕ07 ΟΕΤΙΗΙΖΙΝΕ 




ΑΘΕΕΜΙΝ/Κ1βν3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΑΕΕΝδΤΠΑΝ/Χρισπα 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΑΕΕΡ00ΧΑΕ/ΒΓΟ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΑΙΙΡΙΟΧΙΖΙΝΕ/ΑυίΌΐΒ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΕΙ3Τ2Χ10) 

ΑΒΖΕΟΥΝ/Εβονθη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2 ΒΕΙ3ΤΧ10) 

ΒΕΒΕΧΙΝ/Οθιόο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(2 ΒΕΙ3ΤΧ10) 

ΒΕΕΖΑΜ0ΝΤ/Ι33Ι3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ5Τ2Χ10) 

0ΕΤΙΒΑΜ/δρθάί3Γ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20ΡΕΙ3Τ2Χ10) 

0ΕΤΙΒΙΖΙΝΕ/ΒΙ00ΗΕΜΙΕ/Νον3Γίί3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ3Τ2Χ10) 

ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ/ΖΗΚΙΔΗΣ/Βίθ3ρΓ3γ 




Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Β1_Ι5Τ2Χ10) 

0ΕΤΙΒΙΖΙΝΕ/Ν0\/ΕΧΑΕ/ΝονθΧ3ΐ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΟΕΖΙΒΕΝ/Φαρμανελ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ5Τ2Χ10) 

ΟΕΝΤΙΒΑΝ/νοοβΙθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΗΑΜΙ ΕΤΟδΙ Ν/Ηβίβιτη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΗΙδΤΑΕΒΕΝ/υηί-Ρή3ΓΓη3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ3Τ2Χ10) 

ΚΙ ΕδΟΕ/ΒίοιτΐθοΙίθ3-ΟΐΊθίηίθ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι8Τ2Χ10) 

ΕΑΜΒΕΤΑ/ΕβπτίθεΙίβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ5Τ2Χ10) 

ΒΑΕΙΖΟΝ/Εβονβη 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι5Τ2Χ10) 

δ ΡΑΤΑΝ1 Ε/Ε3ΠΠ3η ίο 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι5Τ2Χ10) 

ΤΕΕΑΡΙΙΧ/ΗβΙρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι5Τ2Χ10) 

νίΤΙΝΕΕΙΝ/ΑηίοΓ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(Βϋ5Τ2Χ10) 

ΖΕΟΑ/νβπβίίβΙεΙ, υΚ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙ_Ι3Τ 2X10) 

ΖΕΡΗΟυΝ/Θβηβρίιβπτι 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ3Τ2Χ10) 

ΖΝυΡΒΙΕ/νβΙΚβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ3Τ2Χ10) 

ΖΙΡΤΕΚ/ΙΜ) 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒΙΙ3Τ2Χ10) 


ΟΒ.δΟ.ϋ 

ΙΟΜβ/ΜΙ 

ΡΙΧ20ΜΙ 

Η06ΑΕ08 ΕΕνΟΟΕΤΙΗΙΖΙΝΕ 




ΧΟΖΑΕ/ΕΙοή 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 ΣΕ ΒΙΙ5ΤΕΒ5 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

Β06ΑΧ Αλλα αντιϊσταμινικά για συστηματική χορήγηση 


Η06ΑΧ13 ΕΟΡΑΤΑϋΙΝΕ 




ΑΕΙΕΡΙΟΒυΟ/ΜβοΙ-Οηθ 

3ΥΠ 

5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΙ 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΒΙΙ5ΤΕΒ3) 

ΑΕΕΕ ΡΙΟ ΟΕΑΟΤ/ϋοοΐυ ιτι 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΡΟΙ1_2Χ10) 

ΒΙΕΙΒΑΝΙΝ/Φαρματεν 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΣΕ ΒΙΙ3ΤΕΒ3) 

ΒΟΕΕΙΝΟΕ/νίοί3Γ 

5ΥΒ 

5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20(ΒίΙ3Τ2Χ10) 

ΟΕΑΒΙΤΥΝΕ/δοήθπηρ ΡΙουρΙι 

5ΥΒ 

5ΜΟ/5ΜΙ 

ΡΕΧ120ΜΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 

ϋΙΕΜΕΟΟΕ/Φαραν 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(Β1_Ι3Τ 1XI4) 

ΗΕΕΡΟΒΙΘΙΝ/ΗθΙρ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(3Ε ΒΕΙ3ΤΈΒ) 

Η0ΒΕδΤΥΕ/ΚΙθν3 

5ΥΒ 

5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ5Τ 1X21) 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙ3Τ) 

Ι<3ΙΠ/νθΙΚ3 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21(ΒίΙ3Τ3Χ7) 

ΕΑΤΟΡΙΕΝ/Ανφαρμ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28(ΒΙ_Ι3Τ2Χ14) 
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Ι_0 ΟΑ/Φοι νιξφα ρμ 

ΤΑΒ 

ΙΟιηςι/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


ΤΑΒ 

ΙΟτηςγΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ3Τ3Χ7) 

Ι_ΟΟΑΤΑΒ/Βίθ5ρΓ3γ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ 

ΒΤΧ14(ΒϋδΤ2Χ7) 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ 

ΒΤΧ21(ΒΕΙ3Τ3Χ7) 

Ι_ΟΒΑΤΑΟΙΝΕ/ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ/Νον3ΐ1ί3 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21ΒΕΙ3ΤΕΒ Ρ\/0/Αί 

ΕΟΒΑΤΑϋΙΝΕ/ΝθνΕΧΑΕ/ΝονβΧ3ΐ 

3ΥΒ 

5ΜΟ/5ΜΕ 

ΡΕΧ120ΜΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 

ΝΟνΑΟΕΟΧΑΒ/ΒβΙγο 

ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14(ΒΕΙδΤ1Χ14) 

ΒΑΕΙΝΕΤ/Οουρ 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 

ΒΙδΤΟΤΑΟΙΝ/Εβονβη 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (σε πλαστ.φιαλ. 

ΕΙΤΕΕ/Φαρμεξ 

δΥΒίΙΡ 

5ΜΟ/5ΜΕ 

ΒΟΤΤΤΕΧ120ΜΕ 


ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21 (ΒΕΙ3Τ3Χ7) 

ΖΕΕΜΑΒ/ΒίθίΠΘθΙίθ3-ΟΐΊΘΐτιίθ3 

ΤΑΒ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ21(ΒίΙδΤ 1X21) 

Ρ06ΑΧ17 ΚΕΤΟΤΙΡΕΝ 




ΕΟΒΑΟΙΝ/Μβά-Οηβ 

ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ3Χ10) 

ΕυΟΥΟΕΙΝΕ/ϋθίτιο 

δΥΒ 

1ΜΟ/5ΜΕ 

ΡίΧΙΟΟΜί 

ΕΒΕΝΑ8ΜΑ/Φαραν 

δΥΒ 

1ΜΟ/5ΜΕ 

ΡίΧΙΟΟΜί 


ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ,3Χ10) 

ΚΕΕ\/ΙδΤΑΜΙΝ/ΚΙθν3 

ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΕΑΒΕΕΡΗΕΝ/Χρισπα 

ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

Ν0δΤΙΜΕΧ/Β3ί3ΠΌ 

ΟΑΡδ 

1ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 

ΟΡΡΟΧ/ΡιόθΙ 

δΥΒ 

1ΜΟ/5ΜΕ 

ΡίΧ125Μί 


ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΡΕΕΕΕΧΕΜΕ/Οουρ 

ΟΑΡδ 

1ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ36 


δΥΒ 

1ΜΟ/5ΜΕ 

ΡίΧΙδΟΜί 

ΖΑΩΙΤΕΝ/Νονβιΐίβ 

3ΥΒ 

1ΜΟ/5ΜΕ 

ΡίΧΙΟΟΜί 


ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

Β06ΑΧ25 ΜΙΖΟΕΑ3ΤΙΝΕ 




ΜΙΖΟΙΙΕΝ/δβηοίί-δγηΐήβΙθβο 

3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒίΙ3Τ 1Χ15) 


3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ2Χ15) 

ΟΡϋΕΝδ/θ3ΐθηίθ3 

3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ15(ΒίΙ3Τ 1Χ15) 


3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ 

ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30(ΒίΙ3Τ2Χ15) 

Ρ06ΑΧ27 ϋΕδΕΟΠΑΤΑϋΙΝΕ 




ΑΕΒΙΕΙδ/δρ ΕυΓορθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΑΖΟΜΥΡΙ/δρ Ευτορβ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΝΕΟΟΙΑΡΙΤΥΝΕ/δρ Ευηορθ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

Β07 Άλλα προϊόντα του αναπνευστικού 

συστήματος 


Β07Α Άλλα προϊόντα του αναπνευστικού συστήματος 


Β07ΑΑ Επκρανειοδραστικά 




ΠΕ: Ιτην θεραπεία συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας σε πρόωρα νεογνά 


Η07ΑΑ02 ΡΗΟδΡΗΟΕΙΡΙϋ ΡΠΑΟΤΙΟΝ ΡΡΙΟΜ ΒΟΥΙΝΕ ΕϋΝΟδ 


δυΡΥΑΝΤΑ/ΑΙόΙόοΙΙ 

δϋδΡ.ΤΒΑΟΗ 

200ΜΟ/8ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑίΧδΜί ΠΕ, ΠΔ.11 

Β07ΑΑ02 ΡΙΟ ΕΙΙΝΟ δυΡίΡΑΟΤΑΝΤ 



ουροδυρρ/οριίθβί 

δϋδΡ.ΤΒΑΟΗ 

120ΜΟ/1.5ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑίΧΙ.δΜί ΠΕ, ΠΔ.11 


ΠΔ.11: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά νεογνολογικά κέντρα) 
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δ 

301 

301Α 

801ΑΑ 

501ΑΑ01 

Αισθητήρια όργανα 

Οφθαλμολογικά 

Οφθαλμολογικά κατά των λοιμώξεων 

Οφθαλμολογικά αντιβιοτικά 

ΟΗΕΟΒΑΜΡΗΕΝΙΟΟί 


ΙΙΒδΑ-ΡΕΝΟί/Φαρμεξ 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

1% 

τυΒΧδοα 

501ΑΑ11 

ΟΕΝΤΑΜΙΟΙΝ 3ί)ΕΕΑΤΕ 



ΘΑΠΑΜΥΟΙΝ/δοήθπηρ ΡΙουρή 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡΙ_Χ5Μί 

ΟΕΝΤΑΟΕΝ/Οβηβρίΐθίτη 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.3% 

ΡίΧδΜί 

ΟΕΝΤΑΜΙΟΙΝ/ΟΟΟΡΕΡΙ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡίΧδΜί 

301ΑΑ12 

ΤΟΒΒΑΜΥΟΙΝ 




ΟΟΕΤΗΕΡ/νίΙοο 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡίΧδΜί 

ΕΥΕΒΡΕΧ/Α1νί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.3% \Λ/Λ/ 

ΡίΧδΜί 



ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

0.3% 

ΤυΒΧ3,5Θ 

ΕΥΕΤΟΒΒΙΝ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡίΧδΜί 

ΙΚΟΒΕΙ/Ρ&ίθίτη 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡίΧδΜί 

ΜΟΝΟΒΡΙΑΟΙΝ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡίΧδΜί 

ΜΟΝΟΤΟΒΒΙΝ/Φαρμανελ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΒΤΧΙδ ΡΙΡ,Χ0,3Μί 

ΤΗΙΕΟ-ΜΙΟΙΝΕ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡίΧδΜί 



ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

0.3% 

ΤϋΒΧ3,δΘ 

ΤΟΒΡΙΕΧ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡίΧδΜί 



ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

0.3% 

ΤϋΒΧ3.δΟ 

301ΑΑ13 

ΡΙΙδΙϋΙΟ ΑΟΙϋ 




ΡυΟΙϋΙΝ/ίβο 

ΕΥ.ϋΒΟ.δυδ 

1% 

ΒΤΧ12ΡίΑδΤ.ϋΝ.Χ0.2(3 



ΕΥ.ϋΒΟ.δυδ 

ι % νν/νν 

ΤΒΧ50 

301ΑΑ20 

ΟΕΝΤΑΜΥΟΙΝ 31ΙΕΡΑΤΕ ΗΕδΡΟΝϋ. ΟΕΝΤΑΜΥΟΙΝ + ϋΕΧΑΜΕΤΗΑδΟΝΕ 

ϋΕΧΑΜΥΤΡΪΕΧ/Κίΐβ 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

(0.3%+0.03%)\Λ/Λ/ 

ΤϋΒΧ30 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

(0.3%+0.1%)\Λ/Λ/ 

ΡίΧδΜί 

301ΑΑ20 

ϋΕΧΑΜΕΤΗΑδΟΝΕ δΟϋΙϋΜ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ + ΟΕΝΤΑΜΥΟΙΝ δΙΙΕΡΑΤΕ ΒΕδΡΟΝϋ. ΟΕΝΤΑΜΥΟΙΝ 

ΟΕΝΤΑϋΕΧ/Φαρμεξ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0,1+0,5% 

ΒΤΧ1 ΡίΧδΜί 

501ΑΑ20 

δΙΙΕΡΑΟΕΤΑΜΙϋΕ δΟϋΙΙΙΜ + ΟΗΕΟΡΙΑΜΡΗΕΝΙΟΟΕ 


ΟΕΥΡΙΠΙΝΑ/ΡγοθΙ 

ΕΑ.ΕΥδΟί 

(10+0,5)% 

ΡίΧΙΟΜί 

3υΕΕΑΟΗΕΟΒΑΜΡΗΕΝΙΟΟΕ/ΟΙ3ΡΕΒ3^νΝον3Πί5 





ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

10%+0.5% 

ΡίΧΙΟΜί 

301ΑΑ20 

ΤΟΒΡίΑΜΥΟΙΝ + ϋΕΧΑΜΕΤΗΑδΟΝΕ 


ΤΗΙΕΟΜΙΟΙΝ-ϋΕΧ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΒΟ.δϋδ 

0,3% +0,1% 

ΡίΧδΜί 

301ΑΑ25 

ΑΖΙϋΑΜΡΕΝΙΟΟί 




ΤΗ 1 ΕΟΟΟΡ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

1% 

ΡΙ_Χ7.5Μί 

501 Αϋ 

Αντι-ιϊκά 





ΣΕ: Τα αντι-ιϊκά είναι χρήσιμα στην αντιμετώπιση ερπητικών λοιμώξεων μόνο αν χορηγηθούν εντός 48 ωρών από την εμφάνιση 


του εξανθήματος. Μόνο τα οφθαλμικά παρασκευάσματα επιτρέπεται να χορηγηθούν και εντός 7 ημερών. 

501Αϋ02 

ΤΡίΙΡΕΙΙΡίΙϋΙΝΕ 




ΤΗΙίΟί/Φαρμεξ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

1% 

ΡίΧδΜί ΣΕ 
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301Αϋ03 

ΑΟΙΟΕΟνίΒ 





0ΑΡΚ303Ιί/ΘβηβρΐΊ3ΠΤΐ 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

3% 

ΒΤΧ4.5Θ 

ΣΕ 

ΧΟΡΙΟΧ/Κίΐβ 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

3% 

ΤϋΒΧ4,50 

ΣΕ 

ΖΟνίΟΑΧ/ΟΙβχο ννβΙΙοοίηβ 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

3% 

ΤΠΒΧ4.50 

ΣΕ 

801ΑΧ 

Άλλα οφθαλμολογικά κατά των λοιμώξεων 



δΟΙΑΧΙΙ 

ΟΡίΟΧΑΟΙΝ 





ΕΧ00ΙΝ/Α1νί3 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.3% νν/ν 

Ρ1_Χ5Μί 

ΠΔ.21 

0ΡΙ_000Ι_Ι_ΥΡ!Ε/Βίθ3ρΓ3γ 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.3 %\Α//ν 

ΡΙ_Χ5Μί 

ΠΔ.21 

301ΑΧ12 

ΝΟΒΡΕΟΧΑΟΙΝ 





ΟνίΝΟΕ/Νοητιβ 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡΙ_Χ5Μί 

ΠΔ.21 

δΕΤΑΝΟΕ/νίΙοο 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡΙ_Χ5Μί 

ΠΔ.21 

301ΑΧ13 

ΟΙΡΡίΟΡίΟΧΑΟΙΝ 





ΟΙϋΡΙΟΡδ/Φαραν 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.3% (\Λ//ν) 

ΡίΧδΜί 

ΠΔ.21 

ΟΙίΟΧΑΝ/Αλκον 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡίΧ5Μί 

ΠΔ.21 

301ΑΧ17 

ίΟΜΕΡίΟΧΑΟΙΝ 





0ΚΑ0ΙΝ/Νον3Γίί3 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.3% \Λ//ν 

ΡΙ_Χ5Μί(ΠΛΑΣΤ,ΦΙΑΛ.) 

ΠΔ.21 

δΟΙΒ 

Αντιφλεγμονώδη φάρμακα 




δΟΙΒΑ 

Κορτικοστεροειδή, αμιγή 




δΟΙ ΒΑ01 

0ΕΧΑΜΕΤΗΑ3ΟΝΕ 





ΟΕΧΑΟΟίίΥΒΕ/Κοπερ 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.1% 

ΡίΧδΜί(ΣΤΆΓ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ 


ΜΑΧΙϋΕΧ/Αλκον 

ΕΥ.ΟΒΟ.δϋδ 

0.1% 

ΡίΧδΜί 


ΤΗΙΕΟΟΕΧΙΝΕ/Φαρμεξ 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.1% 

ΡίΧδΜί 


δΟΙ ΒΑ04 

ΡΡ!ΕϋΝΙ30ί0ΝΕ 





ΑϋΕίΟΝΕ/Κοπερ 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.125% 

ΡίΧδΜί 




ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

1% 

ΡίΧδΜί 


ΡΒΕΟΝΙδΟΕΟΝΕ-ΟΙδΡΕΕΙ3Α/Νον3Γίί3 






ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

2.5% 

ΤϋΒΧ2.50 


δΟΙ ΒΑ07 

ΡΕυΟΡίΟΜΕΤΗΟΕΟΝΕ 




ΡίίΙΟΟΝ/Αλκον 

ΕΥ.ΟΒΟ.δϋδ 

0.1% 

ΡίΧδΜί 


ΡίίΙΧΙΝΑΜ/ΥΝοο 

ΕΥ.ΟΒΟ.δϋδ 

0.1% 

ΡίΧδΜί 


ΕΜΕ/Α1νί3 


ΕΥ.ΟΒΟ.δϋδ 

0.1% 

ΡίΧδΜί 


δΟΙ ΒΑ13 

ΒΙΜΕΧΟΕΟΝΕ 





ΥΕΧΟί/Αλκον 

ΕΥ.ΟΒΟ.δϋδ 

1% 

ΡίΧδΜί 


301ΒΒ 

Κορτικοστεροειδή και μυδριατικά σε συνδυασμό 



301ΒΒ03 

ΡΕϋΟΡΪΟΜΕΤΗΟίΟΝΕ + ΤΕΤΡΙΥΖΟΕΙΝΕ ΗΥΟΡίΟΟΗΕΟΡϋΟΕ 



ΕΕΕΜΟΕΙΝΕ/Νον3ϋί3 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.1%+0.025% 

ΡίΧδΜί 


301ΒΟ 

Αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή 




301Β001 

ΙΝϋΟΜΕΤΑΟΙΝ 





ΙΝϋΟΟΙΟ/νίβηθχ 

ΕΥ.ΟΒΟ.δϋδ 

1% 

ΡίΧδΜί 


ΠΔ.21: Με ειδική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία σύμφωνα με την εγκύκλιο 40118/31 -10-2002 του ΕΟΦ 
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301Β003 ϋΙΟίΟΡΕΝΑΟ 


ΟίΟΝΑΟ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0,1% 

ΕίΧ5Μί 


ϋΕΟίΟΡΟΝ/Φαρμανελ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1% 

ΕίΧ5Μί 



ΕΥ.δΟί.δϋ 

0.4ΜΟ/ιηοη.ρίρ. 

ΒΤΧ20Χ0,4Μί 


ΟΕίΙΜΟΝ/Φαρματεν 

ΕΥ.δΟί.δϋ 

0.1% 

ΒΤΧ20ΜΟΝΟϋΟδΕΧΟ,4Μί 


ΟΕΝΑΟΙ_ΟΡ/Νον3Πί5 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0,1% (1 ΔΟΣΗ ) 

ΒΤΧ20 πλαστικουςΧ0.3Μί 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1% 

ΡίΧ5Μί 


ΕνΐΝ0Ρ0Ν/ΒΐΌ3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1% 

ΡίΧδΜί 


ΕΥΕΟίΟΡ/Οβηβρίιβιτη 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1% 

ΡίΧδΜί 



ΕΥ.δΟί.δϋ 

0,1% 

ΒΤΧ20ΡΙ_Χ0,4Μί 


ΟΡΤΟΒΕΤ/νίΙοο 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1% 

ΡίΧδΜί 


Ρΐυν0ΜΙΝ0Χ/Ρΐ3ί3ΓΓη 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1% 

ΡίΧδΜί 


νυΠΟΟΝ/ΗθΙρ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1% 

ΡίΧδΜί 



ΕΥ.δΟί.δϋ 

0,1% 

ΒΤΧ20 ΜΟΝΟϋΟδΕ 


301Β004 ΡίίΙΡΙΒΙΡΡίΟΡΕΝ 





ΕΥΕΡίίΙΡΙ/Βίοδριηγ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0,03% 

ΡίΧδΜί 


ΡΐυΒΟΡΤΙΟ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.03% 

ΡίΧδΜί 


ΙΝΡΙ_ΑΡΙ_υΡΙ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0,03% 

ΡίΧδΜί 


οουριυρι/Αΐνί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.03% 

ΒΤΧ10δΑΟΗΕΤδΧ5δϋΟΧΟ,4Μί 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.03% 

ΒΤΧ4δΑΟΗΕΤδΧ5δϋΟΧΟ,4Μί 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.03% 

ΒΤΧ8δΑΟΗΕΤδΧ5δϋΟΧΟ,4Μί 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.03% 

ΡίΧδΜί 


301Β005 ΚΕΤΟΠΟίΑΟ 





ΠΕ: Ενδείκνυται για την πρόληψη και μείωση της φλεγμονής μετά από εγχείρηση καταρράκτου. 


Α01ΙΙ_ΑΒ/Α1νί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% ΜΑ/ 

ΒΤΧ1 ΡίΧδΜί 

ΠΕ 

301Β009 ΡΒΑΝΟΡΒΟΡΕΝ 





ΡΡΙΑΝΟΡΕΝ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1% 

ΡίΧδΜί 


3010 Αντιφλεγμονώδη και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό 

301ΟΑ Κορτικοστεροειδή και αντιλοιμώδη σε συνδυασμό 



301ΟΑ01 0ΕΧΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ + ΝΕΟΜΥΟΙΝ 31ΙΕΡΑΤΕ + ΡΟΙΥΜΥΧΙΝ Β 51ΙΕΡΑΤΕ 


Ι30ΡΤΟ ΜΑΧΙΤΡΙΟί/Αλκον 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

ο,ι %+6οοο_υ/ο+35οοιυ 

ΤΒΧ3.50 



ΕΥ.ϋΒΟ.δϋδ 

0,1 %+6000Ιϋ/Μί+3500 

ΡίΧδΜί 


301ΟΑ01 0ΕΧΑΜΕΤΗΑ50ΝΕ + ΤΟΒΡΙΑΜΥΟΙΝ 



ΕΥΕΒΡΙΕΧ-0ΕΧΑ/Α1νΐ3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δϋδ 

0.1%+0.3% 

ΡίΧδΜί 


ίΟΡΟΤΟ/Ρ&ίβπτη 

ΕΥ.ϋΒΟ.δϋδ 

0.1%+0.3% 

ΡίΧδΜί 


0-ΒΙ0ΤΙ0/Βίθ3ρΓ3γ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δϋδ 

0.1%+0.3% 

ΡίΧδΜί 


ΤΟΒΒΑϋΕΧ/Αλκον 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

0.1%+0.3% 

ΤϋΒΧ3.δΟ 



ΕΥ.ϋΒΟ.δϋδ 

0.1%+0.3% 

ΡίΧδΜί 


301ΟΑ01 ΝΕΟΜΥΟΙΝ 31ΙΕΡΑΤΕ + ϋΕΧΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ 500ΙΙΙΜ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ 


ΑΡΑΟΟΡΙΤ/Ανφαρμ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.35%+0.082% 

ΡίΧδΜί 


δΑΟΟΙΝ-ϋ/Φαρμεξ 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 

0.05%+0.569% 

ΤϋΒΧδΟ(ίΑΜΙΝΑΤΕϋ) 


301ΟΑ01 0ΕΧΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ 300ΙΙΙΜ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ + ΟΗΕΟΡίΑΜΡΗΕΝΙΟΟΕ 


ΟΗΙΟΒΑΡΠΕΟ/Οθγπο 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1%+0.5% 

ΡίΧΙΟΜί 


0Ι5ΡΕΡ!5Α0Ρ!ΟΝ-0/Νον3ΐ1ί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1%+0.5% 

ΡίΧΙΟΜί 


ΝΕΖΕΡΙΒ/Ρΐ3ί3πτη 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1%+0.5% 

ΡίΧΙΟΜί 
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301ΟΑ02 δίΙίΡΑΟΕΤΑΜΙϋΕ δΟϋΙΙΙΜ + ΡΡΕϋΝΙδΟΕΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΙδΟΡΤΟ-ΟΕΤΑΡΠΕϋ/Αλκον ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 10%+0.25% ΤΒΧ3.5Θ 

ΕΥ.ΟΒΟ.δϋδ 10%+0.25% ΕΕΧ5ΜΕ 

301ΟΑ03 ΗΥΟΒΟΟΟΗΤΙδΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ + ΟΗΕΟΡΑΜΡΗΕΝΙΟΟΕ 

00ΠΤΙΡΗΕΝ0Ε-Η/Νον3Πί5 ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 1%+1% ΤΒΧ40 

3010Α07 ΡΕυΟΡΟΜΕΤΗΟΕΟΝΕ + ΟΕΝΤΑΜΙΟΙΝ 31ΙΙΡΑΤΕ 

ΕυΖΙΝ/Νον3Πί5 ΕΥΕ.ΟΙΝΤ (0.1+0.3)% 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί (0.1+0.3)% 

3010Α07 ΡΕΙΙΟΡΟΜΕΤΗΟΕΟΝΕ + ΝΕΟΜΥΟΙΝ δίΙίΡΑΤΕ 

ΡΜΕ-ΝΕ0/ΑΙνί3 ΕΥ.ΟΒΟ.δϋδ 0.1%+0.5% ΡΕΧ5ΜΕ 

ΙΝΟΟ-ΟΟΒΤ/Βίθ3ρΓ3γ ΕΥ.ΟΒΟ.δϋδ 0.1%+0.5%(0.35%) ΒΤΧΡΙΧ10ΜΕ 

30100 Αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό 

3010001 ϋΙΟΕΟΡΕΝΑΟ 500ΙΙΙΜ + ΤΟΒΡΑΜΥΟΙΝ 

ΤΟΒΡΑΡΕΝ/Αλκον ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 0.1%+0.3% ΡΙ0<5Μί 

301Ε Φάρμακα κατά του γλαυκώματος και μυωτικά 

301ΕΑ Συμπαθητικομιμητικά για τη θεραπεία του γλαυκώματος 


301ΕΑ02 

ϋΙΡΙΥΕΡΡίΙΝΕ 




ΤΗΙίΟΟΡΪΙΝ/Αλκον 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.1% 

ΡίΧΙΟΜί 

301ΕΑ03 

ΑΡΒΑΟΕΟΝΙϋΙΝΕ 




ΙΟΡΟΝΕ/Αλκον 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.5% νν/ν 

ΡίΧ5Μί(ΣΤΑΓΟΝ.ΦΙΑΛ.) 

301ΕΑ05 

ΒΡίΙΜΟΝΙϋΙΝΕ 




ΑίΡΗΑ0ΑΝ/ΑΙνί3 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0 . 2 % (\Λ//ν) 

ΡίΧδΜί 


301ΕΒ Παρασυμπαθητικομιμητικά 

301ΕΒ01 ΡΙΕΟΟΑΒΡΙΝΕ 

ϋΙδΡΕΡΙΟΑΡΙΡΙΝΕ/ΝονβΠίβ ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 2% 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 2% 

ΙδΟΡΤΟ-ΟΑΡΙΡΙΝΕ/Αλκον ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 2% 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 4% 

ΡΙίΟΟΟίίΥΡΙΕ/Κοπερ ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 1% 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 2% 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 4% 

301ΕΒ09 ΑΟΕΤΥΕΟΗΟϋΝΕ ΟΗΕΟΡίΙΟΕ 

ΜΙ00ΡΙ0ί-Ε/Νον3Γ[ί3, Τομέας 0ίβ3 Ν/ίβίοη 

ίΥ.Ρ.ΕΥ.ΟΒ 1% \Λ//ν ΒΤΧ12\/ΙΑί Ο.ΟΧ2Μί ΠΔ.5 

301ΕΟ Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης 

501Ε001 ΑΟΕΤΑΖΟΕΑΜΙϋΕ 

ΑΟΕΤΑΖΟίΑΜΙϋΕ / ΙΦΕΤ/Ιφετ ΤΑΒ 250ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 (ΒίΙδΤ.2Χ10) 


ΡίΧΙΟΜί 

ΤΒΧ4Θ 

ΡίΧΙδΜί 

ΡίΧΙδΜί 

ΡίΧΙΟΜί 

ΡίΧΙΟΜί 

ΡίΧΙΟΜί 


ΤϋΒΧ4Θ 

ΡίΧδΜί 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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301Ε003 

ϋΟΗΖΟίΑΜΙϋΕ 




ΤΟυδΟΡΤ/νίεηβχ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

2% 

ΕίΧ5Μί(φιαλίδια ΑίΡ) 

301Ε004 

ΒΗΙΝΖΟίΑΜΙϋΕ 




ΑΖΟΡΤ/ΑΙοοη 

ΕΥ.ϋΒΟ.δϋδ 

ΙΟΜΟ/Μί 

Φιάλη ΧδΜί 

301 Εϋ 

β-Αναστολείς 




501 ΕϋΟΙ 

ΤΙΜΟΕΟί 




□ΤΗΙΜΟΙΕ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.25% 

ΡίΧδΜί 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.50% 

ΡίΧδΜί 

ΘΙ_ΑΡΕΜΑΚ/Α1νί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% 

ΡίΧ3Μί 

ΝΟνΑΙ/ϋθίτιο 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.25% 

ΡίΧδΜί 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% 

ΡίΧδΜί 

ΝΥ00ΕΙ_/Νον3«ί3 

ΕΥΕϋΒ.ΡΒ 

0.1% 

ΒΤΧ5Θ 

ΝΥΟΙ_01_/Νον3Γΐί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.25% 

ΡίΧδΜί 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.50% 

ΡίΧδΜί 

ΤΕΜ3ΕΡΙΝ/νί3Πθχ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.25% 

ΡίΧδΜί 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% 

ΡίΧ3Μί 

ΤΗΙΕΟΤΙΜ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0,5% \Λ/Λ/ 

ΡίΧδΜί 

ΜΑυΟΟδΙΝ/ΡΐΌθΙ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% 

Κουτί με πλαστικό 3Μί 

ΥΕ8ΑΝ/Ρ3ί3Γηι 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% 

ΡίΧ3Μί 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% 

ΡίΧδΜί 

501 Εϋ02 

ΒΕΤΑΧΟΕΟΕ 




ΑΡΜΑΜΕΝΤ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% 

ΡίΧδΜί 

ΒΕΤΟΡΤΙΟ/Αλκον 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% 

ΡίΧδΜί 

ΒΕΤΟΡΤΙΟ 3/Αλκον 

ΕΥ.ϋΒΟ.δυδ 

0.25% 

ΡίΧδΜί 

ΕΙΡΕΙ_/Ρ3Ϊ3ΓΓΠ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% 

ΡίΧδΜί 

501 Εϋ03 

ΕΕνΟΒίΙΝΟΕΟΕ 




νΐ5ΤΑ0ΑΝ/ΑΙνί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5% νν/ν 

ΡίΧδΜί 

501 Εϋ04 

ΜΕΤΙΡΒΑΝΟΕΟΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ + ΒΕΝΖΑΕΚΟΝΙΙΙΜ ΟΗΕΟΒΙΟΕ 

ΒΕΤΑ ΟΡΗΤΙΟΕΕ/Κίΐθ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.3% 

ΡίΧδΜί 

501 Εϋ05 

ΟΑΒΤΕΟΕΟΕ 




ΡΟΡΤΙΝΟί/Φαρμανελ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

1% 

ΡίΧδΜί 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

2% 

ΡίΧδΜί 

νΐΝΙΤυ8/Β3ΐ3ητι 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

2% 

ΡίΧδΜί 

801 Εϋ51 

ΤΙΜΟΕΟΕ ΜΑΕΕΑΤΕ + ΡΙίΟΟΑΠΡΙΝΕ ΗΥΟΠΟΟΗίΟΠΙϋΕ 


ΟΠΟΡΙίΤΙΜ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

(0,5+1)% 

ΡίΧδΜί 

ΤΙΜΡΙΕΟ/νίβηβχ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5%+2% 

ΒΤΧΙΡί ϋ.ΟΧδΜί 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.5%+4% 

ΒΤΧΙΡί ϋ.ΟΧδΜί 

801ΕΧ 

Αλλα προϊόντα κατά του γλαυκώματος 


501ΕΧ03 

ΕΑΤΑΝΟΡΡ03Τ 




ΧΑίΑΤΑΝ/Ρίΐ3ΐτη3θί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

50ΜΟΘ/Μί 

ΒΤΧ1\/ΙΑίΧ2,50Μί 

501ΕΧ05 

ΒΙΜΑΤΟΡΒ05Τ 





ΐυΜΙΟΑΝ/ΑΙνίει 


ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 0.3ΜΘ/ΜΙ 


ΡΙ_Χ3ΜΙ_ 
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301ΕΧ06 

ΤΡίΑΥΟΡΡίΟδΤ 




ΤΟΑΥΑΤΑΝ/ΑΙοοη 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

40ΜΟΘ/ΜΕ 

ΡΕΧ2.5ΜΕ 

301Ρ 

Μυδριατικά και κυκλοπληγικά 



301ΡΑ 

Αντιχολινεργικά 




301ΡΑ01 

ΑΤΒΟΡΙΝΕ δυΕΡΑΤΕ 




ΑΤΒΟΡΙΝΕ 5ΕΙΕΕΑΤΕ/ΟΟΟΡΕΒ/Κοπερ 





ΕΥΌΒ0.30Ε 

1% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

301ΡΑ04 

ΟΥΟΕΟΡΕΝΤΟΕΑΤΕ 




ΟΥΟΕΟΟΥΕ/Αλκον 

ΕΥΌΒ0.30Ε 

1% 

ΡΕΧ15ΜΕ 

301ΡΑ06 

ΤΒΟΡΙΟΑΜΙϋΕ 




ΤΡΟΡΙΧΑΕ/ϋβιτιο 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.5% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

501ΡΒ 

Ευμπαθητικομιμητικά, εξαιρούμενων των σκευασμάτων κατά του γλαυκώματος 

501ΡΒ01 

ΡΗΕΝΥΕΕΡΗΒΙΝΕ 




ΡΗΕΝΥΕΕΡΗΡΙΝΕ/ΟΟΟΡΕΡ/Κοπερ 

ΕΥΌΒ0.30Ε 

10% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



ΕΥΌΒ0.30Ε 

5% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

501(3 

Αποσυμφορητικά και αντιαλλεργικά 


301 αχ 

Αλλα αντιαλλεργικά 




501 αχοί 

ΟΠΟΜΟΟΕΙΟΑΤΕ δΟϋΙΕΙΜ 



ΑΕΕΕΒαθϋθνΐ5/ΒίθΓΠβ(1ίθ3-αΐΐΘΐτιίθ3ΕΥ.ΝΑ3.301 

20ΜΘ/ΜΕ 

ΡΕΧΙΟΜΕ(πλαστ.φιαλ,) 

ΑΕΕΕΠΘΟδΤΟΡ/Φαραν 

ΕΥΟΒ0.30Ε 

4% (\Α//ν) 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΑΕΕΕΡαΟΤΙΝ/Κοπερ 

ΕΥΟΒΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

4% νν/ν 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΒΟΤΑ5ΤΙΝ/Βίθ3ρΓ3γ 

ΕΥ.ΡΒ0.30Ε 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΟΒΟΜΑΒΑΚ/Φαρμεξ 

ΕΥ.0ΒΟ.3ΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΟΒΟΜΟΕΕΒΟΙΝ ΕΙϋ/Φαρμανελ 

ΕΥΡΒ0.30Ε 

2% 

ΒΤΧ20(23ΑΟΗ ΑΕΧ10ΜΟΝ.ΡΙΝΧ0.5ΜΕ) 

ΟΒΟΜΟ-ΡΟδ/Φαρμεξ 

ΕΥΌΒ0.30Ε 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΟυΟΒΕΤΙΟ/ΗθΙρ 

ΕΥΌΒ0.30Ε 

2% 

ΡΕΧ5ΜΕ 

ΕΒΥ3ΤΑΜ1Ν Ε-Κ/Β ιοστα μ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΕΐυνΕΤ/νίβηθχ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΙΟΡΑΝΟΗΟΕ/αβηβρίιβιτη 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΚΑΟδΥΕ/Ανφαρμ 

ΕΥΟΒΟ.δΟΕ 

4% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΕΟΜΕΙΟΑΕ/Ανβηΐίδ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

3ΡΑΖΙΒΟΝ/νίΙοο 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

ΕΙΕΟΟΟΕΕΥΒΕ/ΡιόθΙ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ(με σταγονο 

νΕΚΕΑΝΟΕ/Φαραν 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ5ΜΕ 

νΐνΐϋΒΙΝ/ΚίΙθ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 



ΕΥ.δΟΕ.δϋ 

10ΜΘ/0.5ΜΕ 

ΒΤΧ20(3ΤΒ1 Ρ3Χ0,5 Μ Ε) 

ΖΙΝΕΕΙ/Ρ(3ί3πτη 

ΕΥΒΒΟ.δΟΕ 

2% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

5010X02 

ΕΕνΟΟΑΒΑδΤΙΝΕ 




ΕίνΟδΤΙ Ν/ϋ3η33βη-0ίΐ39 

ΕΥ.ΡΒΟ.δϋδ 

0.05% 

ΡΕΧ4ΜΕ 

5010X03 

δΡΑΟΕΙΙΜΑΤΕ ΑΝϋ ΙδΟδΡΑΟΕΙΙΜΑΤΕ (Α5 ΟΙΗΥϋΠΑΤΕ 500ΙΕΙΜ 5ΑΕΤ) 

ΝΑΑΧΙΑ/Νον3Πί3 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

3.8% 

ΡΕΧ10ΜΕ 

5010X04 

ΝΕϋΟΟΒΟΜΙΕ 





ΤΙΕΑΟΕ/Ανβηΐίδ 


ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 2% 


Ρ1_Χ5ΜΙ_ 
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301 <3X05 ΕΟϋΟΧΑΜΙϋΕ 


ΑίΟΜΙϋΕ/Αλκον 

ΤΗΙίΟΜΙϋΕ/Αλκον 

3010X06 ΕΜΕϋΑ3ΤΙΝΕ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.1% 

0.1% 

ΡίΧδΜί 

ΡίΧδΜί 

ΕΜΑΟΙΝΕ/ΑΙοοη 

3010X08 ΚΕΤΟΤΙΡΕΝ 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟί 

0.05% 

ΡίΧδΜί 

ΖΑ0ΙΤΕΝ/Νον3ήί5 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 

0.25Μ6/ΜΕ 

ΡίΧδΜί 


301Η Τοπικά αναισθητικά 

301ΗΑ Τοπικά αναισθητικά 

301ΗΑ03 ΤΕΤΒΑΟΑΙΝΕ ΡΙΥΟΒΟΟΡΙίΟΒΙϋΕ 

ΤΕΤΠΑΟΑΙΝΕ ΗΥΟΟΟΟΗίΟΠΙΟΕ/ΟΟΟΡΕΒ/Κοπερ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 0.5% ΡίΧΙΟΜί 


301ΗΑ04 

Ρ Ρ!ΟΧΥ Μ ΕΤΑΟΑΙΝ Ε 


ΑίΟΑΙΝΕ/Αλκον ΕΥ.ϋΒΟ.δΟί 0.5% 

ΡίΧΙδΜί 

5ου 

Διαγνωστικοί παράγοντες 


301ϋΑ 

Χρωστικοί παράγοντες 


301ϋΑ01 

ΡΕΙΙΟΒΕ50ΕΙΝ 



ΡίίΙΟΡΙΕβΟΕΙΝ ενέσιμο (χωρίς ιδιοσκεύασμα) 


303 Οφθαλμολογικά και ωτολογικά προϊόντα 

303Β Κορτικοστεροειδή 

303ΒΑ Κορτικοστεροειδή 

303ΒΑ01 ϋΕΧΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ 500ΙΙΙΜ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ 

ΟΕΟΑΟΡΟΝ/νίεηθΧ ΕΑ.ΕΥ301 0.1% ΡίΧδΜί 

3030 Κορτικοστεροειδή και αντιβακτηριακά, σε συνδυασμό 

303ΟΑ Κορτικοστεροειδή και αντιβακτηριακά, σε συνδυασμό 

3030Α01 ϋΕΧΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ 300ΙΙΙΜ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ + ΝΕΟΜΥΟΙΝ ΒίΙΕΡΑΤΕ 

ΟΕΟΑϋΡΙΟΝ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ \Λ/ΙΤΗ ΝΕΟΜΥΟΙΝ/νίεπθχ 

ΕΑ.ΕΥ.δΟί 0.1%+0,35% ΡίΧδΜί 

ΙΙΒΝΙΟΕΡΜ/ΡγοθΙ ΕΑ.ΕΥ.δΟί 0.10%(ϋΕΧ.ΡΗΜ0.35)% ΡίΧΙΟΜί 

3030Α06 ΟΕΝΤΑΜΙΟΙΝ 31ΙΙΡΑΤΕ + ΒΕΤΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ 500ΙΙΙΜ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ 


ΟΑΡΙΑΜΑΤ/5οίΐθπη9 ΡΙου9ή 


ΕΑ.ΕΥ.δΟί 


0.3%+0.1%(ΒΕΤ.δ.ΡΡΙ) 


ΡίΧδΜί 
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V Διάφορα άλλα φάρμακα 

ν03 Όλα τα άλλα θεραπευτικά προϊόντα 

ν03Α Όλα τα άλλα θεραπευτικά προϊόντα 

ν03ΑΒ Αντίδοτα 

\/03ΑΒ ΒΕΝΤΟΝΙΤΕ 

\/03ΑΒ01 ΙΡΕΟΑΟΕΙΑΝΗΑ ΕΕΕΙΙϋ ΕΧΤΠΑΟΤ 

ΙΡΕΟΑΝ/ΟΜ/ΕΙρβη 3ΥΠ 1000ΜΘ/15ΜΕ 2ΡΕΧ15ΜΕ 

ν03ΑΒ06 δΟϋΙΕΙΜ ΤΗΙΟδΕΙΕΡΑΤΕ 

Ϊ/03ΑΒ08 δΟϋΙΕΙΜ ΝΙΤΡίΙΤΕ 

\/03ΑΒ14 ΡΒΟΤΑΜΙΝΕ δυΕΡΑΤΕ 

ΡΒΟΤΑΜΙΝΕ 3ΕΙΕΡΕΙΑΤΕ/ΕΕΟ/Εθθ ΙΝύ.δΟΕ 50ΜΘ/5ΜίνΐΑΙ ΐνίΑΕΧδΜΕ 

\/03ΑΒ15 ΝΑΕΟΧΟΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙϋΕ 

ΝΑΒΟΑΝ/νίθΠθΧ [ΝΤ50Ε 0.4ΜΘ/1ΜΕ ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 Μί ΠΔ.51 

\/03ΑΒ17 ΜΕΤΗΥΕΤΗΙΟΝΙΝΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ 

\/03ΑΒ19 ΡΗΥ303ΤΚ3ΜΙΝΕ 3ΑΕΙΟΥΕΑΤΕ 

Υ03ΑΒ23 Α0ΕΤΥΕ0Υ3ΤΕΙΝΕ 


ΕΕΕΙδΤΑΒΕΝ/Χρισπα 

ΚΑΝΤΒΕΝΟΕ/Μεντινοβα 

ΤΒΕΒ0Ν-Ν/Ε1ηί-Ρή3πτΐ3 


(3Β.ΟΒ.50 600ΜΘ/3ΑΟΗΕΤ 

(3Β.ΟΒ.50 600ΜΘ/3ΑΟΗΕΤ 

ΘΒ.ΟΒ.30 600ΜΘ/8ΑΟΗΕΤ 


ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 
ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 
ΒΊΧ20 3ΑΟΗΕΤ3 


\/03ΑΒ25 ΡΕΙΙΜΑΖΕΝΙΕ 

ΑΝΕΧΑΤΕ/Βοοήθ ΙΝϋ.30ί 0.5ΜΟ/5ΜΕΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5ΜΕ ΠΔ.5 


ν03ΑΟ Χηλικοί παράγοντες σιδήρου 

ν03ΑΟ01 ϋΕΡΕΒΟΧΑΜΙΝΕ ΜΕδΙΕΑΤΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται για 1. Μονοθεραπεία δέσμευσης σιδήρου στη χρόνια υπερφόρτωση σιδήρου, 2. αιμοσιδήρωση από μεταγγί¬ 
σεις, που παρατηρείται στη μείζονα θαλασσαιμία, σιδηροβλαστική αναιμία και άλλες χρόνιες αναιμίες 3. ιδιοπαθής (πρωτοπα¬ 
θής) αιμοχρωμάτωση σε ασθενείς, στους οποίους συνυπάρχουσες διαταραχές (π.χ. βαρεία αναιμία, καρδιοπάθεια, υποπρωτεϊ- 
ναιμία) αποκλείουν αιμαφαίρεση με φλεβοτομή. 4. υπερφόρτωση με σίδηρο, που έχει σχέση με αργή δερματική πορφυρία σε 
ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχτούν αιμαφαίρεση. 5. θεραπεία οξείας δηλητηρίασης από σίδηρο (Το ϋθδίθταΙ είναι πρό¬ 
σθετη θεραπεία και όχι υποκατάστατο στα κλασσικά μέτρα αντιμετώπισης της οξείας δηλητηρίασης από σίδηρο). 6. θεραπεία 
χρόνιας υπερφόρτωσης με αργίλιο σε ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια (υπό εξωνεφρική κάθαρση συντήρη¬ 
σης), με :α) οστική νόσο από αργίλιο, β)εγκεφαλοπάθεια από εξωνεφρική κάθαρση και γ) αναιμία, που έχει σχέση με το αργί¬ 
λιο. 

0Ε3ΕΕΒΑΕ/Νον3ΐ1ί3 ΕΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 500ΜΘ/ΥΙΑΕ ΒΤΧ10ΥΙΑΕ ΠΕ, ΠΔ.20, ΠΔ.59 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.20:) υνιαγο'γράφποπ και χορήγηση αποκλειστικά από ειδικό ιατρό (αιματολόγο) 

ΠΔ.51: Χορήγηση στην επείγουσα αντιμετώπιση της τοξίκωσης από οποιοειδή 

ΠΔ.59: Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου και από τα υγειονομικά κέντρα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 
7/809/99. 
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ν03ΑΟ02 ϋΕΡΕΗΙΡΗΟΝΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυνται στην θεραπεία υπερσιδήρωσης σε ασθενείς με μείζονα μεσογειακή αναιμία, οι οποίοι παρουσιάζουν: 

1. Δυσανεξία στη δεσφεριοξαμίνη (σοβαρές τοπικές ή γενικευμένες αντιδράσεις, τοξικότητα, αλλεργία). 2. Κακή συμμόρφωση 
στη θεραπεία με δεσφεροξαμίνη. 3. Κακή ανταπόκριση στη δεσφεριοξαμίνη παρά την καλή συμμόρφωση, με αποτέλεσμα 
μεγάλο φορτίο σιδήρου λόγω αναποτελεσματικής αποσιδήρωσης. Ως μεγάλο φορτίο σιδήρου ορίζονται τιμές φερριτίνης 
>3000μρ/Ε. 

ΡΕΡΙΡΙΙ ΡΠΟΧ/ΑροΐθΧ Ε.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ Ρ1_Χ100 ΠΕ, ΠΔ.20 

ΚΕΕΡΕΡ/νίΗΠβΧ ΟΑΡ3 500ΜΩ/ΟΑΡ ΒΊΧ100 ΠΕ, ΠΔ.20 

ν03ΑΕ Φάρμακα για τη θεραπεία της υπερκαλιαιμίας και της υπερφωσφαταιμίας 

ν03ΑΕ02 δΕνΕΕΑΜΕΡ 

ΠΕ: Ενδείκνυται μόνο στον έλεγχο της υπερφωσφαταιμίας οε ενήλικους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Πρέπει 

να χρησιμοποιείται εντός του πλαισίου μιας πολλαπλής θεραπευτικής προσέγγισης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
συμπληρώματα ασβεστίου, 1,25-διϋδροξύ Βιταμίνη Θ3 ή ένα από τα ανάλογά της, για τον έλεγχο της εξέλιξης της νεφρικής 
οστεοδυστροφίας. 

ΡΙΕΝΑΟΕΕ/Οθηζγιτίθ ΟΑΡ5 403ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ200(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) ΠΕ 

ν03ΑΛ Ενώσεις Ασβεστίου 

\/03ΑΛ01 (3ΕΥΟΙΝΕ + ΟΑΕΟΙϋΜ ΟΑΡΒΟΝΑΤΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται μόνο ως δεσμευτικό του φωσφόρου στην νεφρική ανεπάρκεια 
ΤΙΤΡΙΑΕΑ0/03Π3 ΤΑΒ (180+420)Μ(3/ΤΑΒ ΒΤΧ60(ΣΕ ΒίΙ3ΤΕΒ3) ΠΕ 

ν03ΑΡ Παράγοντες για τη μείωση της τοξικότητας της κυτταροστατικής θεραπείας 

\/03ΑΡ01 ΜΕ3ΝΑ 

ΠΕ: Ενδείκνυνται για την προστασία των ουροφόρων οδών από την τοξικότητα των οξαζοφωοφορινών (Εηάοχαη, ΗοΙοχοη). Η 
ταυτόχρονη χορήγηση υΐΌίΤίίΙθχβη συνίσταται σε όλες τις περιπτώσεις κυτταροστατικής αγωγής με ΗοΙοχβπ και θεραπείας με 
δόσεις (άνω των ΙΟτηςι/Κςι) Εηάοχάη, ιδιαίτερα σε ασθενείς με αυξημένους κινδύνους, όπως: προηγούμενη ακτινοθεραπεία 
στην περιοχή της ελάσσονος πυέλου, εμφάνιση κυστίτιδας κατά τη διάρκεια προηγούμενης αγωγής με Εηάοχοη ή ΗοΙοχοη, ή 
με ιστορικό παθήσεων του ουροποιητικού. Ειδικότερα οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με οξαζοφωσφορίνες 
πρέπει να προστατεύονται με υΐΌτηίΙθΧθη προς αποφυγή του κινδύνου της καρκινογόνου δράσης των οξαζοφωοφορινών στην 
ουροδόχο κύστη. 


ΕΙΡΙΟΜΙΤΕΧΑΝ/Βθχϊθγ ΙΝϋ.30ί 

200ΜΘ/2ΜΕΑΜΡ 

ΒΤΧ15ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΠΕ 

ΙΝϋ.301 

400ΜΘ/4ΜΕ ΑΜΡ 

ΒΤΧ15ΑΜΡΧ4ΜΕ 

ΠΕ 

\/03ΑΡ03 ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΡΟΕΙΝΑΤΕ 




ΠΕ: Ενδείκνυνται για τη θεραπεία αντιμετώπισης ανεπιθυμήτων ενεργειών μετά από χορήγηση υψηλών δόσεων ητθΙήοίΓβχαΙβ 
σε περιπτώσεις όπως το οστεοσάρκωμα. Αντιμετώπιση της τοξικότητας που προέρχεται από καθυστερημένη αποβολή της 
τηθΙήοίΓθχαΙθ ή από υπερβολική λήψη ανταγωνιστών του φυλλικού οξέος, όπως η πυριμεθαμίνη και η τριμεθοπρίμη. θεραπεία 

της μεγαλοβλαστικής αναιμίας που οφείλεται οε έλλειψη του φυλλικού οξέος. 



ΒΕΙΑΤΕΡΙΟΝ/ΡθίτηθάΙθ Ρ0.30Ε.5ϋ 

15ΜΘ/3ΙΝΘΕΕ ϋ03Ε 

ΒΤΧ1 θνΐΑίδ(διχωρα) 

ΠΕ 

ΟΑΕΟΙΕΟΕΙ Ν/Κ1βν3 ΙΝΤ30Ε 

200ΜΘ/20ΜΕ 

ΒΤΧ1 \/1ΑίΧ20ΜΕ 

ΠΕ 

ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ 1X10) 

ΠΕ 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(Β1_Ι3Τ 1XI0) 

ΠΕ 

ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΡΟΕΙΝΑΤΕ/ΕΒΕννΕ/Φαρμανελ 




ΟΑΡ3 

15ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ1ΡΕΧ10 

ΠΕ 

ΙΝ0.80Ε 

100ΜΘ/10ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΕ 

ΠΕ 

ΙΝ0.30Ε 

200ΜΘ/20ΜΕ νΐΑΕ 

ΒΤΧΐνΐΑΕΧ20Μί 

ΠΕ 

ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΕΕυΟΟνΟΡΪΙΝ/ΟΑνίΟ ΒΕΙΕΕ/Γερολυματος 




ΙΝΦ301 

100ΜΘ/10ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜΕ 

ΠΕ 

ΙΝ0.80Ε 

3ΜΘ/1ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1 ΜΕ 

ΠΕ 

ΙΝ0.30Ε 

50ΜΘ/5ΜΕ 

ΒΤΧίνίΑΕΧδΜΕ 

ΠΕ 

ΟΑΕΟΙΙΙΜ ΕΕυΟΟνΟΡϋΝ/ϋΑνίΟ ΒΕΙΕΕ ΕΑΒ./Γερολυματος 



ΙΝύ.βΟΕ 

15ΜΘ/2ΜΕ 

ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ 

ΠΕ 

ΟΑΕΟίνΟΡΙΑΝ/νοοθΙθ Ρ3.ΙΝϋ.30Ε 

ΙδπτςγΆΜΡ 

ΒΤΧ 10(10 ΑΜ Ρ+10ΑΜ ΡΧ4 

ΠΕ 

Ρ3.0Ρ.30Ε 

15ΜΘ/νΐΑΕ ΔΙΧΩΡΟ 

ΒΊΧ10 ΔΙΧΩΡΑ ΦΙΑΛΙ- 

ΠΕ 

ΤΑΒ 

15Μ0/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒΕΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 


ΠΔ.20: Συνταγογράφηση και χορήγηση αποκλειστικά από ειδικό ιατρό (αιματολόγο) 





ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


8501 


ΟίΑΡΙΟ/Ιΐί 

Ρ3.0Β.30Ε 

15ΜΟ/3ΙΝΟίΕ ϋΟΒΕ 

ΒΤΧ10\/ΙΑί3(Δίχωρα X 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

15ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ1Χ10) 

ΠΕ 

ϋυΡΙΟΡΟΕΙΝ/ΒίοΐΓθηάδ 

ΙΝϋ.ΒΟί 

ΙΟΟΜΘ/ΙΟΜί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

200ΜΘ/20Μί 

ΒΤΧίνίΑί Χ20Μί 

ΠΕ 

ΡΕΟΟΡΕΝ/νίοίθΓ 

ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΡΟΡΙΜΕΝΤ/Χρισπα 

ΟΑΡΒ 

15ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΡΟΡΙΝ ΑΤΟ/Φα ραν 

ΙΝϋ.ΒΟί 

15ΜΟ/3Μί νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί (3Μί) 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

15ΜΟ/3Μί νΐΑί 

ΒΤ Χ25\/ΙΑί3(3Μί) 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

200ΜΟ/20Μί νΐΑί 

ΒΤΧ1 (\/ΙΑίΧ20Μί) 

ΠΕ 


ΡΟ.ΟΒ.Βϋ 

15ΜΟ/3ΙΝΟίΕ ϋΟΒΕ 

ΒΤΧ10νΐΑί(ΔΙΧΩΡΑ) 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

ΙδηηςιΤΤΑΒ 

ΤΑΒ 15ΜΘ 

ΠΕ 

ΡΟίΜΙΟΟΡΙ/Χρισπα 

ΟΑΡΒ 

15ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΡΟΧΟΕΙΝ/Οθρ 

ΤΑΒ 

15Μ6/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ 1 ΧΙΟ) 

ΠΕ 

ΕΕυοονοριίΝ/ννγβΐίι 

ΟΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

30ΜΟ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΕ 

ΕΕυΟΟνΟΒΙΝ/ΕΕΟΕΡΙίΕ/ννγΘΐίι 

ΙΝϋ.ΒΟί 

ΙΟΟΜΟ/ΙΟΜί νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

200ΜΘ/20Μί νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

15ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔ,) 

ΠΕ 

ΡΙΕΟΤΑΝ/Μβάίουθ 

ΤΑΒ 

15ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10(ΒίΙ3Τ 1X10) 

ΠΕ 

ΡΕδΟυνΟΕΙΝ/ΟΙτβιτηϊρίιβππ 

ΙΝϋ.ΒΟί 

100ΜΟ/20Μί νΐΑί 

ΒΤΧ10νΐΑί3Χ20Μί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.301 

100ΜΘ/20Μί νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ20Μί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

100ΜΟ/4Μί νΐΑί 

ΒΤΧ10νΐΑί3Χ4Μί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

100Μ<3/4Μί νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ4Μί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.301 

15ΜΘ/3Μί νΐΑί 

ΒΤΧ10νΐΑί3Χ3Μί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.30ί 

15ΜΟ/3Μί νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ3Μί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

200ΜΘ/8Μί νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑίΧδΜί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

25ΜΘ/1 Μί νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΜί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

50ΜΘ/10ΜίνΐΑί 

ΒΤΧΙονίΑίΒΧΙΟΜί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

50ΜΘ/10ΜίνΐΑί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

50ΜΘ/2Μί νΐΑί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

5ΜΘ/1ΜίνΐΑί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΜί 

ΠΕ 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

100ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧΙονίΑίΒ 

ΠΕ 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

100ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΕ 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

15ΜΟ/νΐΑί 

ΒΤΧΙονίΑίΒ 

ΠΕ 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

15ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΕ 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

50ΜΘΛ/ΙΑί 

ΒΤΧΙονίΑίΒ 

ΠΕ 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑί 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 

ΠΕ 


ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 (ΒίΙΒΤ.ΙΧΙΟ) 

ΠΕ 

\/ΕΡΙΑν0Ρ!ΙΝ/0ρυ5-Μ3ΐθρί3 

ΙΝϋ.ΒΟί 

ΙΟΟΜΘ/ΙΟΜί νΐΑί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 

ΠΕ 


ΙΝϋ.ΒΟί 

200ΜΘ/20Μί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ20Μί 

ΠΕ 

νΕΡΑν0ΡΙΝ/ΡΪ3ί3ΓΓΠ 

ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧΙΟ(ΒίΙΒΤΙΧΙΟ) 

ΠΕ 


\/03ΑΡ04 ΟΑίΟΙίΙΜ ίΕνΟΡΟίΙΝΑΤΕ 

ΠΕ: Ενδείκνυται για τη θεραπεία και προφύλαξη της οξείας υπερουριχαιμίας, με οκοπό την πρόληψη της οξείας νεφρικής ανε¬ 
πάρκειας, σε ασθενείς με αιματολογική κακοήθεια με υψηλό φορτίο νόσου και με κίνδυνο οξείας λύοης του όγκου ή συρρί¬ 
κνωσης κατά την έναρξη της χημειοθεραπείας. 

Ι30ν0ΡϋΝ/\Λ/γβΐΐΊ ΙΝϋ.ΒΟί 175ΜΘ/17.5Μί νΐΑί ΒΤΧίνίΑΕ ΠΕ 

ν04 Διαγνωστικοί παράγοντες 

ν04Ο Αλλοι διαγνωστικοί παράγοντες 

νθ40ϋ Δοκιμασίες λειτουργίας της υπόφυσης 

ν04Οϋ03 δΕΡίΜΟΡίΕΕΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται για την εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας και απόκρισης των σωματοτροφινών του πρόσθιου λοβού της 
υπόφυσης. 

ΘΕΡΙΕΡ/δβΓΟΠΟ ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 50ΜΟΘ/ΑΜΡ ΒΤΧΙΑΜΡ+ΙΑΜΡΧΙΜίΒΟίν ΠΕ, ΠΔ.5 


ΠΔ.5: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
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ν04ΟΡ Διαγνωστικά φυματίωσης 

ν04ΟΡ01 ΤυΒΕΡίΟυϋΝ ΡΡϋ 

ΠΕ: Ενδείκνυται για την ανίχνευαη φυματινικής αλλεργίας πριν και μετά από τον εμβολιασμό με Β.Ο.Θ και σ’ όλες τις περιπτώ¬ 
σεις αμφιβολίας από άλλες δοκιμασίες. 

ΙΜΟΤΕ3Τ ΤυΒΕΡΟυϋΝ ΜΕΡΙΕυΧ/νί3ΠΘΧ 

ΙΝϋ.δΟί 300000 ΐυ/ΜΕ ΒΤΧ25ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΕ 

νθ40ϋ Δοκιμασίες λειτουργίας του θυμοειδούς 

ν04Ού02 ΡΒΟΤΙΒΕΕΙΝ 

ΠΕ: Ενδείκνυται ως διαγνωστική δοκιμασία για τον έλεγχο της λειτουργίας του θυρεοειδή και της υπόφυσης. 

ΒΕίΕΕΑΟΤ/ΑνβηΙίδ ΙΝϋ.δΟί 0.2ΜΘ/1ΜΕΑΜΡ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ1ΜΕ ΠΕ 

ν04ΟΧ Αλλοι διαγνωστικοί παράγοντες 

ν04ΟΧ ΡΑΤΕΝΤ ΒΕΙΙΕ V ΟΙ 42051 Ε131 

ΣΕ: Χορηγείται υποδορίως για την ανάδειξη λεμφαγγείων ούτως ώστε να ακολουθήσει λεμφαγγειογραφία. Χορηγείται ενδοαρ- 
τηριακώς για να καθοριστούν οι περιοχές που αιματώνονται από συγκεκριμένη αρτηρία, ανάλογα με το σημείο έγχυσης προ- 
κειμένου να καθορίζεται και να ελέγχεται η ακριβής θέση καθετήρα για ενδοαρτηριακή έγχυση χημειοθεραπευτικών φαρμά¬ 
κων. 

ΒΕΕΕΙ ΡΑΤΕΝΤΕ ν/Ρ+Ν ΙΝϋ.δΟί 0.0500/2ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2ΜΕ ΣΕ 

ν04ΟΧ 13 Ο-ίΙΒΕΑ 

ΠΕ: Μόνο μετά από συνταγή γαστρεντερολόγου για την ίη νίνο διάγνωση της γαοτροδωδεκαδακτυλικής λοίμωξης από 
ΗθΝοοΙ)3ο1θτ ΡγΙοτί. Η δοκιμασία πρέπει να διενεργηθεί παρουσία εξειδικευμένου προσώπου. 

ΤΕ3Τ ΗΕίΙΟΟΒΑΟΤΕΠ ΙΝΡΑΙ-13 Ο ΟΥΡΙΑ/Ιηίβί ΙηδίΙυΙ 

Ρϋ.ΟΒ.δΟ 75ΜΘΛ/ΑδΕ ΒΤΧίνΑδΕΧΙΟΜΕ ΠΕ, ΠΔ.23 


\/07 Όλα τα άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 

ν07Α Διάφορα μη θεραπευτικά προϊόντα 

ν07ΑΒ Διαλυτικοί και αραιωτικοί παράγοντες συμπεριλαμβανομένων καταιονιστικών διαλυμάτων 


Ϊ/07ΑΒ δΟϋΐυΜ ΟΗΕΟΒΙϋΕ 

δΟϋΐυΜ ΟΗΒΟΒΙϋΕ/Κοινόχρηστα ΙΝϋ.δΟί 

0,9%\Λ//ν 

ΑΜΡΧ2ΜΙ 

ΙΝϋ.δΟί 

0,9%\Λζ/ν 

ΑΜΡΧ4ΜΕ 

ΙΝϋ.δΟΙ 

0,9 %\Λ//ν 

ΑΜΡΧ5ΜΙ 

ΙΝϋ.δΟί 

0,9 %\Λ/Α/ 

ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΙΝϋ.δΟΙ 

0,9%\Λ//ν 

ΑΜΡΧ20ΜΕ 

ΙΝϋ.δΟί 

15% νν/ν 

ΑΜΡΧ10ΜΕ 


\/07ΑΒ \Λ/ΑΤΕΡ 

ννΑΤΕΒ ΕΟΒ ΙΝϋΕΟΤΙΟΝ/Κοινόχρηστα 


δΟίν.ΙΝϋ 

ΑΜΡΧ2Μί 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΑΜΡΧδΜί 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΑΜΡΧΙΟΜί 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΒΑΘΧΙΟΟΜί 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΒΟΤΤίΕΧΙ ΟΟΜί 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΒΑΘΧ250Μί 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΒΑΘΧδΟΟΜί 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΒΑΟΧΙΟΟΟΜί 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΒΟΤΤίΕΧΙ ΟΟΟΜί 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΒΑΘΧ2000ΜΕ 

δΟίν.ΙΝϋ 

ΒΑΘΧ3000ΜΕ 


ΠΔ.23: Περιορισμένη μη ανανεώσιμη ιατρική συνταγή 
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νοβ Σκιαγραφικά 

νοβ ΑΟίΙΕΟίΙδ ϋΙ3ΡΕΒ3ΙΟΝ ΟΡ δίΙΡΕΒΜΑΟΝΕΤΙΟ ΙΠΟΝ ΟΧΙϋΕ ΝΑΝΟΡΑΒΤΙΟίΕδ 

ΕΝϋΟΒΕΜ/Ρ+Ν ΙΝϋ.δϋδΡ 89.6ΜΟ ΡΕ/8Μί ΑΜΡ ΒΊΧ1ΑΜΡΧ8ΜΙ+1 συσκευή 

ν08Α Σκιαγραφικά ακτίνων X, ιωδιούχα 

νοβΑΑ Υδατοδιαλυτά, νεφροτρόπα, υψηλής ωσμωτικότητας σκιαγραφικά ακτίνων «X» 

ν08ΑΑ01 ΜΕΟίίΙΜΙΝΕ ΑΜΙϋΟΤΒΙΖΟΑΤΕ + δΟϋΙΕΙΜ ΑΜΙϋΟΤΡΙΖΟΑΤΕ 

ΘΑδΤΒΟΟΒΑΡΙΝ/δοήθπηθ ΟΒΑί.δΟί 66%+10% ΡίΧΙΟΟΜί 

ν08ΑΑ05 ΙΟΧΙΤΑΕΑΜΑΤΕ ΜΕΟΕΙΙΜΙΝΕ 

ΤΕίΕΒΒΙΧ ΟΑδΤΒΟ/Ρ+Ν δΟΕϋΤ 66.03% (30%) ΡΕΧ100ΜΕ 

δΟΕΕΙΤ 66.03% (30%) ΡΕΧ50ΜΕ 


ν08ΑΒ Υδατοδιαλυτά, νεφροτρόπα, χαμηλής ωσμωτικότητας σκιαγραφικά ακτίνων «X» 

\/08ΑΒ02 ΙΟΗΕΧΟΕ 


0ΜΝΙΡΑ0υΕ/ΑηΊΘΓ3ίΐ3ηι ΙΝϋ.δΟί 64.7% (30)% 

ΙΝϋ.δΟί 64.7% (30)% 

ΙΝϋ.δΟί 75.5% (35)% 

ΙΝϋ.δΟί 75.5% (35)% 

\/08ΑΒ03 ΙΟΧΑΟΕΑΤΕ δΟϋΙΕΙΜ + ΙΟΧΑΟΕΑΤΕ ΜΕΟΕΙΙΜΙΝΕ 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΟΜί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ50Μί+ΙΝΡΑΡΡ 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΟΜί 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

ΗΕΧΑΒΒΙΧ 320/Ρ+Ν 

ΙΝϋ.δΟί 

(19.65+39.3)% (32%|) 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

(19.65+39.3)% (32%|) 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

(19.65+39.3)% (32%|) 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

Υ08ΑΒ04 ΙΟΡΑΜΙϋΟί 

10 ΡΑΜ1 ΒΟ/Γερολυ ματος 

δΟί.ΟΡ/ΒΕΟ 

61.24%(30%ΙΟϋΙΝΕ) 

ΡίΧΙ 00Μί(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) 


δΟί.ΟΒ/ΡΙΕΟ 

61.24%(30%ΙΟϋΙΝΕ) 

ΡίΧ20Μί(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) 


δΟί.ΟΒ/ΒΕΟ 

61.24%(30%ΙΟϋΙΝΕ) 

ΡίΧ50Μί(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) 

ΙΟΡΑΜΙΒΟ 200/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟί 

40.8% 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙΟΜί 

ΙΟΡΑΜΙΒΟ 300/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟί 

61.2% 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

61.2% 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

61.2% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

61.2% 

ΒΤΧΙΑΜΡΧδΟΜί 

ΙΟΡΑΜΙΒΟ 370/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟί 

75.5% 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

75.5% 

ΒΤΧΙΑΜΡΧΙΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

75.5% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

75.5% 

ΒΤΧΙΑΜΡΧδΟΜί 

Υ08ΑΒ05 ΙΟΡΒΟΜΙϋΕ 

ΕΙΕΤΒΑνίδΤ/δοήθπηρ 

ΙΝϋ.δΟί 

62.34%(30%ΙΟϋΙΝΕ) 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

62.34%(30%ΙΟϋΙΝΕ) 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

76.9%(37%ΙΟϋΙΝΕ) 

ΒΤΧ1 ΒΟΤΤίΕΧ200Μ ί 


ΙΝϋ.δΟί 

76.9%(37%ΙΟϋΙΝΕ) 

ΒΤΧ1 ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

76.9%(37%ΙΟϋΙΝΕ) 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

76.9%(37%ΙΟϋΙΝΕ) 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

\/08ΑΒ07 ΙΟΥΕΒδΟΕ 

ΟΡΤΙΒΑΥ 160/ΑΙίθΐ ΜθάίβγβΙ 

ΙΝϋ.δΟί 

33.9% (16% ΙΟϋΙΝΕ) 

10 ΒΟΤΤίΕδ ΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

33.9% (16% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 

ΟΡΤΙΒΑΥ 300/ΑΙΪ3 ΜβάίβγβΙ 

ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

10 ΒΟΤΤίΕδΧΙΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΟΒΟΤΤίΕδΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΟΒΟΤΤίΕδΧΙδΟΜί 
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ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΟΒΟΤΤίΕδΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧ75Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧ20Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΒΟΤΤίΕΧΙδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

63.6% (30% ΙΟϋΙΝΕ) 

1ΒΟΤΤίΕΧ75Μί 

ΟΡΤΙΠΑΥ 320/ΑΙί3 Μβάίδγδΐ 

ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΟΒΟΤΤίΕδΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧ200Μ ί 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΟΒΟΤΤίΕδΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧ75Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

1 ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

67.8% (32% ΙΟϋΙΝΕ) 

1ΒΟΤΤίΕΧ75Μί 

ΟΡΤΙΠΑΥ 350/ΑΙΪ3 ΜθάίδγδΙ 

ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΟΒΟΤΤίΕδΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

10ΒΟΤΤίΕδΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΟΒΟΤΤίΕδΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

1 ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

74.2% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΙΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 

ν08ΑΒ08 ΙΟΡΕΝΤΟί 




ΙΜΑΘΟΡΑΟΙΙΕ/ΑιτηβΓΒΐιβΓη 

ΙΝϋ.δΟί 

54.8 (25% ΙΟϋΙΝΕ) 

νΐΑίΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

65.8%(30% ΙΟϋΙΝΕ) 

νΐΑίΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

65.8%(30% ΙΟϋΙΝΕ) 

\/ΙΑίΧ20Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

65.8%(30% ΙΟϋΙΝΕ) 

ΠΛΑΣ,ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

76.8% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

νΐΑίΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

76.8% (35% ΙΟϋΙΝΕ) 

νΐΑίΧδΟΜί 

νθδΑΒ09 ΙΟϋΙΧΑΝΟΕ 




νΐδΙ ΡΑΟΙΙ Ε/ΑηΐθΓ3ή3ΓΤΐ 

ΙΝϋ.δΟί 

305ΜΘ(150Μ3 ϋ)/Μί 

ΒΤΧ1 ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

550Μ3(270Μ3 ϋ)Μί 

ΒΤΧ1 ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

550Μ3(270Μ3 ϋ)Μί 

ΒΤΧ1 ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

550ΜΘ(270ΜΘ ϋ)Μί 

ΒΤΧ1\/ΙΑίΧ20Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

550ΜΘ(270ΜΘ ϋ)Μί 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

652ΜΘ(320ΜΟ ϋ)Μί 

ΒΊΧ1 ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

652ΜΘ(320ΜΟ ϋ)Μί 

ΒΤΧ1 ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

652ΜΘ(320ΜΘ μ)Μί 

ΒΤΧ1\/ΙΑίΧ20Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

652ΜΘ(320ΜΘ μ)Μί 

ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

νΟδΑΒΙΟ ΙΟΜΕΡΒΟΕ 




ΙΟΜΕΒΟΝ/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟί 

30% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

30% 

ΒΤΧ1ΑΜΡΧ20Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

35% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

30% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

30% 

ΒΟΤΤίΕΧΙδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

30% 

ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

30% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

35% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

35% 

ΒΟΤΤίΕΧΙδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

35% 

ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

35% 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

40% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

40% 

ΒΟΤΤίΕΧΙδΟΜί 
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ν08ΑΒ11 ΙΟΒΙΤΡίΙϋΟΕ 

ΙΝϋ.δΟί 

ΙΝϋ.δΟί 

40% 

40% 

ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 

ΧΕΝΕΤΙΧ/Ρ+Ν 

ΙΝϋ.δΟΙ_ 

548,4ΜΘ(250ιτΐ9 Ι)/Μί 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΜί+ΑΠΟΣ. 


ΙΝϋ.δΟΙ_ 

658.1 Μ(3(300ΜΟ Ι/Μί 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ικυ.δοι 

658.1 Μ(3(300ΜΟ ΙΥΜί 

ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί- 

658.1 ΜΟ(300Μ(3 Ι)/Μί 

ΒΟΤΤίΕΧ20Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

658.1 ΜΘ(300Μ6 Ι/Μί 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

767.8ΜΟ(350ΜΘ Ι^Μί 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

767.8Μ<3(350Μ(3 ΐγΐΥΙί 

ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

767.8ΜΘ(350ΜΟ Ι^Μί 

ΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 


ν08Αϋ Μη υδατοδιαλυτά σκιαγραφικά ακτίνων X 

νΟδΑϋΟΙ ΕΤΗΥί Ε5ΤΕΠ5 ΟΡ ΙΟϋΙΖΕϋ ΡΑΤΤΥ ΑΟΙϋδ 

ϋριοϋοί υίΤΡΑ-ΡίυΐϋΕ/ρ+Ν οΐίΥ.ΐΝϋ 48%ι<χ>ινε βτχιαμρχιομι 

ν08Β Σκιαγραφικά ακτίνων X, μη ιωδιούχα 

ν08ΒΑ Σκιαγραφικά ακτίνων X, περιέχοντα θειϊκό βάριο 

Υ08ΒΑ02 ΒΑΡΙΙΙΙΜ δίΙίΡΑΤΕ 


ΜΙΟΡΟΡΑΩίΙΕ/Ρ+Ν 

ΡΟ.ΟΒ.δϋ 

336.20/δΙΝβίΕ ΡΟδΕ 

ΡΕΧ350Θ 

Υ08Ο Σκιαγραφικά μαγνητικής τομογραφίας 


ν08ΟΑ Παραμαγνητικά σκιαγραφικά 

Υ080Α01 ΟΑϋΟΡΕΝΤΕΤΑΤΕ ϋΙΜΕΟΕΙΙΜΙΝΕ 



ΜΑΘΝΕνίδΤ/δοήβηηθ 

ΙΝϋ.δΟί 

469.01 ΜΟ/Μί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

469.01 Μβ/Μί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙδΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

469.01 ΜΘ/Μί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ20Μί 

ν08ΟΑ02 ΟΑϋΟΤΕΡίΙΟ ΑΟΙϋ 




ϋΟΤΑΡΙΕΜ/Ρ+Ν 

ΙΝϋ.δΟί 

27,932% 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

27,932% 

ΒΤΧίνίΑίΧΙδΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

27,932% 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ20Μί 

ν08ΟΑ03 ΟΑϋΟΟΙΑΜΙϋΕ 




0ΜΝΙδ0ΑΝ/ΑιτΐθΓ3ίΐ3ηι 

ΙΝϋ.δΟί 

287ΜΘ/Μί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

287ΜΘ/Μί 

ΒΤΧ1ΠΛ. ΦΙΑΛΗΧΙΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

287ΜΘ/Μί 

ΒΤΧ1ΠΑ. ΦΙΑΛΗΧΙδΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

287ΜΘ/Μί 

ΒΤΧ1ΠΛ. ΦΙΑΛΗ Χ20Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

287ΜΘ/Μί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙδΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

287ΜΘ/Μί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ20Μί 

Υ080Α05 ΜΑΟΝΑΡΟϋΙΡΙΡΙ ΤΠΙΒΟϋΙΙΙΜ 



ΤΕδίΑδΟΑΝ/ΝγοοΓΠθά Ιιτΐ39ίη9 

ΙΝϋ.δΟί 

0.01 ΜΜΟίΥΜί 

ΙΕίΧδΟΜί 

ν08ΟΑ08 ΟΑϋΟΒΕΝΑΤΕ ϋΙΜΕΟΕΙΙΜΙΝΕ 



ΜυίΤΙ ΗΑΝΟΕ/Γερολυματος 

ΙΝϋ.δΟί 

529ΜΘ/Μί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

529ΜΟ/Μί 

ΒΤΧίνίΑίΧΙδΜί 


ΙΝϋ.δΟί 

529ΜΟ/Μί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ20Μί 


ΙΝϋ.δΟί 

529ΜΟ/Μί 

ΒΤΧίνίΑίΧδΜί 
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ν08ΟΑ09 ΟΑΟΟΒΙΙΤΠΟΙ. 

ΟΑΟΟνίδΤ/δοήβπηο ΙΝϋ.301 ΙΜΜΟΕ/ΜΙ 

ΟΑϋΟνίδΤ ΡΡδ/δοίΐθΠΠ9 ΙΝϋ.δΟ.ΡΡδ 1 ΜΜΟΙ7ΜΙ 

νοβΟΒ Παραμαγνητικές ουσίες 

ν08ΟΒ03 ΡΕΡυΟΑΒΒΟΤΒΑΝ 

ΒΕδΟνίδΤ/δοίιβπηο ΙΙ\υ.30.ΡΡ3 0,5 ΜΜΟΙ_/Ρθ/1 ΜΙ_ 

νοβϋ Σκιαγραφικά υπερήχων 

νοβϋΑ Σκιαγραφικά υπερήχων 

ν08ϋΑ δυΐΡΗυΠ ΗΕΧΑΡΕυΟΠΙϋΕ 

δΟΝΟνυΕ/Γερολυματος ΙΝΡδϋ 8ΜΙ7ΜΙ 

νΟδϋΑ ΟΑΕΑΟΤΟδΕ + ΡΑΕΜΙΤΙΟ ΑΟΙϋ 

Ι-νίδΤ/δοίΐβπηρ ϋΡϊ.ΡΟ.ΙΝυ (3.996+0.004)Θ/νΐΑί 


ΒΤΧΐνΐΑ1_Χ30ΜΙ_ 

ΒΤΧ1ΡΡ.δΥΡ.Χ15ΜΙ_ 


ΒΤΧ1ΡΡ3 Χ1,4Μ1_+1 


ΒΤΧΐνΐΑΙ+1 ΑΜΡΧ20ΜΙ3 
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ΜΕΡΟΣ III: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΣΕ ■ Σύσταση Επιτροπής 

ΠΕ ■ Περιορισμός στην Ένδειξη 

ΠΔ τ Περιορισμός στη Διάθεση 

Επεξηγήσεις Περιορισμών Διάθεσης 


ΠΔ.1 Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Β, Γ) 

ΠΔ.3 Μόνο με ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία 

ΠΔ.4 Μόνο με ειδική συνταγή ναρκωτικών του Ν.1729/87 (Φάρμακα Πίνακα Δ, ΓΣ) 

ΠΔ.5 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

ΠΔ.6 Γνωμάτευση/έγκριση ειδικής επιτροπής με διαδικασία που καθορίζει το ΥΥΠ 
ΠΔ.8 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά ογκολογικά, αιματολογικά κέντρα) 

ΠΔ.9 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών) 

ΠΔ.10 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (Μ.Ε.Θ. εμφραγμάτων) 

ΠΔ.11 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά νεογνολογικά κέντρα) 

ΠΔ.12 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛ) 

ΠΔ.13 Μόνο για νοσοκομεική χρήση (σε μονάδες αντιμετώπισης καρδιολογικών προβλημάτων) 

ΠΔ.14 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά κέντρα μεταμοσχεύσεων) 

ΠΔ.15 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (χορήγηση με συνταγή του θεράποντα ιατρού με ευθύνη του Διευθυντού της κλι¬ 
νικής) 

ΠΔ.16 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από εξειδικευμένους ιατρούς 

ΠΔ.17 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες με κατάλληλο εξοπλισμό για μηχανική υποστήριξη) 

ΠΔ.18 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά κέντρα αιμοκάθαρσης, ογκολογικά, αιματολογικά) 

ΠΔ.19 Μόνο σε νοσοκομειακές μονάδες υπό την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη χρήση κυτταροτοξικής χημειοθερα¬ 
πείας 

ΠΔ.20 Συνταγογράφηση και χορήγηση αποκλειστικά από ειδικό ιατρό (αιματολόγο) 

ΠΔ.21 Με ειδική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία σύμφωνα με την εγκύκλιο 40118/31 10-2002 του ΕΟΦ 
ΠΔ.23 Περιορισμένη μη ανανεώσιμη ιατρική συνταγή 

ΠΔ.24 Συνταγογράφηση και παρακολούθηση από ειδικούς ιατρούς με εμπειρία στην θεραπεία της υπογονιμότητας 
ΠΔ.25 Με ιατρική συνταγή μόνο από Νευρολόγους και Ψυχιάτρους 

ΠΔ.26 Χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για τις εγκεκριμένες ενδείξεις. Η ένδειξη του φαρμάκου να εγκρίνεται από 
κρατικά νοσοκομεία όπως ορίζεται στην υπ' αριθ. ΥΒΑ 8836/7-11-95. 

ΠΔ.27 Με ελεγχόμενη ιατρική συνταγή περιορισμένης χρήσης 

ΠΔ.29 Η αγωγή θα πρέπει να γίνεται μόνο με την καθοδήγηση ιατρού έμπειρου στην θεραπευτική αντιμετώπιση του 
τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη 
ΠΔ.30 Να συνταγογραφούνται μόνο από Ουρολόγο 

ΠΔ.32 Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών των οποίων η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία ή νοσηλευτι¬ 
κά ιδρύματα με κατάλληλα διαγνωστικά μέσα. Η μετέπειτα χορήγηση και παρακολούθηση των ασθενών μπορεί 
να γίνεται και εκτός νοσοκομείου. 

ΠΔ.33 Από τα φαρμακεία με αιτιολογημένη φυλασσόμενη συνταγή διετούς διάρκειας χορηγούμενη από παιδιάτρους, 

ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολόγους και επιμέρους ειδικότητες παθολογίας όπως ορίζονται από την 
κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αποδεκτές, κατά τη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης σε κοινοτικό επί¬ 
πεδο, ενδείξεις του συγκεκριμένου εμβολίου. 

ΠΔ.34 Να συνταγογραφούνται μόνο από ιατρό Ενδοκρινολόγο ή Ογκολόγο 

ΠΔ.35 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. Η αρχική ένδειξη να τίθεται σε εξειδικευμένα κέντρα 

ΠΔ.36 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση (ειδικά αιματολογικά κέντρα) 

ΠΔ.37 Να συνταγογραφούνται μόνο από ιατρό Ογκολόγο ή Αιματολόγο 
ΠΔ.38 Να συνταγογραφούνται μόνο από ιατρό Ογκολόγο 

ΠΔ.39 Προορίζεται για περιπατητικούς ασθενείς αλλά η χρήση του μπορεί να έχει πολύ σοβαρές παρενέργειες και 
συνεπώς απαιτείται συνταγή χορηγούμενη κατ’ ανάγκην από ειδικό καθώς και ειδική παρακολούθηση κατά τη 
διάρκεια της αγωγής. 

ΠΔ.40 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από εξειδικευμένους ιατρούς στον πρόωρο τοκετό 
ΠΔ.41 Αυστηρά νοσοκομειακή χρήση και υπό την επίβλεψη ειδικού Ογκολόγου ή Αιματολόγου 

ΠΔ.42 Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά από ιατρό έμπειρο στην χορήγηση κυτταροτοξι- 
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κής χημειοθεραπείας και να τελεί υπό την ευθύνη του. 

ΠΔ.43 Χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για τις εγκεκριμένες ενδείξεις. Η ένδειξη του φαρμάκου να εγκρίνεται από 
κρατικά νοσοκομεία. 

ΠΔ.44 Η αγωγή πρέπει να ξεκινήσει στο νοσοκομείο από εξειδικευμένο προσωπικό στις μεταμοσχεύσεις νεφρών και 
καρδιάς και η συνέχιση της αγωγής μπορεί να γίνεται και εκτός νοσοκομείου υπό την επίβλεψη όμοια εξειδικευ- 
μένου προσωπικού. 

ΠΔ.45 Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση και σύμφωνα με την υπαρ. Α6/1398/19-4-89 απόφαση του ΥΥΠ και την υπαρ. 

Υ6α776/20-7-93 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 536/20-7-93) από Ρευματολόγους και Παιδιάτρους Ρευματολόγους 
ΠΔ.46 Η διάγνωση και η προμήθεια πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα με κατάλληλα διαγνω¬ 
στικά μέσα, αλλά η χορήγηση και η παρακολούθηση των ασθενών μπορεί να γίνεται και εκτός νοσοκομείου από 
ειδικούς ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση και την αγωγή της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. 

ΠΔ.47 Προορίζεται για εξωτερικούς ασθενείς αλλά η χρήση του μπορεί να έχει πολύ σοβαρές παρενέργειες και συνε¬ 
πώς απαιτείται συνταγή χορηγούμενη κατ’ ανάγκη από ειδικό που εχει εμπειρία στη θεραπευτική αντιμετώπιση 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας καθώς και ειδική παρακολούθηση κατά την διάρκεια της αγωγής 
ΠΔ.48 Πρέπει να χορηγείται υπό την επίβλεψη ειδικευμένου ιατρού στην χημειοθεραπεία αιματολογικών κακοηθειών 
ΠΔ.49 Χορήγηση μόνο από ΟΚΑΝΑ ή άλλα εξουσιοδοτημένα κέντρα από το Υπ.Υ.Π. 

ΠΔ.50 Η χορήγηση τους επιτρέπεται ως συμπληρωματική αποτρεπτική αγωγή σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτη¬ 
σης από οπιοειδή και αλκοόλης υπό την προϋπόθεση της συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης 
ΠΔ.51 Χορήγηση στην επείγουσα αντιμετώπιση της τοξίκωσης από οποιοειδή. 

ΠΔ.52 Η αρχική διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο ή νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά η παρακολούθηση των ασθε¬ 
νών μπορεί να γίνεται και εκτός νοσοκομείου. 

ΠΔ.53 Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 
7/2/1578/02. 

ΠΔ.54 Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 
7/809/99. 

ΠΔ.55 Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 
7/1023/01 

ΠΔ.56 Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 
7/1088/99 

ΠΔ.57 Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 
7/1122/99 

ΠΔ.58 Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 
7/732/00 

ΠΔ.59 Η χορήγηση γίνεται από φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου και από τα υγειονομικά κέντρα σύμφωνα με την 
Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 7/809/99. 


Επεξηγήσεις Συντμήσεων Φαρμακοτεχνικών Μορφών 


Αϋ.ΜΕΟ.ΒΑΝ - 3άή.ιτΐθά. όεηάερβ = Επίδεσμος αυτοκόλ¬ 
λητος εμποτισμένος με φάρμακο 

ΑΕΠ.Ε.ΜΟ - 3ΘΓΌ30Ι ΙίηρυβΙ ιτιά = Αερόλυμα για επί ή υπο¬ 
γλώσσια χορήγηση σταθ. δόσεων 

ΑΕΠ.ΜΟ.ΙΝΗ - 3θγο3οΙ ιτιά ίηή3ΐ3ΐίοη = Αερόλυμα για 
εισπνοή, σταθερών δόσεων 

ΑΕΠ.Ν.ΜΟ - 3ΘΓΌ30Ι Π33 ιτιά = Αερόλυμα ρινικό, σταθε¬ 
ρών δόσεων 

ΑΕΠ.ΤΟΡ - 3βΐΌ3θΙ Ιορ = Αερόλυμα για τοπική χρήση 

ΒΕΑϋ δυ.\Λ/Ι - όβ3ά 3υ ννί = Αλυσίδα σφαιριδίων σε πολύι- 
νο χειρουργικό σύρμα 

ΒΕ.ΙΒ.30Ε - 61. ίτ. βοΐυΐίοη = Διάλυμα έκπλυσης ουροδό¬ 
χου κύστης 

ΒΟΝ.ΟΕΜ - όοηθ οβητθηΐ = Στείρα συνδετική ύλη οστών 

ΟΑ.δΟΕ.ΟΠ - 933ΐτο-ΓΘ3Ϊ3ΐ3ηΐ οβρβυΐβ, 3θίΙ = Γαστροαν¬ 
θεκτικό καψάκιο, μαλακό 

ΟΑΡ.δΟΕ.ΡΠ - ρτοΐοηρβά τβΙθ33θ οβρβυΐβ, βοίΐ = Καψάκιο 
παρατεταμένης αποδέσμευσης, μαλακό 


Ο.ΤΑΒ - ο. Ι301θί3 = Δισκία επικαλυμμένα 
0/3.30Ε.ΙΝ - οοηοθηίτ3ίβ ίοτ βοΐυίίοη ίοτ ίηίυβίοη = 

Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυ¬ 
ση 

ΟΑΝϋΥ - οβηάγ = Καραμέλλα 
ΟΑΡδ - οβρβυΐθβ = Κάψουλες 

ΟΑΡδ.ΙΝΗ - οβρβυΐθβ ίηή3ΐ3ίίοη = Κάψουλες για εισπνοές 
ΟΑΡδ.ΝΑ.ΙΝΗ - οβρβυΐθβ η33 ίηή3ΐ3ΐίοη = Κάψουλες για 
ρινικές εισπνοές 

ΟΑΡδ.δ.Β. - 03ρ3υΙβ3 3.τ = Κάψουλες βραδείας αποδέ¬ 
σμευσης 

ΟΑΡδ.νΑΟ - 03ρ3υΙβ3 ν3ρ = Κάψουλες κολπικές 
ΟΗΟΟΟΕ - οήοοοΐ3ίθ = Σοκολατάκι 
ΟΗνν.ΟυΜ - οήνν ρυιτι = Τσίχλα 
ΟΗνν.ΟΑΡδ - οήνν οβρβυΐββ = Κάψουλες μασώμενες 
ΟΗνν.δνν.ΟΡΑ - οήνν. βνν. 9Γ3ηυΙβ3 = Κοκκία για μάσηση ή 
κατάποση 

ΟΗνν.ΤΑΒ - οήνν Ι3ή1βΐ3 = Δισκία μασώμενα 
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00.Π.Ε.Ο.ΤΑΒ - σοη τ. I. ο. ΙβόΙβίβ = Δισκία επικαλυμμένα 
με υμένιο, ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
ΟΟ.Π.δ.Ο.ΤΑΒ - σοη. η 3 . σ. ΙβόΙβίβ = Δισκία ζαχαρόπηκτα 
ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
ΟΟΝ - σοηβ 3 = Κώνοι 

ΟΟΝ.ΟΕΙ.δΟΕ - οοηοθηΐτβίθ ίοτ συΐ 3 ησου 3 βοίυίίοη = Δερ¬ 
ματικό διάλυμα, πυκνό διάλυμα για αραιώση 
ΟΟΝ.Π.ΟΑΡδ - σοη. η σβρβυίθβ = Κάψουλες ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης 

ΟΟΝ.Π.ΤΑΒ - σοη. η ΙβόΙθίβ = Δισκία ελεγχόμενης αποδέ¬ 
σμευσης 

ΟΟΒΝ.ΡΑϋ - οοιτι ρ 3 ά = Επικάλιο 
ΟΒ.ΕΧΤ.υδ - στθβιτι θχΙ υββ = Κρέμα εξωτερικής χρήσης 
ΟΠ.ΟΠΑΝ - τηοάίίίθά γθΙθ 33 θ ρτβηυΐθβ = Κοκκία ελεγχό¬ 
μενης αποδέσμευσης 

Οδ.ΙΝά.δΟΕ - σοησθηΙΤ 3 ΐθ ίοτ βοίυίίοη ίοτ ίη]θοίίοη = 
Πυκνό διάλυμα για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος 
Οδ.ΠΕΟ.δΟΕ - οοηοβηίτβΐβ ίοτ τθοίβί βοΐυΐίοη = Πυκνό 
διάλυμα για παρασκευή ορθικού διαλύματος 
Ο/δ.δΟΕ.ΙΝ - οοηοθηΙΤ 3 ίθ ίοτ βοίυίίοη ίοτ ίηίυβίοη = 

Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος για έγχυση 
ΟΙΓΓ.δΟΕ - συίβηθουβ βοΐυίίοη = Δερματικό διάλυμα 
ΟυΤ.δΡ.Ρϋ - συί 3 ηβου 3 βρτβγ, ροννάβτ = Δερματικό εκνέ- 
φωμα, κόνις 

ΟυΤ.δΡ.δυδ - συίβηβουβ βρτβγ, βυβρθηβίοη = Δερματικό 
εκνέφωμα, εναιώρημα 

ουτ.δυδΡ - συΐβηβουβ βυβρθηβίοη = Δερματικό εναιώ¬ 
ρημα 

ϋΕΝΤΑΕ.ΟΕΕ - άβηίΗΐ ςβΙ = Οδοντική γέλη 
ΟΙΡ.δΟΕ - άίρ βοίυίίοη = Διάλυμα εμβάπτισης 
ϋΙΡ.δυδΡ - άίρ βυβρθηδίοη = Εναιώρημα εμβάπτισης 
ϋίδ/ΟΗ.ΤΑΒ - άίβρθΤδίόίβ/σήνν Ιβόίθίβ = Δισκία για δια- 
σπορά ή μασώμενα 

ΟΙδΡ.ΤΑΒ - άίβρθτβίόίθ Ιβόίθίβ = Δισκία για διασπορά 
ΟΠ.ΡΟ.ΙΝά - άτ ρά ίηίθοίίοη = Ενέσιμο ξηρό 
ΟΠ.ΙΝά.δ.Π. - άτ ίηίθσίίοη 3.τ = Ενέσιμο ξηρό βραδείας 
αποδέσμευσης 

Ε.Ο.ΟΑΡδ - θ.σ σβρβυΐθβ = Κάψουλες εντεροδιαλυτές 
Ε.Ο.ΤΑΒ - β.σ Ι301θί3 = Δισκία εντεροδιαλυτά 
Ε.Ε.Ο.ΤΑΒ - θ.ί.σ Ιβόίθίβ = Δισκία εντεροδιαλυτά επικαλυμ¬ 
μένα με υμένιο 

Ε.δ.Ο.ΤΑΒ - θ. 3.0 ΐβόίθΐδ = Δισκία ζαχαρόπηκτα εντερο- 
διαλυτά 

ΕΑ.ΕΥ.Ν.δΟ - Θ 3 Τ θγθ η 33 βοΐυΐίοη = Διάλυμα ωτικό- 
οφθαλμικό-ρινικό 

ΕΑ.ΕΥ.ΟΙΝΤ - Θ 3 Τ βγθ οίηΐτηθηί = Αλοιφή ωτική-οφθαλμική 
ΕΑ.ΕΥ.δΟΕ - Θ 3 Τ θγβ βοίυίίοη = Διάλυμα ωτικό οφθαλμικό 
ΕΑ.δΟΕ - θβτ βοίυίίοη = Διάλυμα ωτικό 
ΕΑΠ.ΟΠΕΑΜ - Θβτ στθβιτι = Ωτική κρέμα 
ΕΑΠ.ΟΠ.ΕΜυ - θβτ άτορβ θτηυίβίοη = Ωτικές σταγόνες, 
γαλάκτωμα 

ΕΑΠ.ΟΠ.δυδ - Θ 3 τ άτορβ, βυβρθηβίοη = Ωτικές σταγόνες, 
εναιώρημα 

ΕΑΠ.ΟΕΕ - Θβτ ρθί = Ωτική γέλη 
ΕΑΠ.ΟΙΝΤ - θβτ οίηίτηθηΐ = Αλοιφή ωτική 
ΕΑΠ.ΡΟννϋΕΠ - Θβτ ροννάβτ = Ωτική κόνις 
ΕΑΠ.δΡΠ.δΟ - Θβτ βρτβγ, βοίυίίοη = Ωτικό εκνέφωμα, διά¬ 


λυμα 

ΕΑΡΙ.δΡΡΙ.δυ - Θβτ βρτβγ, βυβρθηβίοη = Ωτικό εκνέφωμα, 
εναιώρημα 

ΕΑΠ.ννΑδ.ΕΜ - θβτ ννββή θτηυίβίοη = Ωτικό πλύμα, γαλά¬ 
κτωμα 

ΕΑΠ.ννΑδ.δΟ - θβτ ννββίτ, βοίυίίοη = Ωτικό πλύμα, διάλυ¬ 
μα 

ΕΕ.ΤΑΒ - θίί ίβόίθίβ = Δισκία αναβράζοντα 
ΕΕ.νΑΟ.ΤΑΒ - θίί νβρ ίβόίθίβ = Δισκία κολπικά αναβράζο¬ 
ντα 

ΕΕΕ.ΟΒΑΝ - θίί ρτβηυίθβ = Κοκκία αναβράζοντα 
ΕΕΕ.ΡΟ - θίίθτνθβοθηί ροννβτ = Αναβράζουσα κόνις 
ΕΕΙΧ - θίίχίτ = Ελιξήριο 

ΕΜΕΙΕ.ΕΧΤ.υ - θτηυίβίοη θχΙ υβ = Γαλάκτωμα εξωτερικής 
χρήσης 

ΕΜΕΙΕΟΕΕ- θτηυίβίοη-ρβί = Γαλάκτωμα-γέλη 
ΕΝϋΟΟ.ΟΕΕ- θηάοσθτνίσβί 0 βΙ = Ενδοτραχηλική γέλη 
ΕΝΕΜΑ - θηθίτιβ = Υποκλυσμός 
ΕΥ.ΟΒΟ.ΟΕΕ - θγθ βοίυίίοη ίοτ ρβί = Κολλύριο διάλυμα 
προς δημιουργία γέλης 

ΕΥ.ΟΒΟ.δΟΕ - θγθ άτορβ βοίυίίοη = Κολλύριο διάλυμα 
ΕΥ.ΟΒΟ.δυδ - θγθ άτορβ βυβρθηβίοη = Κολλύριο εναιώ¬ 
ρημα 

ΕΥ.ΕΑ.δΙΙδΡ - βγβ θβτ βυβρθηβίοη = Εναιώρημα οφθαλμι¬ 
κό ωτικό 

ΕΥ.ΝΑδ.δΟΕ - βγβ ηβββί βοίυίίοη = Διάλυμα οφθαλμικό 
ρινικό 

ΕΥ.δΟΕ.δΟ - βγβ βοίυίίοη βίηοίβ άοββ = Κολλύριο διάλυ¬ 
μα μιάς δόσης 

ΕΥ.δΡΒ - βγβ βρτβγ = Εκνέφωμα οφθαλμικό 
ΕΥΕ.ΩΒΕΑΜ - βγβ οτββιτι = Οφθαλμική κρέμα 
ΕΥΕΟΒ.ΡϋδΟ -βγβ άτορβ, ροννάβτ βηά βοίνθηί ίοτ 
βοίυίίοη = Οφθαλμικές σταγόνες, κόνις και διαλύτης 
για διάλυμα 

ΕΥΕ0Β.Ρ05Ρ - βγβ άτορβ, ροννάβτ βηά βοίνθηί ίοτ 
βυβρθηβίοη = Οφθαλμικές σταγόνες, κόνις και διαλύ¬ 
της για εναιώρημα 

ΕΥΕΟΒ.δΟΕν- βγβ άτορβ, βοίνθηί ίοτ τθοοηβΐίίυίίοη = 
Οφθαλμικές σταγόνες, διαλύτης για ανασύσταση 
ΕΥΕ.ΟΕί - βγβ ρθί = Γέλη οφθαλμική 
ΕΥΕΕΟ.δΟΕν - βγβ Ιοίίοη βοίνθηί ίοτ τθοοηβίίΐυίίοη = 
Οφθαλμικό πλύμα, διαλύτης για ανασύσταση 
ΕΥΕ.ΟΙΝΤ - βγβ οίηίτηθηΐ = Αλοιφή οφθαλμική 
Ε.Ο.ΤΑΒ - ί.σ ΙβόΙθΙβ = Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 
ΓΑΤ.ΟΙΝ.Ε.υ - ίβί οίηίτηθηΐ βχί υβ = Λιπαρή αλοιφή εξωτε¬ 
ρικής χρήσης 

ΕΙΕΜ.ΟΙΟΑΤ - ίίίτη σίοβίπζβηί = Ταινία επουλωτική 
ΓΟΑΜ - ίοβτη = Αφρός 

ΟΑδΤΠΟ.ΕΜΕΙ - 933 ίτοθηΙθτβΙ θτηυίβίοη = Γαστρεντερικό 
γαλάκτωμα 

ΟΑδΤΠΟ.δΟΕ - 933 ίτοθηΙθτβΙ βοίυίίοη = Γαστρεντερικό 
διάλυμα 

ΟΑδΤΠΟ.δΕΙδ - 933 ίτοθηΙθτβΙ βυβρθηβίοη= Γαστρεντερικό 
εναιώρημα 

ΟΑΠΟ.Ρδ - 93 Γ 9 ίβ ροννβτ ίοτ βοίυίίοη = Γαργαρίσματα, 
κόνις για διάλυμα 

ΟΑΠΟ.Τδ - ρθΐ'θίβ Ι301β1 ίοτ βοίυίίοη = Γαργαρίσματα, 
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δισκίο για διάλυμα 
(3ΑΡΚ3ΕΕ - 93Γ9ΐβ = Γαργαρίσματα 
(3ΕΙ_ - ρβΙ = Γέλη 

(3ΕΕ.ΟΑΡ5 - ρβΙ 03ρ5υΙβ5 = Δισκία σε σχήμα κάψουλας 
επικαλυμμένα με ζελατίνη 

(3Π.ΟΑΡ - 935ΐΓ0-Γθ5ί5ΐ3ηΐ 03ρ5υΙβ, ή3τά = Γαστροανθε¬ 
κτικό καψάκιο, σκληρό 

ΘΠ.ΘΠΑΝ - 9 3 5ΐΓ0-Γθ5ΐ5ί3ηΙ 9Τ3ηυΙβ3 = Γαστροανθεκτικά 
κοκκία 

0ΕΕ.0.Ρ03 - 9 Θ Ι 03ρ3υΙθ3 ρβτ 03 = Γέλη-κάψουλα για ρβτ 
03 χορήγηση 

ΟΕΕ.Ο.Ε.υ - ρβΙ 03ρ3υΙθ3 βχί υβ = Γέλη-κάψουλα για εξω¬ 
τερική χρήση 

(3ΕΕ.ΟΠΑΕ - ρβΙ 0Γ3| = Γέλη για ρβτ 03 χορήγηση 
(3ΕΕ.ΕΧΤ.ΕΙ3 - ρβΙ θχΙ υ3 = Γέλη εξωτερικής χρήσης 
(3ΕΕ.ΟΠ.ΤΟΡ - ρβΙ στ3ΐ Ιορ = Γέλη στοματική τοπική 
(3ΕΕ.50.0Π - ρβΙ 3ίη9ΐβ άοβθ οτβΙ = Γέλη σε συσκευασία 
μιας δόσης για ρβτ 03 χορήγηση 
ΟΙΝΟίν.ΟΑΡ - οΐΌΐτιυσο33ΐ σβρβυΐβ, 3θίί = Στοματικό 
καψάκιο 

(3ΠΑ ΟΠ 3ϋ - 9Τ3ηυΙθ3 οτβΙ βίηρΙβ άοβθ = Κοκκία μιας 
δόσης για πόσιμο υγρό 

(3ΠΑ ΟΠ 30Ε - 9Τ3η στ βοΐυΐίοη = Κοκκία για πόσιμο διά¬ 
λυμα 

ΟΠΑ ΟΡ 5ΕΙ5 - 9Τ3Π στ βυβρβηβίοη = Κοκκία για πόσιμο 
εναιώρημα 

ΗΑΕΜ0Ρ.50Ε - βοΐυΐίοη ίοτ ή3θηιοίίΙΐΓ3ΐίοη = Διάλυμα 
αιμοδιήθησης 

ΙΜΡ.ΟΟ.ΟΟΤ. - ΪΓηρ οο οοί = Βαμβάκι πεπιεσμένο εμποτι¬ 
σμένο για εισπνοές 

ΙΜΡΕ.ΟΗΑΙΝ - ίητρίβηίβΐίοη σίΐ3ίη = Εμψύτευμα σε μορφή 
αλύσου 

ΙΜΡ.ΟΑΕΙΖΕ - ίητρ 93υ3θ = Γάζα εμποτισμένη 
ΙΜΡΕ.ΤΑΒ - ίιτιρΐ3ηΐ3ΐΙοη Ι301βΐ = Εμφυτευόμενο δισκίο 
ΙΜΡΕΑΝΤ - ίτηρΐ3Πί = Εμφύτευμα 

ΙΝΟΕΠ.ΤΑΒ - ίηΐΓ3θθτνίθ3ΐ Ι301θΐ3 = Δισκία ενδοτραχηλικά 
ΙΝΕΕΙ5 - ίηίυβίοη = Έγχυμα 
ΙΝΗ.ΕΜυ.Ν - ϊηΓΐ3ΐ3ΐίοη θτηυΙβίοη = Γαλάκτωμα για 
εισπνοή με εκνεφωτή 

ΙΝΗ.0Α5 - ίηή3ΐ3ΐίοη 933 = Αέριο για εισπνοή 
ΙΝΗ.50Ε.Ρ - ρτθ33υηζβά ίηή3ΐ3ΐίοη, ΒοΙυίίοη = Διάλυμα 
για εισπνοή υπό πίεση 

ΙΝΗ.ΝΕ.50Ε - ηβόυΐίβθτ βοΐυΐίοη = Διάλυμα για εισπνοή 
με εκνεφώτη 

ΙΝΗ.ΝΕ.3ΕΙ - ϊηΓΐ3ΐ3ΐϊοη βυβρβηβίοη ίοτ ηθόυϋδθτ = Εναιώ¬ 
ρημα για εισπνοή με εκνεφωτή 
ΙΝΗ.Ρ0ΌΟ3 - ίηή3ΐ3ΐίοη ροννθτ, ρτβάίβρθηβθά = Σκόνη 
για εισπνοή, σε δόσεις 

ΙΝΗ.30Ε.Ν - ίηή3ΐ3ΐίοη βοΐυΐίοη = Διάλυμα για εισπνοή με 
εκνεφωτή 

ΙΝΗ.30Ε.Ρ - ρΐΌ33υπζθά ίηίΐ3ΐ3ίίοη, βοΐυΐίοη = Διάλυμα 
για εισπνοή υπο πίεση 

ΙΝΗ.3ΕΙ3.Ν - ίηή3ΐ3ΐίοη βυβρβηβίοη = Εναιώρημα για 
εισπνοή με εκνεφωτή 

ΙΝΗ.5ΕΙ3.Ρ - ρΐΌ33υπζβά ίηή3ΐ3ΐίοη, βυβρβηβίοη = Εναιώ¬ 
ρημα για εισπνοή υπό πίεση 

ΙΝΗλ/ΑΡ.ΕΙ - ίηή3ΐ3ΐίοη νβρουτ, Ιίρυίά = Υγρό για εισπνεό- 


μενους ατμούς 

ΙΝΗλ/ΑΡ.ΟΙ - ίηΓΐ3ΐ3ΐϊοη νβρουτ, οίηΐτηβηΐ = Αλοιφή για 
εισπνεόμενους ατμούς 

ΙΝΗΥΑΡ.50. —ίηΓΐ3ΐ3ΐϊοη νβρουτ, ΒοΙυίίοη = Διάλυμα για 
εισπνεόμενους ατμούς 

ΙΝΗλ/ΑΡ.ΤΑ - ίηΓΐ3ΐ3ΐϊοη νβρουτ, ί301βί = Δισκίο για εισνεό- 
μενους ατμούς 

ΙΝΗΑΕΑΤ - ίηή3ΐ3ΐίοη = Εισπνοή 
ΙΝά.ΑΙΠ.ΜΙ - ίη]βσΙίοη 3ίτ-ίίΙΙβά τηίστο3ρήβτΘ3 = Ενέσιμο 
(μικροσφαιρίδια πληρωμένα με αέρα) 

ΙΝά.ΟΟ.ΙΝΕ - ίηίβσΐ301θ σοησθηΙΤ3ΐίοη ίοτ ίηΙΤ3νβηου3 
ίηίυβίοη = Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος 
για ενδοφλέβια έγχυση 

ΙΝά.ΕΜΕΙ - θτηυΙβίοη ίοτ ίη]θοίίοη = Ενέσιμο γαλάκτωμα 
ΙΝά.ΕΜ.ΙΝΕ - ίη]θοί30Ιθ βιτιυΐδίοη ίηίυβίοη = Ενέσιμο γαλά¬ 
κτωμα για έγχυση 

ΙΝά.ΙΜΡΕ - ίη]Θ0ΐ30Ιβ ίτηρίβηΐ = Ενέσιμο εμφύτευμα παρα- 
τεταμένης δράσης 

ΙΝΘ.30.ΡΕ3 - ίη]θσίίοη βοΐυίίοη ίη ρτβίίΙΙθά βγτίηρβ = Ενέ¬ 
σιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 
ΙΝΘ.30Ε - ίη] 0 σί. βοΐυίίοη = Ενέσιμο διάλυμα 
ΙΝύ.30Ι_.ΙΝΡ - ίη]θοί. βοΐυίίοη ίηίυβίοη = Ενέσιμο διάλυμα 
για έγχυση 

ΙΝά.δΙΙΠΕΤ - ίηίβοί. βυβρθηβίοη τβΐ = Ενέσιμο εναιώρημα 
παρατεταμένης δράσης 

ΙΝύ.31Ι3Ρ - ίη)Θθί. βυδρβηδίοη = Ενέσιμο εναιώρημα 
ΙΝΤΡΑΕΙΤΈΕ - ίηΐτβυίβπηβ άβνίοβ = Ενδομήτριο εξάρτημα 
ΕΙΝΘ.ΤΑΒ - οτβΙ ΙγορήίΙί33ΐβ = Επιγλώσσιο δισκίο 
ΕΙΝΙΜ - Ιίηηίηηβηί = Χρίσμα 
ΕΟΤ - Ιοίίοη = Λοσιόν 
ΕΟΖ - Ιοζβη9β3 = Τροχίσκοι 

ΕΟΖ.ΟΟΜΡ - σοηηρτΘ33Θά Ιοζβηρβ = Συμπιεσμένος τροχί- 
σκος 

Ε.Ρ.ΙΝ\/Ε5.Ε - Ιγ ρά ίηνθβ. Ιίρυίά = Λυόφιλη σκόνη για 
υγρό ενδοκυστικής έγχυσης 
ΕΥ.ΙΝύ.δυΠ - Ιγ ίηίθσί. βυβρ τθί = Ενέσιμο λυόφιλο για 
εναιώρημα παρατεταμένης δράσης 
ΕΥΡΈΥΌΠ - Ιγ ρά βγθ άτορ3 = Κολλύριο ξηρό λυόφιλο 
ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ - Ιγ ρά ίν ίηίυδίοη = Ενέσιμο λυόφιλο για ενδο¬ 
φλέβια έγχυση 

ΕΥ.ΡΟ.ΙΝά - Ιγ ρά ίη]θσίίοη = Ενέσιμο λυόφιλο 
ΕΥ.ΡΟ.ΟΠ.5 - Ιγ ρά στ ΒοΙυίίοη = Σκόνη λυόφιλη για πόσι¬ 
μο διάλυμα 

ΕΥ.ΤΠΑΟΗ - ΙγορήίΙίζθά ροννθτ ίοτ Θηάσίτ3σήβ3ΐ 3άτηίη 
3ίίβτ ΤΘσοηΒΐίΙυίίοη = Σκόνη λυόφιλη για ενδοτραχεια- 
κή χορήγηση μετά από ανασύσταση 
ΜΌ.ΝΑ5.5Ρ - ιτιά Π333Ι 3ρτ3γ = Εκνέφωμα ρινικό σταθε¬ 
ρών δόσεων 

ΜΑΛ/Α5Η.Τ5 - τηουΐίι νν33ή, ί301θί ίοτ δοΐυίίοη = Δισκίο για 
παρασκευή διαλύματος για στοματικές πλύσεις 
ΜΑΒΜ - τη3ττηβΐ3άβ = Μαρμελάδα 
Μϋ.ΕΑ.δΡΠ - ιτιά β3τ 3ρτ3γ = Εκνέφωμα ωτικό σταθερών 

δόσεων 

ΜΕϋ.ΒΑΤΗ - τηβά 03ίή = Φαρμακευτικό λουτρό 
ΜΕϋ.Ε.δΟΑΡ - τηβά Ιίρυίά 303ρ = Σαπούνι υγρό φαρμα¬ 
κευτικό 

ΜΕϋ.δΗΑΜΡ - τηβά 3ή3τηροο = Σαμπουάν φαρμακευτικό 
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ΜΕϋ.δΟΑΡ - ιτιβά 303ρ = Σαπούνι φαρμακευτικό 
ΜΕϋ.δΡΟΝΟ - ιτιβά 3ροη9β = Σπόγγος φαρμακευτικός 
ΜΟυΤΗ.ϋΠΟΡ - ητουΐΐτ άτορβ = Στοματικές σταγόνες 
ΜΟΕΙΤΗ.ΡΑδΤ - τηουίή ρββίβ = Στοματικό φύραμα 
ΜΟΕΙΤΗ.δΡ.ΜΟ - τηουίή 3ρτ3γ τηβίβτβά άοβββ = Εκνέφω- 
μα στοματικό σταθερών δόσεων 
ΜΟυΤΗ.δΡΠ - τηουΙΙτ 3ρτ3γ = Εκνέφωμα στοματικό 
ΜΟΙΙΤΗ.δυδ - τηουΙΙτ νν3βή = Στοματικό εναιώρημα 
ΜΟυΤΗΑΛ/ΑδΗ - τηουίή νν3βή = Διάλυμα για στοματικές 
πλύσεις 

ΝΑΙΕ.ΕΑΩΕΙ - Π3ΪΙ Ιβοςυοτ = Λάκα ονύχων 
ΝΑδ.ΟΠΕΑΜ - Π333Ι οτβ3ητ = Ρινική κρέμα 
ΝΑδΌΠΈΜΕΙ - Π333Ι άτορβ βτηυίβίοη = Ρινικές σταγόνες, 
γαλάκτωμα 

ΝΑδ.ΕΑ.ΟΙΝ - Π333Ι Θ3Γ οίηΐτηβηΐ = Αλοιφή ρινική ωτική 
ΝΑδ.ΕΑ.δΟΕ - Π333Ι Θ3Γ βοίυίίοη = Διάλυμα ρινικό ωτικό 
ΝΑδ.ΟΕΕ - Π333Ι 9 θΙ = Γέλη ρινική 
ΝΑδ.ΟΙΝΤ - Π333Ι οίηίητθηΐ = Αλοιφή ρινική 
ΝΑδ.Ρϋ - Π333Ι ροννάθτ = Ρινική κόνις 
ΝΑδ.Ρϋ.ΜΟ - Π333Ι ροννάθτ ητβΙθΓβά άθ3β3 = Ρινική 
σκόνη σταθερών δόσεων 
ΝΑδ.δΟΕ - Π333Ι 3θΙυΙίοη = Διάλυμα ρινικό 
ΝΑδ.δΡΠ - Π333Ι 3ρτ3γ = Εκνέφωμα ρινικό 
ΝΑδ.ννΑδΕΙ - Π333Ι νν33ή = Ρινικό πλύμμα 
ΝΑδΌΡ.δυδ - Π333Ι άτορβ, βυβρβηβίοη = Ρινικές σταγό¬ 
νες, εναιώρημα 

ΝΑδΡΒΈΜΙΙ - Π333Ι 3ρτ3γ, βτηυίβίοη = Ρινικό εκνέφωμα, 
γαλάκτωμα 

ΝΑδΡΠ.δΟΕ - Π333Ι βρτβγ, βοΐυΐίοη = Ρινικό εκνέφωμα, 
διάλυμα 

ΝΑδΡΠ.δίΙδ - Π333Ι βρτβγ, 3υ3ρθΠ3ίοη = Ρινικό εκνέφω¬ 
μα, εναιώρημα 

ΟΙΕ.ΟΠ.ΕΙΙ - οίΐγ 0ΤΘ3ΓΠ θχϊ υβ = Ελαιώδης κρέμα εξωτε¬ 
ρικής χρήσης 

ΟΙΕ.ΟΠ - οίΙ 0Τ3Ι = Έλαιο πόσιμο 
ΟΙΕ.δΟΕ.ΟΠ - οίΙ βοΐυΐίοη οτ= Διάλυμα ελαιώδες πόσιμο 
ΟΙΕΥ ΙΝά - οίΐγ ίη]θοΐίοη = Ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 
ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ - οίηΐ θχϊ υββ = Αλοιφή εξωτερικής χρήσης 
ΟΙΝΤ.ΠΕΟ.Α- οίηίητθηΐ γθοϊ 3Ι 3άτη = Αλοιφή για χορήγη¬ 
ση από το ορθό 

ΟΡΌΙδΡ.ΤΑ- 0Γ3Ι άΪ3ρθΤ330Ιβ Ι301βΐ3 = Δισκία διασηειρω- 
μένα στο στόμα 

ΟΡΌΡ.ΕΜυ - 0Γ3Ι άτορβ βτηυίβίοη = Πόσιμες σταγόνες, 
γαλάκτωμα 

ΟΠ.Τ.ΟΙΝΤ - 0Γ3Ι ΐορ οίηΐτηβηΐ = Αλοιφή στοματική 
ΟΠ.δΟΌ - 0Γ3Ι 3θΙυΐίοη άτορβ = Διάλυμα πόσιμο, σταγό¬ 
νες 

ΟΡΙ.δΟΕ.δϋ - 0Τ3Ι βοΐυΐίοη 3ίη9ΐβ άοβθ = Διάλυμα πόσιμο 
σε συσκευασία μιας δόσης 

ΟΠ.δυ.Ο - 0Τ3Ι βυβρ άτορβ = Εναιώρημα πόσιμο, σταγό¬ 
νες 

ΟΠ.δυδ.ΟΡ - οτβΙ βυβρθηβίοη οοηΙτοΙΙθά τβίββββ = Εναιώ¬ 
ρημα πόσιμο ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
ΟΡΙ.Τ.δΟΕ - οτβΙ Ιορ. βοίυίίοη = Διάλυμα για τοπική στομα¬ 
τική χρήση 

ΟΠΑΓΈΜΕΙΕ - οτβΙ βτηυίβίοη = Γαλάκτωμα πόσιμο 
ΟΠΑΕ.δΟΕ - οτβΙ βοΐυΐίοη = Διάλυμα πόσιμο 


ΟΠΑΕ.ΡΟ - οτβΙ ροννάβτ = Σκόνη πόσιμη 
ΟΡΑΕ.δΕΙδΡ - οτβΙ βυβρβηβίοη = Εναιώρημα πόσιμο 
ΡΌΕΝ.ΟΙΝΤ - ρβηάβηΐ3ΐ οίηΐτηβηΐ = Περιοδοντική αλοιφή 
ΡΑδΤΕ - ρ3β1β = Δερματικό φύραμα 
ΡΑ.ΟΟ.ίΟΙΕ - ροννάβτ 3ηά ρτβ-3άτηίχ1υνββ ίοτ 

οοηοβηΐτβΐβ ίοτ ΙίροβοτηβΙ = Κόνις και ηρομείγματα για 
συμπύκνωμα προς παρασκευή λιποσομικής διασποράς 
για έγχυση 

ΡΟ.ΒΕΑΟ.ΙΡ - ροννάβτ ίοτ όίβάάβτ ίτπ93ίίοη = Σκόνη για 
έκπλυση ουροδόχου κύστεως 
ΡΟ.Ο.δΟ.ΙΝ. - ροννάβτ ίοτ οοηοβηίτ3ίβά βοίυίίοη ίοτ 
ίηίυβίοη= Κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή δια¬ 
λύματος προς έγχυση 

ΡΟΌΕΝΤ - ροννβτ άβηί3ί = Σκόνη οδοντιατρική 
ΡΟ.ΕΑ.δΟΕ - ρά 63Τ βοίυίίοη = Σκόνη για παρασκευή αττι¬ 
κού διαλύματος 

ΡΟ.ΕΥΌΠΟ - ρά βγβ άτορβ = Κολλύριο ξηρό 
ΡΟ.ΕΧΤ.υδ - ρά βχί υββ = Σκόνη εξωτερικής χρήσης 
ΡΟ.ΙΝΗ.ΜΟ - ρά ίηή3ΐ3ίίοη τηβίβτβά άοβββ = Σκόνη για 
εισπνοή, σταθερών δόσεων 

ΡΟ.ΙΝά.δΟΕ - ροννάβτ ίοτ βοίυίίοη ίοτ ίη]βοίίοη = Κόνις για 
ενέσιμο διάλυμα 

ΡΟ.ΙΝά.δΕΙδ - ροννάβτ ίοτ βυβρβηβίοη ίοτ ίη]βοίίοη = Κόνις 
για ενέσιμο εναιώρημα 

ΡΟ.ΟΠΌ - ρά οτβΙ άτορβ = Σκόνη για πόσιμες σταγόνες 
ΡΟ.ΟΠ.δϋ - ρά οτβΙ βίη 9 ίβ άοββ = Σκόνη μιας δόσης για 
πόσιμο υγρό 

ΡΟ.ΟΡΑ.δΟΕ - ρά οτβΙ βοίυίίοη = Σκόνη για πόσιμο διάλυ¬ 
μα 

Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ - ρά οτβΙ βυβρβηβίοη = Σκόνη για πόσιμο 
εναιώρημα 

Ρϋ.ΡΙ.ΘΑ.υ - ρά τήίηο935ίτίο υβ = Σκόνη για ρινογαστρι- 
κή χρήση 

Ρϋ.δΟ.Ε.υ - ρά βοίυίίοη βχί υβ = Σκόνη για διάλυμα εξω¬ 
τερικής χρήσης 

ΡΟ.δΟΕ.ΙΝΕ - ροννάβτ ίοτ βοίυίίοη ίοτ ίηίυβίοη = Σκόνη για 
διάλυμα προς έγχυση 

ΡΟ.δΟΕ.δΟ - ρά βοίυίίοη βίη 9 ίβ άοββ = Σκόνη και διάλυ¬ 
μα για πόσιμο υγρό μιάς δόσης 
Ρνν.ΡΕΟ.δΟ - ροννάβτ ίοτ τβοΐβί βοίυίίοη = Κόνις για ορθι- 
κό διάλυμα 

Ρνν.ΡΕΟ.δυ - ροννάβτ ίοτ τβοί3ί βυβρβηβίοη = Κόνις για 
ορθικό εναιώρημα 
ΡΕΕΕΕΤδ - ρβΙΙβίβ = Σύμπηκτα 
ΡΕδ - Ρ6333Π63 = Πεσσοί 
ΡΕΑδΤ - ρΐ3βίβτ = Έμπλαστρο 
ΡΡ.ΟΑΡ - ρτοίοη 9 βά τβίβ33β οβρβυίβ, ή3τά = Καψάκιο 
παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό 
ΡΡ.ΟΡΑΝ - ρτοίοηρβά τβίββββ 9Τ3ηυίββ = Κοκκία παρατε¬ 
ταμένης αποδέσμευσης 

ΡΡ.ΤΑΒ - ρτοίοηρβά τβίββββ ΙβόΙβί = Δισκίο παρατεταμέ¬ 
νης αποδέσμευσης 

Ρ5.0ΕΡ.0ΕΕ - ροννάβτ 3ηά βοίνβηί ίοτ βηάοοβτνίοβί 9 βί = 
Κόνις και διαλύτης για ενδοτραχηλική γέλη 
Ρδ.ΙΝά.δΟΕ - ροννάβτ 3ηά βοίνβηί ίοτ βοίυίίοη ίοτ 
ίη]βοίίοη = Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 
Ρδ.ΟΠ.δΟΕ - ροννάβτ 3ηά βοίνβηί ίοτ οτ3ί βοίυίίοη = 
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Σκόνη και διαλύτης για πόσιμο διάλυμα 
Ρ3.00.3113 - ροννάθτ 3ηά βοίνθηί ίοτ οτ3ί 3υ3ρβη3ίοη = 
Σκόνη και διαλύτης για πόσιμο εναιώρημα 
Ρ3.50Ε.ΙΝΕ - ροννάθτ 3ηά βοίνθηί ίοτ βοίυίίοη ίοτ ίηίυβίοη 
= Σκόνη και διαλύτης για διάλυμα προς έγχυση 
ΡΑΡ.301.ΤΑ - Τ3ρίά βοΙνθά ΐ301θΐ = Δισκίο ταχείας διάλυ¬ 
σης 

ΡΕ0.0ΑΡ3 - ΓΘ013Ι σβρβυΐθ, 3θίΐ = Ορθικό καψάκιο μαλα¬ 
κό 

ΡΕΟ.ΕΜυ - τβοΐ3ΐ θτηυίβίοη = Ορθικό γαλάκτωμα 
ΡΕΟ.ΟΕΕ - ΓθσΙβΙ ςβΙ = Ορθική γέλη 
ΡΙΕ0.50Ε - ΓθσΙβΙ βοΐυΐίοη = Ορθικό διάλυμα 
ΡΕ0.3ΕΙΡ - ΓθσΙβΙ βυβρθηβίοη = Ορθικό εναιώρημα 
ΡΕΟΤ.ΟΡ - ΓθσΙβΙ στβ3ητ = Κρέμα για χορήγηση από το 
ορθό 

ΡΙΕΙΒ - τυβ = Έντριμμα 
3.0.ΤΑΒ - 3.ο Ι301θΐ3 = Δισκία ζαχαρόπηκτα 
5.ΙΡΙ.30 - 3ΐθτ ίτ βοίυίίοη = Διάλυμα στείρο για έκπλυση 
5.ΙΡΙ.30.ΕΥ - 3ΐθτ ίτ βοίυίίοη βγβ = Διάλυμα στείρο για 
έκπλυση οφθαλμού 

5.ΡΙ.5.0.ΤΑΒ - 3.Τ.3.Ο. ΙβόΙβίβ = Δισκία ζαχαρόπηκτα βρα¬ 
δείας αποδέσμευσης 

3.Τ.130 - 3.τ Ι301θΐ3 = Δισκία βραδείας αποδέσμευσης 
3.Τ.0.130 - 3.Τ.01301θΐ3 = Δισκία επικαλυμμένα βραδείας 
αποδέσμευσης 

3.ΡΙ.Ε.0.ΤΑ - 3.Τ.6.013όίθΐ3 = Δισκία εντεροδιαλυτά βρα¬ 
δείας αποδέσμευσης 

3.Β.Ε.0.ΤΑΒ - β.τ.ί.ο ίβόίθίβ = Δισκία επικαλυμμένα με 
υμένιο βραδείας αποδέσμευσης 
30Ε.0.0ΑΡ3 - βοίί 9 οβρευίββ = Κάψουλες μαλακές 
50Ε.ΕΧΤ.ΙΙ5 - βοΐυΐίοη βχί υ5β = Διάλυμα εξωτερικής 
χρήσης 

30Ε.0Α.Μ.νν - βοίυίίοη 93Τ9ίβ τηουΐή νν35ή = Διάλυμα για 
γαργάρες ή για εκπλύσεις στόματος 
50Ε.ΕΙΕΜ. - βοίυίίοη ίοτ ήβτηοάίβίγβίβ = Διάλυμα αιμοδια- 
πίδυσης (αιμοκάθαρσης) 

30Ε.ΙΝΕΙ.30 - βοίυίίοη ίοτ ίηή3ΐ3ίίοη3 3ίη9ΐθ άοβθ = Διά¬ 
λυμα για εισπνοές μιάς δόσης 
30Ε.Ι0ΝΤ0Ε -βοίυίίοη ίοτ ίοηίορίιοτθβίβ = Διάλυμα για 
ιοντοφόρηση 

30Ε.0Β/ΒΕ0 - βοίυίίοη ίοτ οτ3ί οτ τθοί3ί υβθ = Διάλυμα 
για στοματική ή ορθική χρήση 
301_.ΙΝΗ - βοίυίίοη ίηή3ΐ3ίίοη = Διάλυμα για εισπνοή 
δΟΕ.ΡΕΒΌΙ - βοίυίίοη ρθπίοηββί άίβίγβίβ = Διάλυμα για 
περιτοναϊκή διύλιση 
30ΕΕΙΤ - βοίυίίοη = Διάλυμα 
50ΕΕΙ.ΤΑΒ - βοίυόίθ Ι301θί = Διαλυτό δισκίο 
δΟΕΝ/.ΙΝύ - βοίνθηί ίη]θοίίοη = Διαλύτης για ενέσιμα 
5ΡΒ - βρτ3γ = Εκνέφωμα 

3ΡΒ.0ΠΕ5 - βρτ3γ άτβββίη9 = Φεκάσιμη επιδεσμική 
σκόνη 

5ΡΒ.Ρ0 - βρτ3γ ρά = Σκόνη για εκνέφωμα 
5ΡΡΙ.30Ε - ουίβηβουβ βρτβγ, βοίυίίοη = Δερματικό εκνέ¬ 
φωμα, διάλυμα 

5ΡΡΙ.ΤΠ.Μ0 - βρτ3γ 1τ3η3άβττη3ί τηβίβτβά άοβθβ = Εκνέ¬ 
φωμα διαδερμικό σταθερών δόσεων 
5ΡΙ.50.ΤΑΒ - βίονν τθίβ3ββ βυ93τ οο3ίβά Ι30ίβΐ3 = Δισκία 


ζαχαρόπηκτα βραδείας αποδέσμευσης 
3ΤΙ0Κ - βίίοΚβ = Ραβδία 
5ΥΡΙ - βγτυρ = Σιρόπι 

3ΕΙΒΕ.0ΑΡ5 - βυόΙίηουβΙ οβρβυίββ = Κάψουλες υπογλώσ¬ 
σιες 

δΕΙΒΙ.ΤΑΒ - βυόίίη9υ3ΐ ίβόίβίβ = Δισκία υπογλώσσια 
3ΕΙΒΕ.30Ε. - βυόίίη9υ3ΐ βοίυίίοη = Υπογλώσσιο διάλυμα 
3ΕΙΡΡ - βυρροβίίοτίββ = Υπόθετα 
βυΒΰ.ΑΟΗ - βυτ9 βάήββίνβ = Χειρουργική κόλλα 
βυΒΰ.ΡΟ - βυτ 9 ρο\Λ/άβτ = Χειρουργική σκόνη 
5113.50 - βυβρθηβίοη 3ίη9ίβ άοββ = Εναιώρημα πόσιμο 
μιας δόσης 

51)5Ρ.Α0υ - βυβρθηβίοη βρυβουβ = Εναιώρημα υδατικό 
5ΕΙ3Ρ.0ΙΕΥ- βυβρθηβίοη οίίγ = Εναιώρημα ελαιώδες 
3υ3Ρ.ΤΒΑ0ΕΙ - βυβρθηβίοη θηάοίτ3θήθ3ί = Εναιώρημα 
για ενδοτραχειακή ενστάλλαξη 
ΤΑΒ - Ι30ίθ1β = Δισκία 

ΤΑΒΈΥΌΒΟ - ΐ301θΐβ ίοτ θγθ άτορβ = Δισκία για παρα¬ 
σκευή κολλυρίου 

ΤΑΒ.νΑ(3.30 - Ι30ίθί ίοτ νβρίηβί βοίυίίοη = Δισκίο για κολ¬ 
πικό διάλυμα 

ΤΑ3.ΒΕ0.30 - Ι30ίθ1β 3ηά βοίνθηί ίοτ τθο 13Ι βοίυίίοη = 
Δισκίο και διαλύτης για ορθικό διάλυμα 
ΤΒ.ΒΕΟ.βυ - Ι30ίβί ίοτ τθοί3ί βυβρθηβίοη = Δισκίο για 
ορθικό εναιώρημα 
ΤΙΝΟΤ - ίίηοίυτβ = Βάμμα 

ΤΙ5.Α0.ΕΙ0 - ίίββυθ βάήββίνθ Ιίρυίά = Υγρό συγκολλητικό 
των ιστών 

ΤΟΕ - ΐοίίββ = Καραμέλλα 
Τ00ΤΕΙΡΑ3Τ - ίοοίήρββί = Οδοντόκρεμα 
ΤΤ5 - ΙτβηβάθΠΐηβΙ Ιήβτβρβυίίσ βγβίβηη = Διαδερμικό 
Έμπλαστρο 

ΕΙΒΕΤ.5ΤΙ0Κ - υτθΙήτβΙ βίίσΚ - Ουρηθρικό ραβδίο 
Ν/Α0.0ΑΡ8 - νβρίηβΙ σβρβυίθ βοίί = Κολπικό καψάκιο, 
μαλακό 

Ν/ΑΟ.ΟΒ - νβρ 0ΤΘ3ΠΤ = Κρέμα κολπική 
νΑΟΌΕνίΟΕ - νβρίηβΙ άθνίοθ = Κολπικό εξάρτημα 
νΑΟ.ΕΜυ - νβρίηθΙ θτηυίβίοη = Κολπικό γαλάκτωμα 
νΑΟ.ΕΟΑΜ - νβρ ίθ3τη = Αφρός κολπικός 
Ν/ΑΟ.ΟΕΕ - νβρ 9 Θ Ι = Γέλη κολπική 
Ν/ΑΟ.ΟΙΝΤ - νβρ οίηίηπθηΐ = Αλοιφή κολπική 
Ν/Α0.80Ε - νβρ βοίυίίοη = Διάλυμα κολπικό 
Ν/Α0.5Ρ0Ν0Ε - ίηίΤ3ν39ίη3ΐ βροη 9 β = Ενδοκολπικοί 
σπόγγοι 

νΑ0.3ΕΙΡΡ - ν39 βυρροβίίοτίθβ = Υπόθετα κολπικά 
νΑΟ.δυδ - ν39ίη3ΐ βυβρθηβίοη = Κολπικό εναιώρημα 
Ν/ΑΟ.ΤΑΒ - ν39 Ι30ίθ1β = Δισκία κολπικά 
Ν/Α0ΙΝ.Ρ1ΙΝ0 - ν39ίη3ΐ τίη9 = Κολπικός δακτύλιος 
Ν/Ε.5.ΤΑ - νί βρτ3γ I 3η3θβίήθβί3 = Υγρό πτητικό σε βρτ3γ 
για τοπική αναισθησία 

νΟ.ΕΙΟ.Ο.Α - νο Ιίρ 9 3η3θβίήθβί3 = Υγρό πτητικό για γενι¬ 
κή αναισθησία 

νΟ.ΕΙΟ.Τ.Α - νο Ιίρ I 3η3θβίήθβί3 = Υγρό πτητικό για τοπι¬ 
κή αναισθησία 
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Από της ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει ο κατάλογος των ιδιοσκευασμάτων της Φ21/οικ. 88/98 
κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.6.2003. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 14 Μάίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 


ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΚΤΩΡ ΝΑΣΙΩΚΑΣ 


ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ήΙΙρ: νννννν.6ΐ.9Γ - β-ιτΐ3ίΙ: \Λ/θβιτΐ 35 ΐθΓ @ βί.ςτ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210)413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ ·Αγ. Ειρήνης 10 


(2410)597449 
(26610) 89157 
(26610) 89105 
(2810) 396 409 
(22510) 37 181 
(22510) 37 187 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θυΐΌ. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γοιτι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυτο ανά τεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙθγπθΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θϋΙΌ 

ΘΙΙΓΟ 

θυιχ> 

ΘΙΙΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 



352 

17,60 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β'καιΔ' 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 θυΐΌ ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐθτηθί, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

" Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































